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MATÉRIAUX 


POUR 


L'ÉTUDE DES GLACIERS. 


GLACIERS EN ACTIVITÉ DANS LES ALPES. 


TOME VI. 


Observations météorologiques (1845 - 1846) à l’hospice 
du Grimsel (1880" alt.). 


Observations méléoro 


DA. 1. Les observations météorologiques ont été faites par Hans ne Vo 
dSaun, de Meyringen, mon guide en chef, assisté de ses camarades  âu Grimsel (1845- 
Giovanni Cobassi et Heinrich Bossli, qui tous les trois ont passé 1846). 
l'hiver à l’hospice du Grimsel. 

Dans la dernière décade du mois d'octobre, l'hôtel du Grimsel 
reprend le titre et les allures traditionnelles d’hospice ou maison de 
refuge. — Le maître d'hôtel et sa famille, les domestiques, les che- 
vaux, les vaches, les chèvres et les moutons rentrent dans la civili- 
sation. — Ïl ne reste à l’hospice qu’un domestique et le chien de 
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garde, qui porte le nom de Sultan de génération en génération. — 
Pour provisions : de la viande salée ou gelée, du pain, du fromage, 
des pommes de terre, de l’eau-de-vie de grains (ltaliener Schnaps), 
et du café en poudre; du bois et de la tourbe pour faire la cuisine 
et pour le chauffage. L’occupation consiste dans la fabrication de 
chandelles de suif et à soigner et secourir les voyageurs, peu noin- 
breux dans la saison d'hiver. . 

En 1845, l'intendant du Grimsel Peter Zybach avait désigné 
Heïnrich Bossli pour y passer l'hiver et a consenti, moyennant un 
prix de pension, à lui adjoindre Mans Saun et Giovanni Cobassi, 
qui étaient chargés spécialement de faire des observations météorolo- 
giques et glaciaires. 

J'avais préparé un livre-journal d'observations qui a été remis à 
mon guide en chef Hans Jaun, avec les instructions suivantes : 

Instructions. 

1° Les observations sont tri-horaires et commencent à 6 heures du 
matin; elles seront continuées à 9 heures, midi, 3, 6, 9 heures du 
soir régulièrement tous les jours. Par semaine , il sera fait une lec- 
ture à minuit, peu importe le jour. On se rendra deux fois par mois 
au glacier inférieur de l'Aar (Unter-Aar-Gletscher) pour faire les 
observations glaciaires. Pendant l'absence des deux observateurs, le 
camarade qui reste à l’hospice fera les observations météorologiques 
locales. 

Les observations diurnes (24 heures) sont comptées et calculées de 
6 heures du matin jusqu’au lendemain 6 heures du matin. 

2° Vents. Direction. Un morceau d'’étoffe flottant au haut d’une 
perche indiquera la direction du vent. On inscrira dans les tableaux : 
N-S-E-0 et NE-NO-SE-S0. 

Force. Calme 0 — faible 1 — moyen 2 — fort 3 — très-fort 4 — 
violent (tourmente, yougx) soufflant dans toutes les directions @ 5. 

Pour la direction , la fumée sortant de la cheminée sera consultée. 

3° État du ciel. Totalement clair 0,0 — quelques nuages 0,2 — 
moitié couvert 0,5 — trois quarts couvert 0,7 — totalement couvert 1,0. 

De plus, on écrira : soleil. brouillard, pluie, grésil. neige, il 
“èle, il dégèle, etc. 

4° Températures de l’air à l’ombre. 

Maxima et minima (extrêmes). Observés par un thermométrographe 
de Bunsen à index. exposé à l'ombre permanente à l'Est du grand bä- 
timent et abrité du ravonnement nocturne par une planchette fixée 
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au-dessus de l'instrument. Les curseurs (index) seront mis en place 
tous les matins à 6 heures. 

Température. Lecture tri-horaire à l'ombre. 

Le thermomètre isolé sera tourné en fronde à l'ombre; on en fera 
la lecture et on continuera de le tourner jusqu’ à ce que la colonne de 
mercure reste fixe. 

Température au soleil. On suspendra un thermomètre isolé à un 
bâton en plein soleil et on en fera la lecture cinq minutes plus tard. 

Températures dans lu neige à différentes profondeurs, de temps en 
temps. 

5° Point de rosée. Un vase en cuivre jaune de 0", 10 de diamètre 
et 0",10 de hauteur, dont la surface est parfaitement polie. (On veil- : 
lera à conserver ce poli, en frottant la surface avec du drap et de la 
craie.) On posera ce vase sur une planchette sèche à l'ombre, on y 
versera de l'eau, en y ajoutant de la neige et du sel; on prendra la 
température du liquide aussitôt que le point de rosée apparait sous 
forme liquide ou de givre. 

6° Chutes de neiîge. De toutes les observations, c'est la plus im- 
porlante. On placera sur le sol ou sur la neige une planche Îe matin 
à 6 heures, on mesurera la hauteur de neige fraîche tombée, et on 
l'inscrira. Le soir une nouvelle planche sera posée, et le lendemain 
matin on mesurera la hauteur. 

Hauleur totale de neige qui couvre le sol. On choisira une localité où 
le vent ne chasse pas et n’accumule pas la neige. On enfoncera en 
terre une forte perche de 3" de hauteur. On clouera à cette perche un 
ruban marqué au centimètre , dont 0" touchera le sol. Tous les ma- 
tins et tous les soirs on lira la hauteur de la neige à la perche. 

7° Observations glaciaires. Tous les mois on se rendra au glacier, 
si possible deux ou trois fois. On mesurera la marche du glacier aux 
différentes stations transversales ; on rendra compte de la hauteur de 
la neige qui couvre le glacier, de l'écoulement de l'eau, etc. 

Les Observations météorologiques et giaciaires transmises par 
le guide en chef Saun ont-elles une valeur scientifique? Les instru- 
ments étaient-ils mis dans les circonstances pour dire la vérité ? 

Les lectures ont-elles été faites consciencieusement ? 

Les observateurs avaient-ils le savoir-voir et le savoir-faire ? 

Certes, on est parfaitement en droit de poser ces questions et d’a- 
jouter : la science ne croit à la parole d'honneur de personne, il 
faut voir et bien voir, et posséder le savoir-voir avant tout. 
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Je réponds à ces questions, à ces doules : 

Mon guide en chef Saun, qu'un grand nombre d’amis glacialistes 
ont connu, était un homme hurs ligne pour les observations météoro- 
logiques et glaciaires. Jamais, au grand jamais, je ne l'ai vu en de- 
faut dans ses observations. C'est lui qui était chargé des observations 
au Pavillon de l'Aar en 1844 et 1815: il possédait le savoir-voir, et 
jamais il n'interpolait un chiffre. Les observations dont je transmets 
les tableaux sont consciencieusement faits et méritent toute ronfiance. 

Remarques sur les observations météorologiques du Grimsel 
(1845 - 1846). 

Vents. La localité du Grimsel est un cirque fermé à l'Est et au 
Sud par des parois de montasnes hautes et abruptes ; au Nord l'en- 
caissement à approxinativement 50" de hauteur, et à l'Ouest la vallée 
est ouverte du côté du Grimsel-Boden et du glacier de l'Aar. D'après 
cette disposition locale, [a direction et la force du vent ne sont pas 
normales et ne correspondent pas aux observations qui seraient faites 
sur un point ouvert ä tous les vents. 

État du ciel. Par les méèmes dispositions locales. l'horizon est 
trés-horne, et ce n'est que du côté Ouest qu'il a une certaine etendue. 

Les indications des fractions de l'horizon couvert laissent sous ce 
rapport beancout à désirer. 

Températures de l'air. Pour les températures extréimes, le ther- 
Moterographe etait Jurfaitement expwsé et garanti des ravons &- 
aires et du ratonnement noctumme, mais par les chutes de neige et 
de tourmente il se couvrait de neige. Dans ces cas. les minimas indi- 
ques dans les tableaux sont ceux de la lecture de 6 heures du matin : 
sol, par exemple, du 17 du mois à 6 heures du matin ou a la ménie 
heure dn ?. les vlrervations diummes 24 heures! commencant à 
6 heures Cu matin et tisissant le lendemain à la méme heure. 

Les makains sont sonvent des lectures diroctes. 

Les letiperatiures à ombre sont parfaitement et rigoureusement 
exactes par decres: elles ne disent en fractions que les denni-desres. 
Par — 40.4 on inscnvait — 43. ot pour — 48 on notint — +. 
L'euaciiade esi done a O2 pres. 

Les teniperaitres au sole] sont Jes seules observations qui laissent 
4 SET, PR la retariue que j'ai faite à Sama que la tenixra- 
ire at Soie au Pan ion de F'Aar ne dfere de ceile a l'ombre que 
de Lu at inaviionm., et eu mevenne de 12,3, al ma repondu qu'il 


DNA SUR 6 Part pts ns Jos matmmedions. et prordisairetnent 
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il se coutentait de faire la lecture d’un thermomètre à planchelte en 
bois qui était exposé contre une des croisées de l'hospice en plein 
soleil. Le bois s’échauffait et faussait la hauteur de la colonne mer- 
curielle, et subissait encore des rayonnements solaires. Ces tempé- 
ratures au soleil ne sont nullement exactes, et celles de 9 heures du 
matin surtout sont très-influencées. 

Les températures prises à diverses profondeurs dans la neige sont 
rigoureusement exactes. | 

Point de rosée. Les observations directes sur surface métallique 
refroidie sont très-exactes et méritent toute confiance. — Dans de 
certains moments de froid intense, Saun n'avait pas le savoir-faire 
pour exécuter convenablement les mélanges frigorifiques, et la co- 
lonne de ces observations est restée souvent en blanc. 

Chate de neîge fraîche et hauteur à la perche. Ces observations ont 
été faites avec persévérance, savoir-faire et savoir-voir ; elles sont 
rigoureusement exactes. 

Observations glaciaires. Seront développées dans un autre chapitre. 
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Observations météorologiques au Grimsel (1990" alt.). 
par le guide en chef Hiaus Jaun. 


DU 1° AU 10 NOVEMBRE 1845. 


THERMOMÈTRES A L'OMBRE.  [PIFFÉRENCE | 


de moyennes 







DATFS. 














= . extrêmes 
MOYENNES. EXTRÈMES. à moyenues 
6 9 12 3 6 ÿ Jour. Not. | Diurne.| Maxim. | Miniw. | Moyens. observées. 




















1 [0.0 |1.0X1!6.0X | 4.5 3,0! 1.01 2.90! 1,00! 1,951 6.O0]—1,0! 2.50, “+4,55 | 
? 1.0X|1.0X|16.5 |3,0 1.51 0,01 2.20|—2,25|—0.,02!1 6,51 —G6.0) 0,25 +4,21 | 
3 | 
| 
5 

6 !10,0 |3.0 |10X130X! 2.0! 1,01 2.40] 2,00! 2,20l 4,0] 0.0! 2,00,  —0.20 

7 12,0 120 |40 |3,0 3,0! 2,01 2.80! 2,50! 2,651 4.0| 2.0! 3.00] +0,35 

8 2.0 12.0 [3,0 |2,0 2,5! 2.01 2,30] 2,00! 2,15) 3,0! 1,0] 2,001 —0.15 

9 1,5 |3,5 |4,0 13,0 2,0! 3.01 2.80! 1,50) 2,15, 4,0! 1,0| 2.50, +4,35 

10 10 10,0 |0,0 |0,0 |—1,0|—2.0 1 0,001—1.50[-0,751 1,0! —2,0/-0,501 +4,25 






mn 
ee À mens À msenrennes | sms | amesemmmmmmmes À cncemmmenmmmmmnne À emmmmmmmemmme À esmammmmsmmmes D mue À causommpemeuce à armee 


Moyennes | 0,78 | 1,18 | 3.93 | 2,6% | 1,861 1.01 2,20! 0.551 1,471 4.07 1-—0.71! 1,68]  —<+0.20 


| 
ù | 
_ + — —- 











——" ———— _— ————_— —— on 


CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMBRE 
DATES. DATÉS. Mare 



























| Jour. | Nait. |Diurne. | Toul. | à Fee 6 9 12 3 6 de soleil. 
Ron ms | mme | me ns | memes | memes | mme | meme | meme 
| :.0 3 
- 2 5.0 9 
| , 3 X | X | x 6 
En i 

5 5 
6 6 X | X | X 6 

' î 

8 8 

9 9 

I 0.2: 0100.37 lors l 0e 10 








= 





Total O2 OUI ORE OX 0,3 15 heures! 
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Observations météorologiques au Grimsel (1090" alt.). 
par le guide en chef Mans Jausn. 


DU 1° AU 10 NOVEMBRE 1845. 


VENTS. DIRECTION rer FORCE. ÉTAT DU CIEL. 


DATES. 


6 à Midi. Midi à G. Nuit. 6 a Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 


0,0 0,4 S  |0,0 | 0,1 
0.2 1,0 Br. [0,5 


1.0 1.0 
1,0 1,0 
1,0 0,8 
1,0 1,0 
1,0 Neige.! 1,0 Neige. 


Le 4° novembre, les rayons solaires arrivent dans le bassin du Grimsel à x h. matin et disparaissent à 3 h.f soir. 
Le 9, neige et pluie dans la journée. 
Le 10, première chute de neige persistante. 


HYGROMETRIE. 


POINT AUNIDITÉ 
DATES.| HEURES. ; 
DE ROSÉE. RELATIVE, 


= 3,0 


État de elei. 0,0 Serein. — 0,4 ‘/, Couvert. — 4,0 Totalement couvert. — Br. brouillaru. 
Soleil luit. Marqué d'un astérisque X. 
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Observations météorologiques an Grimsel (1898" ait.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 11 AU 20 NOVEMBRE 1855. 







TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMBRE.  [PIFFÉRENCE | 


de moyennes | 


















DAS ns do qu extrèmes | 
MOYENNES. EXTRÈMES. à moyennes 
î nn 
| 6 Ÿ 12 3 6 9 Jour. | Nait. | Diurne.} Maxim. | Minirm. | Movenn observées. 
11 —2.0! 0,0 } 2,0 1,01—1,01—1,0}) 0.00!-0,50|—0.25! 2,01—2,0| 0,00 +0,25 
12 0.0! 1.0 | 2,0 2,0 3,0| 2,0! 1,60! 2.50! 2.05! 3.0] 0,0! 1,50 —0,55 | 

























15 3.0! 3.5 | G.OX| 5,0! 2.0! 0.01 3,90! 0.50! 2.20, 6,01—1,0| 2.50 +0,30 

16 —1,0| 0,0X! 2,0X] 3.0 1,51 2,01 1,10! 1,25] 1.171 3.0|—1.0| 1,00 —0,17 | 

17 1.0! 1.0 1,0 |—1,0|—4,0|—5,01—0,40/—5.50|—-2.951 1,0 | —5,0 | —3.00 —0,05 | 
18 —1,0|—6.0 |—3,0X|—3,0 | —#,0 | —+#,0 |—4,601—2,501—3.551—1,0 | —7,0 | —-$,00 —0.45 
19  |—1.0l 2,0 | 2.0xl 20| 201 0,0! 1.401 1,50! 1,451 201-101! 0,50Ù —0,95 
20 101 2.0 | 2,0 | 1,0l o.0l—1,01 1,20/-1,50/—0,15! 201-—30|-0.501  —o,35 
Moyennes —0,75] 0.44 | 1,75 | 1,25 1—0,06|—-0,871 0,521—0,53| 0.00! 2,25 |—2,:5|—0,25 —0,24 

| CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMBRE | 
D ODATES. | pates. d'heures 
| Jour. | Nuit, | Divrne.| Tout, | à ln perche. 6 9 12 | 3 6 de soleil. 





0,05] 0,021 0.071 07,44 Il 










12 0,06| 0,06| 0.50 12 
13 13 
14 14 
15 15 X 
16 16 X x 






17 
18 
19 19 
20 









X X 








mm | mm À memes | 


Ù Total 10.05 | 0,08| 0,13| 0,50 12 heures. 





Vents. 0 Calme. — 4 Faible, — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Tres-fort. — @ 5 Tourmente (guugx). 
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Observations météorologiques au Grimsel (1688" alt.), 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 11 AU 20 NOVEMBRE 1845. 


ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


6 à Midi. | Midiàa6 Nuit. 6 à Midi Midi à G. Nuit. Vents. Ciel. 


1,0 Br. | 1.0 Neige.| 1,0 Neige! O 0,7 | 1,0 Neige. 
1,0 1.0 1,0 Neige. NQ 0.2 | 1,0 


0,5 0,0 0,2 
0,0 1,0 

1,0 

0,2 


Le 14 novembre les premiers rayons solaires arrivent dans le bassin da Grimsel à 9 h. matin et quittent à 
2 b. soir. 


HYGROMETRIE. 


| POINT HUMIDITÉ 
DATES. HEURES. j 
DE ROSÉE. | RELATIVE. 


État de ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement rouvert. — Rr. brouillard. 
Soleil init. Marqué d'un astérisque X. 
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Observations météorologiques au Grimsel (1990" alt.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 21 AU 30 NOVEMBRE 1845. 





TEMPÉRATURES CENTIGRADES. 


THERMOMÈTRES A L'OMBRE. [PIFFÉRENCE| 
de moyennes 
extrèmes 






















MOYENNES. EXTRÈMES. à moyennes | 
Jour. | Nuit | Diurne.} Maxim. | Miniw. | Moyenn. observces. | 
LR 




































—3,0|—43,0| 0.0! 1,01 —1,5] —2,0}-1,30/-1,751—1,521 1,0 | —9,0|—4,00 —2,48 
— 2.0 | —4.0 | —3,0 | — 3,0 | —6,0] —8,01—3,80}—6.00|—4,901 —2,0 | —8,0!—-5.00 —0.10 


6,0 [—5.01-3,0 171,0 | —9,0l-11,01-6,001-9,00!-7,501— 3,0 |—-11,01-5.00Ù +0,50 
—9,0 |—7,0 |—4,0 |—8.0 |-10,01-11,0|—7,60/-9,501-8,551—4,0 [—11,01—7.501  +1.05 
—9,0 |—8,0 |—4.0 |—6.0 | —9,0[—10,0[-1.201-9,00!-8.10| --4,0 [—-10,01-7.001 +110 | 
—9,0 |—7.0 |—1,0 |—2,0 | 4,01 —41,01—4,601-3,501-4.051 1,0 |—9,0 15,001  —0.95 | 
—3,0|—3,0|—2.0! 0,0! —1,0! —3,5l—2,10/-2,:51-2,58l 0.01 —41,0l-2.00 +058 | 
—1,5[—1,0| 2,0! 20! 0,0! o,ol 0,30/-2,001-0,851 2.01 —4,0l-1.001  —0,15 
—1,0|—2,0|—1,0[—2,0|—2.5| —3,0/-2,30/-2,75)—2,52|—1,0| —5,0|-3.00!  —0,18 | 
—30|—-2,0! 0,01—2,01—10l—2.0l-1,601—2,00|-1,80| 0,0! —3,0l-1,501 +0,30 


mm L'onmnenmnne À mme | nccamemmmcmes À amvememmnmmmmmce | capes D mmmemmques À commu À communes mamans D muse | mms 


—4,951—4,201—1,60|—2,801—4,70|—5,451—3,65|—4,82|—1#,231—1,20|—1,40|—4,30 —-0.06 































28 
29 
30 























Moyennes 









CAUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. | NOMBRE 


DATES. DATES. d'heures 








Haute ‘ 
Jour. | Nuit. | Disrne. | Total. : Fe Deréhes 6 9 12 3 6 


D 


de soleil. 
















0",50 21 Cette decade, 
29 29 lesrayons solaires 
3 ,3 ue penctrent pas 
94 24 dans le bassin du 
Grimsl. 









25 25 







2 
28 
29 
30 








Tutal 






Vents. 0 Calme. - 4 Fable. — 2 Movsen. — à Fort. — 4 Très-fort. — @ x Tourmente igouga). 
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Observations météorologiques an Grimset (1880" alt.). 
par le guide en chef mans Saun. 


DU 21 AU 30 NOVEMBRE 1845. 















VENTS. DIRECTION Er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


















6a Midi. | Midi à 6. Nuit. Ga Midi. | Midiac. Nuit. Vents. Ciel. 














ET EE EE ec 





| 21 0 U 0 | 0,5 0,5 0,8 0 0,6 
1 2. N  : N 3 | N 4 1,0 1,0 1,0 N 3,0 1,0 | 
123106 5106 5 106 5: | 10 1,0 1,0 © :,0 1,0 | 
| 2 | N 2 N 2 | N 2 1,0 Br. 1,0 1,0 N 2,0 1,0 
SIN 3! N 2! N 1 | 02 0.3 0.2 N 1, 02 | 
[2% | N  : N 1! o | 0.2 0,2 0,0 N 0,5 01 | 
| 21 0 0 0 | 0.0 0,2 0,0 0 0,05 | 
28 0 0 o | 00: 0,3 0,2 0 0,2 | 
| 29 1 | S 1 o | 0,0 0.0 00 Ï|S 0,5 0,0 
| 31 S : S 1 | S 1 | 0,2 0,2 0,5 S 1,0 0,3 


Moyen. 1,40 1.50 1,30 | 0,41 0.47 0,41 1,37 0,445 





POINT HUMIDITÉ 







DE AOSÉE. RELATIVE. 


État ds ciel. 0,6 Seroin. — 0,1, Convert. — 4,9 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Soleil 1mit. Marqué d'un astérisque X. 







ETS AIDES TON CR LEE OR AITTUS 


Ghnorcstinn metesasingiques: an Grianeel (SU al.i. 
pa" kb Sutue €1 Chu Same Sam. 


DU 1 AU HO DECEMBHE nas. 






THLEMOMETRES A : OMIRE. 






JTE UE 
l & Tin ‘Ehre 





tEMPERAUHES CENTIGHADE". 































drsik . ——— 
sr 
BOYFSVTES ENXTHEMF- ee 
_ : ee n° “bre 
A à 
LT AUS Mau ‘uses LT 













2 












OU —1{,.1 —:5, 14 —( à 


CC ed, À — 5, 1) 





Gb So 








Lt 2 10 — 1.18) 








A gr St — a 5. 008 0.1, 
ME, 4, 26 ET 8e —4 nt 
246 CN) I 0 
A (M 1 ND {1 tt 


41,20: —%,.00—" 6 





4 "3 
— 1.3 
4 D 


4.63 











(PAL _— 4: — 00 
0 — Je in 


1 0 —1(..0 s—* vtt 









































ë {.4s OT GO, CS Tu GE 2.600 5 06 —t0 5. 0tt {10 

ÿ ur 20, 7 OI, 20 DT St NE D Go LC et Lot 4.15 

10 1 ,Ù | "AT PUR CPC Cl 41,0 
POSE En UE = 

Dove He $; Lo, ls 2 10, 5 10, 6 —{i. 3 





NOMBRE 


d'henres 
de surieil. 


CHUSES DE NEIGE AU GHIMSLL 












vu Nust Üiurse {vus 
nes À mme | 



























I Lette decade. 
À 0.00 10.0, D 6 00 9 le ratons Solat-| 
4 O“IOT OU 20! 0.40! 0.85: 3 res. par la dispo- 





Stüiun des mon-| 





4 0.06! 010! 0.1: | 0.yy + 
o a 10 O0 1,0ÿ 5 











enes enirvn- 
nantes, de pene-, 
trett plus dans le 















: UIOI 010, 1.1ÿ % bassin du Grnmsl 







4).04; 
0 21 







 , 


Doial 









Vonte 1) lulris à bobo: 3 Men 4 Fort. — 4 Tres-fort. — @ » Tourmente (yuugx). 












LS 
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Observations météorologiques au Grimsel (1940" ait.). 
par le guide en chef Haus Jausn. 


DU 1° AU 10 DÉCEMBRE 1845. 
































VENTS. DIRECTION er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 
IDATES. | 
| Ga Midi. | Midia6. | Nuit. | Ga Midi. | MidiaG. | Nuit. Vents. Ciel. 
1 ls :1 S 2 0 10.0 0,2 0,0 S 0,7 0,05 | 
| 2 0 0 o |0,0 0,0 0,5 Neige. 0,0 0,20 | 
3 V 2 S 1 O 3 |1.0 Neige.| 1.0 Neige. 1,0 Neige.| V 2,2 1,00 | 
se 5: o | O 2 |1.0 Neige.| 1,0 Neige.| 1,0 Neige. 2,2 1,00 | 
_5 | @ 5 0 oO |1,0 Neige.| 0,5 0,5 1,2 | ‘ 0,60 | 

els 2/S 1! S 1 10,4 0,3 0,5 S 1,2 0,40 
| : 0 S I O0 8 1,0 Br. 1,0 1,0 Neige.l V 1,7 1,00 
gl v 21|N 2 o L10 0,5 Br. | 0.3 V 1,0! 0,50 | 
gs 110 1 1 0 2 105 1,0 1,0 Neige] V 1,5 | 0,80 | 

| {LU @ 5 @ 5 N 2 1.0 Neige.| 1,0 Neige.| 1,0 Neige. 3,5 1,00 
| ET Se 

Moses. 2,30 1,30 1,30 | 0. 0.6 0,6 1,52 0,65 
| HYGROMÉTRIE. | 
Ê] | 

POINT {IUMIDITÉ 


DATES. | HEURES. | 
À DE ROSÉE, | REIATIVE. 








| Midi. —6,0 68 
Le Midi. —10,0 52 

} JS. —4,0 86 
[4 Midi. —8.,5 V6 
| 5 Midi. —4,0 86 
6 Midi. — 1,0 y2 
14 3 S. — 43,0 80 


| 
9 Midi. 7.5 10 
| 
| 
| 
| 


| | 
| État du ciel. 0 Sercin. — 0,1‘, Couvert, — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. | 
| Soleil 1uit. Marqué d'un asterisque X. 

| 


Currraslon» avitraosméagihques an Grimmet SONO ein ». 
°° ons Sum 


.s 





























EE ss =, 
n es M Dr, 2Mid: +. 
_ _ , Pne ; : = PPS S LAVES 
tes Ts ne 2e taste à +4-:a 4 4-7 1: u _ 4:AT Miss E 
; , © m1 
: : Ps rs © 
. Bios tan » £L. "4e he 
a 4 ER à De Te 
3 _ . , 3 = dn.1 eZ Le nm Le m r 
cr mm Re a ed oesd men eee 
= L 1 C] L] Li] è s V3] 
: ; OM me Le —4. 1 — 1 + 4 + _— +...) 
2. — Vs —3 à 4... —4." — 21 3e —» »}) 
| re net fee Me un Re, es inst — 2" 
: . 3 Ur OU di #51 a. 7 +h:- Reese hs! "13 
+ SL. S= "= - L 
D A TT TS wi 4 | M1 4 — 53 
: De Zn me IN tt — OUI I LS ES et 2e — + 
| CE pass nd pe este 2 
e 1? ui y : —* .. —… 1 —. pi—2 7: 4 Se vs —. } — 2 *. 1.2 
CE ET CE TT 
n 
2 MM MS AN 5 0 —! -'! 1 44; —1.390 
So ne 
k — TON une NN Se À Nb KE A 0 À. “| so —$e; —4 à —2-23 












VERRE 







À Tee EE Neiese, AL RP M 














L'an 
: _ Lo aer Te Fi 
D 7 ec pere is RNA EP …. : 
ser 
| Lo US PR te pr 
2 1 D Us Mo 2? 24 on 115% ns 
“ DL NS WW», 2%. —.N'Jat> 
Ù I 
e V sé wi = V6 ÉrS ax 
° D'un 0 TT US DE das LE ÉD NE 
ETES, OP ir - 
OL DIT um {1 3r.: 
Se [Pa és ‘2m 
a Dot | 9. +! 
’ 02 > | »+.1 a 








To Le 11° LES 


ss tui . le .- - @ % Lou CRE =. es 


Votes n1:'°7. - 1 bob _ SM 


DATES. 





DATES. 


16 
t3 
20 


Étnt de otel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/, Convert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 























OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 15 
Observations météorologiques an Grimsel (1869 aët.),. 
par le guide en chef Hans Jaun. 
DU 11 AU 20 DÉCEMBRE 1845. 
VENTS. DIRECTION Er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 
6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 
S 3 $S 3 To? 0,5 1,0 Neige.| S 2,5 0,7 
S 3 @ 5 1,0 Neige. | 1,0 Neige. | 1,0 Neige. | S 4,0 1,0 
N 3 @ 5 !|:1,0 Neige. | 1,0 Neige. | 1.0 Neige. | V 4,2 1,0 
N 2 N 3 ! 1,0 Neige. | 1,0 Neige. | 0,5 N 3,2 0,7 
S + 0 1,0 Neige. | 1,0 Neige. | 1,0 Neïige.| S 2,0 1,0 
S 1! @ 5: 1,0 Neige. | 1,0 Neige. | 1.0 Neige. 2,1 1,0 
S 3 $S 2 1,0 Neige. | 1,0 Neige. | 0,5 Neige. 3,0 0,7 
S ! 0 0,5 0,2 0,2 S 0,5 0,2 
S 2 60 !o0,5 0,3 1,0 S 1,2 0,7 ! 
N 1! N 1! 1,0 Neige. | 1,0 Neige. | 0,3 N 0,7 0,6 | 
2,3 2,1 0.8 0,8 0, 2,40 0,176 | 
| 
HYGROMÉTRIE. | 
POINT HUMIDITÉ | 
NEURES. 
DE ROSÉE. | RELATIVE. 
3 S. —4°,0 86 
Midi. —4,0 92 
Midi. —1,0 100 


Soief) 2utt. Marqué d'un astérisque X. 


16 OBSERVATIONS MÉTÉOROLUGIQUES. 


@bservations météorologiques au Grimsel (1960" alt.), 
par le guide en chef Hans Jauu. 


DU 21 AU 31 DÉCEMBRE 1845. 





TEMPÉRATURES CENTIGRADES. | THERMOMÈTRES À L'OMBRE.  [PIFFÉRENCE 


de moyennes 
DATES. 1 ———————————————————————————————— — | ———————— — — —— _—_———— — ——_———— extrêmes 







MOYENNES. EXTRÈMES. à ; 
6 9 12 3 6 D a a ob Re 
Jour. | Nuit. |Diurne] Max. | Min. | Moy. obsenees. 


















21 —11,0! —8,5!] —8,0| —9,5|—-11,0]—10,01—9,601-10,00|—9,80! —8,0|—-11,0|—9,50 +0,30 












22 | —9,0| —9,0! —6,0! —8,0l—-12,0/—-10.0)-8,80|-10,50/—-9,65| —6,0/—12.0|-9,00 +-0.65 
23 |—9,0| —9,0l —6,5| —8,5| —9,0|—10,01-8,401-9,40/—8.70) —6,5]—10,0|—8,25 +043 ! 
24 |—9,0]—8,5|—-11,0| —7,0| —8,0| —8,51-8,70/-10,75|—9,72] —7,01-13,5/-10,25)  —0.53 
25 |—13,5|—13,5| —8,5] —7,0]—11,0|—12,0/-10,10/-10,75/-10,73] —7,0]—13,5/-10,251 . +0.48 
26 1—10,5] —9,0| —6,0| —4,5! —4,0| —8,01—6,80)-6,00|—6,401 —4,0|—10,5]—7.25 —0,83 ! 
27 —8,0| —5,0| —3,0| —5,0| —7,0| —7,0!-5,60/—5,50|—5,55) —3,0| —8.01-5,501  —+4.05 | 
28 —4.0|—2,0] 2,0! 0,0! —3.0! —3,01-1,40|—3,50|—2,451 +2.0| —5,0|—1,00[ <+1.45 | 
29 |—4,0! —4,0! —2,5| —3,0] —5.0| —2,01-3,70|—4,75]—4,22) —2,5] —5,0|—3,75)  <+0.4: 

| 30 |—4,5| —4,0! —2,5| —3,0| —3.0| —2,0/-3,401—2,50]—2,951 —2,0| —5,0|—3,50 —0.55 









—2,0| —1,5 —1,01—1,70|—4,25)—2,97, 0,0! —7.0|—3,50 — 0,53 


—“——_— À  mcse D ememmmmures | messe À mmmmmmmmemes À cummmnmmmse À camummmmence | mme À memes À means | mms | ——mmm—— 


—17,68|—-6,13|—4,73|—-5,27|—6,95|—3,231-—6,25] —-7,04|—6,651—4,00|—9,04|—6,22 +1.13 












CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. ! NOMBRE 





















DATES. d'heures 

Jour. | Nuit. |Diarne| Total. | , the 6 9 12 3 6 de soleil. 

21 0=,35 4=,33 Cette decate, 
22 0,1710",35| 4,68 Gus el 
23 [oi 0,58] 5,26 RS Ra 
position des mur, 

24 0,18 0,18] 5,44 2®.00 ques. avira 
25 nantes, ne pe ‘ 
26 2,25 nètrent plus dan 
27 0,09 0,09! 5.53 2,20 le bassins 0 | 






Grinel 






0,07 





5,60 








me 





0,75! 0,52! 1,27| 5,60 







Vents. O Calme. — 4 Faible — 2 Maven. — 3 Fort 4 Très-fort. @ à Tourmente 'gouxr. 
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Obsaervatious météorologiques au Grimsel (1090 alt.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 21 AU 31 DÉCEMBRE 1845. 








EE 





































VENTS. DIRECTION er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. | 

DATES. | 

6 à Midi. | Midià6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. | 

a 
lauls 11s 1 | v 2 lo 0,0 0,5 1,5 0,3 
[ne 51N 1 [NX 3 |210 0,5 1,0 Neige. 3,0 | 04 
lle 51e 51e 5 1!1, Neige. 1,0 Neig.| 1,0 Neige] @ 5,0 1,0 
[24 | © 5 N 2 0 | 1,0 Neige.| 1,0 Neige.| 0,5 LP 0,7 
25 | 0 () (D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 0 0 o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
| î S 3 | @ 5 | © > | 0,5 Neige.| 1,0 Xeige.| 1,0 4,5 0,9 

| 28 S 3 S 2 S 3 10,5 0,5 1,0 S 2: 0,7 | 
9 |S 3 0 0 | 1,0 Neige.| 1,0 Neige. | 0,5 S 0,7 0,5 
30 Oo | S 1 0 |0,0 0,0 0,5 S 0,2 0,2 
31 0 | N_ 1 N 2 |1,0 0,5 0,8 N 1,2 0,8 


mt mens mme D memes us | nm memeenmennn— À mm À tm 


0,56 








HYGROMÉTRIE. 





HUMIDITÉ 





POINT 








DE ROSÉE. RELATIVE. 











État äm cte1. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Soleil Inst. Marqué d'un astérisque X. 
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Observations météorologiques au Grimael (1880 alt.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 1°" AU 10 JANVIER 184. 












TEMPÉRATURES CENTIGRADES. 


THERMOMÉTRES A L'OMBRE. 


 JDIFFÉRENCE 


de moyennes 








| 
[| GP mo NES 
, MOYENNE. EXTRÈMER. 





DALES. 
a nn, 


Nuit. |Diurnel Max. | Min. 















— 5,0] — 3,0|— 1,0[— 2,0/— 5,01 — 6,01—3,20|—:,001—5,10)— 1,0] — 9,0/-5,00 
2 19,0! -9,0[—8,0|—9,5[—11,0/—-11,0[-9,30/-11,50)-10,40|— 8,0|—12,01-10,00 
3 [12,0] -13,0[—12,5{—13,0/—14,5|—18,51-13,00!-16,15)-14,87)—12,0|-—19,0)-15,50 


; 4 —19,01—18,0|-—14,01-—13,0/—16,0|--13,01-16,001-15,00|-15,50]—13,0|—19,01-16,00 
D 5 —14,0|—11,0—12,0!—12,5]—12,5]—14,01-12,401-13,25|-12,821—11,0]—14,01-12,50 
6 —14,0{--12,5|—12,01—12,01—13,5]—12,01-12,801-13,751-13,28]—12,0]—14,01-13.00 
7 —14,01—12,0|—11,0|—11,0]—-12,0|—11,01-12,001-10,251-11,12)— 8,5]—14,01-11,25 


D Os [8,51 5,01 5,51— 5,51— 1,01 — <,0l—6,10!- 7,501 ,101— 5,51 — #,0|—6,75 
Up  Î-8,0[—6,01—4,51—5,01— 6,0 —5,90|—7,00|—6,45|— 4,51 — 8,0|—6,25 
| 10  |—8,0[—6,01— 4,01— 0,01— 6,0[— 6,51--5,80|—-4,501—5,151— 4,0] — 6,5|—5,25 










Mojennes |-11,15]—9,751—7,75]—8,851-10,35]-11,001—9,711-10,651-10,181—7,95| 12,35|-10,15 


CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURE AU SOLEIL. NOMBRE 
DR, 2 A ES Se = d'heures 
à la perche. 6 9 3 6 











| Jour. | Nuit. |Diurnel Total. | | Hauteur 12 | : de soleil. 
| 


Cette  derade 
les rayons sulai 
res, par la dise 
sition des mos 
tagnes environ 
nanles, ne pet 
trent plus dans! 
bassin du Grimse 


0,15 [0=,21 10",36 |5®,96 
0,18 | 0,121 0,30 | 6,26 


Se 0 à © ON = 






S © æ 


| 10 1,00 








Total 0,33 0,33 0,66 6,26 






Vents. 0 Calme. — 1 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Trèes-fort. — @ 3 Tourmente (gougx)" 
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Observaitons météerelogiques au Grimsel (1920" ait.),. 
par le guide en chef Mans Saun. 


DU 1° AU 10 JANVIER 1846. 


DIURNE. 


VENTS. DIRECTION ET FORCE. ÉTAT DU CIEL. 





























Dares. mm 
6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 
I S 8 S 2 @ 5 1,0 Neige.| 1,0 Neige.| 1,0 Neige. 3,7 1,0 | 
2 @ 5 @ 5 @ 5 1,0 Neïge.| 1,0 Neige.| 1,0 Neige. @ 5,0 1,0 | 
[3 | V 2 0 0 |1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 | 
4 1] 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 S 0,2 0,0 | 
6 0 S 1! o |0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
: 0 0 o | 0,0 0,0 0,0 S 0,2 0,0 | 
| 8 S | (1 0 |! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
10 0 0 0 À! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
DE sn = Se er en Rs te à ______{ 
Mos. 1,1 0,8 1,0 | 0,3 0,3 0,2 0,9! 025 | 
HYGROMETRIE. 
Le 10 janvier sont arrivés au Grimsel, à 1 heure du soir, 
POINT HUMIDITE K. Desor, Dollfus- Ausset, Strookeiscsm, Watson 
DATES] HEURES. , ver 
| DE ROSÉE. | RELATIVE. et leurs guides. — Dans la journée du 10, calme plat, et la 








lecture du thermomètre a eté faite à minait, en se servant 
Midi. — 1,0 100 pour éclairage d'une chandelie qui brülait en plein air sans 
Midi. — 10,0 85 que la flamme vacitlât. 

Le soir arrivent trois contrebandiers du Valais qui trans- 


de A HN 1 


Midi. —15,0 85 , 

ee 16.0 sa portent de l’eau-de-vie à Guttanen. Ces individus sont cou- 

| Le TP verts de givre; les mains et la figure sont couvertes par des 
10 5s. 16.0 41 écailles de givre. 


nuit clair de lune splendide et aucun vent quelconque. Une 
Le 10, à minuit. température — 5". À 3 heures du matin — 3". | 


État du ciei. 0,9 Setein. — 0,1 !/, Couvert, —- 3,0 Totalement couvert. - Br. brouillard. 
Soleil uit. Marqué d'au astérisque X. 
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Observations météorologiques au Grimsel (1990” alt.). 
par le guide en chef Mans Jaun. 


DU 11 AU 20 JANVIER 1846. 


TEMPÉRATURES CENTIGRADES. 


THERMOMÈTRES A L'OMBRE. 











DATES. extrèmes 
MOYENNES. EXTRÊMES. à note 

6 ÿ 12 3 6 9 Tiens. L'Not [Dior Maxi. | Minim. | Movenn observees. 

il —3.0| —7.0| —4.01—5.0 | —8,0 | —5.5 1—-5,40/—8,001—6.701— 3,0 | —8,0 | —-5,50 +1,20 
12 —8,0| —6,5! —4.01—4,5 | —5,0 | —5,5 1—5,601—3,80|—1,551—2,0 | —8,0 | —5,00 —0,15 
13 — 2,01 —6,5! —2,5|—4,51—4,0 1 —6,01-—3,901—5,251—4.511—2,0 | —6,5 | —4,25 +0,32 
14 —6,5| -3,5| —4,0|—4,5 | —8.0 | —8.0 1—5.10[—-8,00|-6,851—+.0 | —8.0 | —6.00 +4,85 
19 —8.0| —7,0! —3.0|—4,5 1—6,0 |—5.5 1—5,10|—6.00!—-5.851 —3,0 | —8,0 | —5,50 +0.35 
16 —{(,0| —5,0! —2,01—2,0 | —3,0 | —2,5 1—3,601—3,50[—3,551 —2,0 | —6,0 | —4#.00 +40.i5 
15 —4,01 —1,5| 2,0! 0,01—3,01—2,01-1,30|—3,501—2.401 2,0 | —4,0 | —1,00 +-1.40 
18 —4#,0| —4,0| —3,5|—4,5 1—7,01—7,51—4,60|—5,751—5.111—3,5 |—7.5 | —3.50 —0,33 
19 — 4,5! —2,5| —1,5|—0,5 | —2.0 | —2,5 1—2,201—2,50|—2,3851 —0,8 | —4,5 | —2,50 —0.15 
20 — 8,0! —3.0) —1,01—1,0 | —3.0{—$,5 1—2,20]—4,00|—3.101 —1,0 | —5,0 | —3.00 +4,10 
Moyennes |—4,901—4.85|—2,35|—3,101—4,901[—5,15]—4,021—5,00|—4,511—1,60 |-4,55|—4,22 +0.28 
CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMBRE 

DATES. DATES, d'heures 
Jour. Nuit. | Diurne.| Total. : de 6 9 12 3 6 de soleil. 





[1 67,26 {1 
12 12 
13 1.60 13 
15 14 
15 15 
LG 16 
1° 17 
18 18 
19 19 
20  10,04/0".07/0".111 6,37 20 





Total 10.04 | 0.05! OIL G.3: 


Le 07. a midi. température de La neige a 10m CODE EULN 1 


Vente. à Calme. — 4 Faible, — 2 Mosen. = 2 Fort. — 4 Trectort, — @ » Tonrmente (gougx. 


DIFFÉRENCE | 


de moyennes 


Cette décade. les 
rayons solaires . 
par la disposition 
des montagnes en- 
sironnanles . ne 
pénètrent plus 


| 


dans le bassin de | 


Grimsel. 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 21 


Obnrervations météorelogiques au Grimsel (1860" alt.). 
par le guide en chef mans Jaun. 


DU 11 AU 20 JANVIER 1846. 


























| VENTS. DIRECTION er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 
Dares. 
| 6 à Midi. | Midiae. | Nuit. | Ga Midi. | Midiac. | Nuit. Vents. Ciel. 
ame 
ul Ss : 0 o |0,0 0.2 0,0 S 0,2! 0,05 
12 0 0 0 |o0,0 0,0 0,0 0,0 | 0.00 
| 13 S t S 3 S 2 0,0 0.0 0,3 S 2,0 0,10 
| mi S : S 1 [158 1 [0,5 | 0,0 0,0 S 1,0 | 0.12 
| 15 0 | S ‘1: S 1 |0.2 0.2 0,5 S 0,7 0,35 
| 16 S t S 1 60 0.5 0,5 0,5 S 0,5 0,50 
ps 0 0 0 | 0,3 0.3 0,2 0,0 | 0,25 
18 0 0 o À 0,2 0,0 0,0 0.0 | 0,05 
19 | S 1 S 1! S 1 |0,3 0,4 0,5 S 1,0 | 0,42 
| 20 0 0 S 1 1.0 Neige.l 1.0 Neige.| 0,8 Neige.l S 0,5 0,90 
Moyen. S 05! S 0.7! S oa6 103 0.2 0.2 S 0.59 0.27. 





ù 
DATES. HEURES. 


HYGROMÉTRIE. 


À 7 heures du malin, E. Desor, Streckeinen el Watson 
POINT HUMIDITÉ. se rendent au Pavillon de l’Aar et à l’Abschwung pour faire les 
DE ROSÉE. | RELATIVE. observations de la marche du glacier. Delifus-Ausset fait des 
observations pendant la journée à la pente terminale du glacier, 
ainsi que les observations météorologiques consignés dans le 
11 9 m. 2170 43 tableau. 
12 ! m. 17,0 41 A la pente terminale, le sol est couvert de 1",60 de neige 
tassée comme au Grimsel, et la neige enlevée touchant le bord 





13 9 m. — 17,0 #1 Se A k 
. de du glacier où l'eau sortait l'automne passé, on ne trouve pas 
F Midi, Fr 50 _ d'écoulement d'eau, mais à une certaine distance de rive gauche 
18 Midi. — 13,0 +6 où nous voyons en êté de l'eau claire surgir de moraine pru- 
19 4. - 8.5 53 fonde, nous avons trouvé un faible filet d'eau liquide. 
| Le 42, séjonr au Grimsel. Le 13, nous avons quitté le Grimsel 
à midi. 


Le 43,9 m. Température dans les caves du Grimsei — 2°,5. 

Hautear de la neige à la perche, 1®,60. Directement au-dessus de la neige —7",3. Lin mètre au-dessus de la neige 
_— 6°,5. 

A 30®% profondenr dans la neige — 139,0 par suite du ravonnement de la nuit. 





A 0,2%  — e — qur,s 
À 1,00 — — — 4,0 
A t®,60 neige touchant le sol — deu, 
lac du Grimscl, — Couvert de neige à la même hauteur que le sol. En enlevant la neige, glace bulleuse, neige 


imbhibée d'eau gelee, de 10 cenlimètres d'épaisseur et en la perforant l’eau jaillit. Auenn econlement d'eau du bar. 


État de ciel. 0,0 Serein, — 0,814, Cowert. — 4,0 Totalement couvert, — Br, brouillard. 
Moleis init. Marqné d’un astérisque X. 


) 
2? OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (1980" alt.), 
par le guide en chef mans Jaun. 


DU 21 AU 31 JANVIER 18446. 








TEMPÉRATURES CENTIGRADES. 


THERMOMÈTRES A L'OMBRE.  [PIFFÉRENCE 













de moyennes 

è extremes 

MOYENNES. EXTRÈMES. Stones 
Jour. | Nuit. |Diurne] Max. | Min. | Moy. vbservees. 










—3,00|—1,50|—2,251— 1,0 | —5,0/—3,00!  —0,15 
1,10! 2,00! 1,55] 3,0|—1,0| 1,00]  —0,55 
0,0! 2,201-1,00| 0,60! 3.,51—2,0| 0,751 +0,15 
—1,101—2,75/—1,92Ù 1,0|—3,0|--1,00] +0,92 
_1,20| 0,00/-0,60! 0,01 —3,01—1,501  —0,90 
—3,01—0,60|—2,75|—1,68| 0,0 | —3,5—1,75 —0,07 
—3,901—4,751—4,321— 3,0 | —5,0|-4,001 +0,82 
—3,51—4,501—5,00!—4,751—3,5 | —5,0[—4,251 +0,50 
—2,50|—4,25[—3,381 0,0 | —5,01—2,50 +0.88 
—4,51—3,101-3,751—3,721— 3,0 | —4.51—3,75 0.03 
—3,0| 0,00 


me À mmnmennnnnes | mcm | mms | cms | emmmmmrmmmemmns | emmmemmmmmmemmes À nemmenmemmeees À mme À mme À mme | «uen 
















+0,04 









TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMBRE |, 
DATES. EE -*. d'heures 


Jour. | Nuit. |Diurne| Total. eee 6 9 12 3 6 de soleil. 


CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. 




















0®.06 10.15 10,23 |6",60 Cette dérade . 














22 0.04 0,04 | 6,64 29 les rayons solai-! 
23 0.04 | 0,11 | 0.15 | 6.79 23 res, par la dispu- 
24 0,06 | 0,13 0,19 | 6,98 24 sition des pan 
25 |0.10 0,10! :,08| 2.05 25 : en 
26 0,05 | 0,20 | 0,25 | 7,33 : as se SR 
+ CS 0e USE) | bassin du Grimse, 
28 0.06 | 0.06! 7.70 28 | 

20 0,04 | 0.10! 0.54! 4,14 29 

30 0,55 | 0,10 | 0.65 | 8.79 30 

31 







31 0,04 0.04 | 8.83 


— — mr —— el 





Total 1.131 1.331 2.561 8.43 











Ventn. à Calme. -- 1 Faible, = 2 Moven. 3 Fort. — 4 Tres-fort. — ©@ $ Tourmente (yougx). 

















f ATES. 


6 à Midi. 


Midi à 6. 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


par le guide en chef Mans Jaun. 


Nuit. 


DU 21 AU 31 JANVIER 1846. 


VENTS. DIRECTION ET FORCE. 


ÉTAT DU CIEL. 





6 à Midi. 





Midi à 6. 


Nuit. 


OGbservations météorologiques au Grimsel (1980" alt.), 


DIURNE 


Vents. 


Ciel. 


23 











| 
21 S 2 S à $ 4 10,8 Neige. |1,0 Neige. | 1,0 Neige. | S 3,6 0,95 
2 S 4 S 4 S 4 11,0 Neige. ]1,0 Neige. | 1,0 S 4,0 1,00 
231 S 2 S | 0 10,6 Neige. 11,0 Neige. | 1,0 Neige. | S 0,7 0,90 
| 24 0 0 O0 !1,0 Neige. 11,0 Neige. | 0,5 Neige. 0,0 0,75 | 
25 o | $s 3 | S + |o,4 Neige. 11,0 Neige. | 1,0 S 12| 085 À! 
| 26 U 0 S 3 1,0 Neige. |1,0 Neige. | 1,0 Neige. | S 1,5 1,00 
| 25 S $ @ > S 2 |f,0 Neige. |1,0 Neige. | 1,0 Neige. | S 3,2 1,00 
28 0 S l S 2 11,0 1,0 1,0 Neige. | S 1,2 1,00 | 
w|S 2 o | @ 5 |1.0 Neige. |1,0 Neige. | 1,0 Neige. | S 3,0 | 1,00 | 
HIS 4 @ 5: S 3 11,0 Neige. |1,0 Neige. | 1.0 Neige. | S 3,1 1,00 | 
| 31 0 0 6 |1,0 Br.neig.|1,0 Br.neig.| 1,0 0,0 | 1600 | 









0 “pe ememmmeaneeuremcgemmugegeege | ap eqegpqemenemmme D cms etes À nm | cmmmememmeanene “mm À mms qe mes 


HYGROMETRIE. 







| POINT HUMIDITÉ 
DATES. | HEURES. 


DE ROSÉE. | RELATIVE. 












21 3. —7,0 10 le 22 Jœun fait l'annotation suivante : Cet aprés-midi ke vent | 
29 Midi. —3,0 6G Le ou . ps ea. . e la ne : est 
as . assée a la perc e Um et qu'elle s'est fonduc s la surface. 
# At aus ,. Le 26. ARE de le se a 0=,10 de prnfnndeur 0,0. 
24 Midi. —%,0 13 Le 31. 2 _ hOMO — —40,3. 
25 Midi. — 3,0 80 Le 31 à midi. Température : 2,0 point de rosée — 4,0 et | 
26 Midi. —6,0 10 brouillard. — Cette ohservation, où per brouillard Je point de | 
27 Midi. —9,0 69 rasée esf au-dessous d'air ambient, indique an brouillard sec, 
#8 Midi. —7,0 . ce qui arrive souvent en hiver en hautes régions. 
29 Midi. — 5,0 68 
30 Midi. —8.0 6 






— 4,0 


État du etel. 0,9 Setein. -- 0,1 !,, Couvert. -- 1,0 fotalemett rousert. - Rr. brouillard, 
flotell luit. Marqué d'un astérisque X. 






4 OHSLEVUTIONR VMETLOHOLOoUdOI Er 


dbecrsailans eatssrslaghouns au Grisanes (EE ain 0. 
pat k guide en chef Mans Soum 


1H pe AU je FEVRIER 18oû. 


TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THEKRMOMETRES A L'OMBRE. 


[URS LA 


BOYENNER 


12 DRE 


1.0! +] ol 6.0 Go | —2.0 
il 


4.0 — 1.0! sa | 1. “le 
-801 1.5 | 

3.0 | CAL 2071 0. d 

3.0 1.0 0.0 w | 

8.0 

8.0 ol 4.0 

6.51 - 41.01 0.9 

10,0! 11.0! #K. M 12.01—-12.0 

15.0! 12.0! 8.0 GOUT 15.51-1%.0 


LES Le NO KW 


—— 
S € 


Moser 0.80! 4665! OT 1.501 -5.501—4.501- 43.67 


= = ne me 
a 


CHUTES DE NEJGE AU GRIMSEL 


Praha. 


Durs. | Pot: sis ptrihe 


Q" AT h*. LA 
0,221 9.0) 
0.101 9.19 


()*,0$ 
0.12 
0.10 


0.19 


0.061 0.101 0.16 


0,111 0,15 


0,15 


0,0% 
(), 15 


———— + ———_—— 


0,911 0, os 0.821 9,6 


duus Aust 


LR LT Me 


Nan 
— 3.04) 
—3.20 
— 3.0 
—48.25 
—3.(K+ 
1.0 
—;.25 
—1..00 
-13.50 


- + 


-15,:5 


—;. 5) 


Lhurn- 


1.5 

20183) 40.73 
2.01 —360) «on 

6.0! — 9.0 

«.( 

— 14.0 
—15.0,-113 
13431 —4.0 1—-19.01-172.30 


mn 


5.061430) —8.301—$ .:20 


TEMPÉRATURES AU SOLEIL. 


Vonsm. 4 À trie à Fable. ù Moon. 4 Fort. — 8 Trestort. — @ 5 Tourmente gnugui, 


RIFFERENCE 


de mennes 
Arr TDrS 
à mnerines 
urerites. 


+4.i0 
+1.52 
——1.80 
1.6 
1.33 


—+-0.12 
—0.05 
0,00 


0.93 
0.10 


NOMBRE 
d'heures 
de soleil. 


: heures. 








OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 25 


O@hservations météorelogiques au Grimsel (1680" alt.), 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 1° AU 10 FEVRIER 1846. 









VENTS. DIRECTION er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 












6 à Midi. | Midià 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à6. Nuit. Vents. Ciel. 


















1 0 S I S 2 10,5 Neige. |1,0 Br.neig.| 0.8 S 1.2 0,77 

| 2 0 N 1! @ 5 !1.0 Neige. |1,0 Neige. | 1,0 Neige. 2,7 1,00 

[310 2/!0 1: 0 À 1,0 Neige. [1,0 Neige. | 0,5 O 0,7 0,75 

4 0 0 0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,62 

ss  :1 S 1 0 0,2 0,2 0,2 S 0,5 0,20 

| 6 S I S ] 0 2 0,5 Neige. 1,0 Neige. | 1,0 Neige. 1,5 0,87 
1 S Î S 2 S I 

8 0 N 3 1,0 Neige.|1,0 Neige. 1! 1,0 Neige. 1, 1,00 

9 | © 5 @ ;: 0 11,0 Neige.11,0 Neige. | 1.0 2,5 1,00 

0 0 0 Lo0,3 0,3 0,0 0,0 0,15 


ee À “mm emenennnnen. QD ee ds mean meme (tunes cru-mo—mvmmemee Lomme. mumtnnmus 


1,0 1,0 1,0 S 1,2 1,00 






HYGROMETRIE. 






POINT HUMIDITÉ 





DATES. HEURES. 






DE ROSÉE. RELATIVE. 










Midi. —5,0 
2 | Midi. — 5.0 53 












| 3 | Midi. —5,0 6l 
| Midi. —6,0 54 
| 5 | Midi. —6,0 #4 

6 Midi. —8.0 72 

î Midi. — 5,0 66 
| 9 Midi. —12,0 75 
| 10 Midi. —1:,0 61 








Le N. à midi. Tempéralure dans la neige à Um,10 profondeur — 1e. 





État du ciel. 6,0 Serein, — 0,1 !/,, Couvert. — 4,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Seleit init. Marqué d’un astérisque X. 













JESEHVATINS METEUHOULIDItol Es. 


Ohaervations metéorelegiques an CGrlismears (1008" elc.). 
jor L guide eu rà-' Mans Jean. 


DU 31 AU %e FENEIiER 1%:6. 


TEMPÉRATURES CENTIGR ALES. THERNONETRES A L'UMBRE.  [DIFFERENCE 
de masernes 
extremes 
à mu\ennes 

V2 , Dan Wim  Vun Vr D observer. 


ROIENSESR EXTRPFVUES. 
 — 


() 

1.0 —15.0!1-1200 — 0,68 

—10.1"—13.0!-12.00 —0.05 
Dise ere =" 8e 9.0 [geo itolnonr ras 7.5" 140110: 0.30 
ie -Lr —9.00r —12.0, — SA 50 -18751-126) —8.01—16.0!-12.00 +0.63 
de oo - 2 —4.0x © Ài2.0—10 0-9 “0-12 25i-t1u 9" —s.01—16.51-1025 +40,:2 
52, ou 3.07 — 9.40 —9.0f—" ve -11 15, -9.3$ 20-133: 8.25 +1,13 
1352-82 00,120 | 93-110 Gi -9 "5" sx) 00-13: 6:5 +1.5: 
—;nme "09 1-20 : —G ul —6.0 30" gum: 25 —%ul ps" T6 10.35 
De-4 Loti] 80) 85 eo 6wl col 10-1201 5508 +0. 
—3 0-2 te 3237 —{.4u, —6n 9 7 ol 4 en +2. 


S .501—-$2"1-10 35: —9.s0 + .:1 
NOMRRE 


d'heures 
de soieil. 


» 
ee. 
ES 
- 
à 
- 
2 
® 
L 2 


20 
20 
20 
.20 
20 
.20 


vs 


Mi heures. 


Fabe. — 2 Mosen. — 3 Far — 5 Trs-lon. — © 35 Tourmente igougt!. 





CRU 
….) 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


OGbservations météorologiques au Grimsel (18690" alt.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 11 AU 20 FEVRIER 1846. : 






VENTS. DIRECTION et FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 
| 
| 











6 à Midi. Midi à 6 Nuit. 6 à Midi Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 








il 0 0 0 0,0 0,2 0.5 0,0 0,30 
12 N 2 N 1 U 1,0 0,5 0,0 N 0,5 0.37 
13 0 N 2 0 0,0 0,5 0.0 N 0, 0,12 
14 0 S 1 0 0,0 0,0 0.5 5 0,2 0,26 
15 0 0 0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
16 0 |, 0 0 : 0,0 1,0 0,5 0,0 0,50 
15 N 1 N I 0 0,2 0,2 0,0 N 0,5 0.10 
18 0 N I N I 0,3 1,0 0.3 N 0,7 0,14 
19 0 0 0 0.0 0,0 0,3 0,0 0,15 
20 0 0 0 0,5 . 0,0 0,3 0.0 0.27 






me À mn ccm À conne —<v—— À 











0,2 0,3 0.2 0.26 0.25 







cs 

Z 
S 

= 

7 
S 
tem 


HYGROMETRIE. 







POINT HUMIDITÉ 





DATES. HEURES. 






DE ROSÉE. RELATIVE. 











Midi. — 16.0 48 











Midi. — 8.0 4! 






12 Midi. —_16,0 Gt | 
ii Midi. — 14,0 18 | 
1j Midi. —15.0 56 | 
15 Midi. — 13,0 48 | 
16 Midi. — 9,0 62 | 
18 Midi. — 9,0 : | 
19 Midi. — 10,0 42 | 

| 





- Br. brouillard. 






État du ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. 
fotesi luit. Marque d'un astérisque X. 


1e GASEAVATIONS METEDAGLILS- oo EN. 


Clusvrvations metwervelesgiques an Grive (1008 aës.). 
par be aude en “hf Dans Saum 


e DU 21 AU 23 FEVRIER 1%+. 












APM AT RES CENTIGRADES. 


THERMOMETRES A L'OMBRE. |DIFFERENCE 
de movennes 
eAtrefles 

















BODYENNES. EXTRÉ UE. 

















! 3 Œhivennes 
l i } 1e | Vat. dns: vbenes. 
et mms d mme 
I 
2 1, - "0 51x; Jo —+nt-1.30 —-323 = —8.0| —-1.50 +1. 
a RE CEE 72 — {sr —+.0!-2 s|-2 *a—3.X —.2|—-3.73 —0.45: 
0 
L 4 LD Lo! 0.+0] 2.50 : —#6.0]—1.25 +20 










4.00! 3.52 
+01 0.30 
1201-3235 
Don! 1.7» 
4.50! 0.25 


où oc: + Pr) 3.0 

. +0 | à 0) | + AL Lo 
= NON 25 Het 05 3 
) dde 4re| muet pol +0 
PE 30 Lo 
& : 110. LM D 3: | * ds D 0.42? 


4.00 +0.13 
2.50 +0,05 
0.50 +1,53 
U.50 —0.8: 
2.50 +0.13 | 




















RIRES 




















dE Ra 4. +) 5 3] 0.53 — 0.06 





| TEMPERATURES AU SOLEIL. NOMBRE 
d'heure- 
6 y | 1? 3 6 de soleil. 


CHUTES D£ NEIGE AU GRIMSEL. 















LI 
Haute 


nur. LETTE Da, 3e. Dati | à = pere. 


. 
qe me | 
, 





















> 2".20 


‘+ 
LA 













22 | +419 2 | x | 0 | +0 8 | 
23 | , 2.19 23 1 10 | 55 L 6 | 
2 | | " 25 ?i So | 90) x - | 
2 2.15 3: 

3%, | 2.12 36 5.0 | 11.0 e 

. 2.0: +: 

24 : AS 33 





38 heures. 

















Seate. n {inv € Faibie. — 2 Maven — 3 Fort. = 4 Tres-tont. -  @ 3 Tourmente igousx). 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 29 


Gbservations météorologiques au Grimsel (1660" ait.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 21 AU 28 FÉVRIER 1846. 






VENTS. DIRECTION er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 

















6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à G. Nuit. Vents. Ciel. 























21 o 0 0 0,2 0,0 0,0 0,10 
| 22 0 0 0 0,2 0,0 0,0 0,10 
[als 115 : 0 0,2 0,5 S 05 0,35 
| 24 0 S I S 1 0.2 0,5 S 0,7 0,42 
[2%IS 115s :1 0 1,0 1,0 S 0,5 1,00 
| 26 0 | S 1 0 0,0 0,0 S 0,2 0,07 
E 0 | $S 1 0 0,5 0,5 S 0,2 0,37 
Im |S 1: 0 0 0,2 0,0 S 0,2 0,17 





ES | ES et 


0,3 0,3 0,29 0.32 








- 
œ 
a 
_ 
[2 


HYGROMÉTRIE. 










PUINT HUNIDITÉ 





IbATES.| HEURES. 






DE ROSÉE. | RELATIVE. 















6,0 
—7,0 
—12,0 
—3,0 
— 4,0 
—6,0 
—7,0 
—1,0 


Le 26. température dans la neige à =,10 profondeur — 2», 





État dn cie. 0,0 Serein, — 0,1 ‘/, Couvert. — 4,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Slolefl luic. Marqué d'un astérisque X. 


bezLt. 


à à + = 


AR 8: 


ee « 


Total 


f'EHEZVATNe METESheLie.iert ES 


DU 1 AU 10 NARS 15:16. 


TEMMFEATLÉES CENTIKRADES 


cs! 99/7 
ot 9 : 
34/12 La 1.0, —1.0 
24/7: 6.0/7" 30! 2.0 

Ge 10 23 LOo0 ‘23 —4,0 
—%9-29 —-20 1-29 ! 06e 
—$.0 4497: 09 | QU 5.0 —4.5 
#0 20, 00 1-40 | _50'-3.0 
— 509 —-5.0 "-3.0 ;—6.0 , —7.0 —5.0 
—9.n —5.09 —-30 —-1.0 Rs Di 


—2 0Y/ 
wy 227 
—39 127 
—24 9557 


29. 1.0 


3.4) —-1.2: 


CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. 


Hautrer 


0,04 | 0.09 | 0.15 | 9.90 


| 
ou | 0®.03 (08, 


0,20 | 0.16 | 0.36 | 10.26 


+ 


0,61 


——————— 


10.26 


| 
0,43 | 0.28 


THERMNONETRES A L'OXMBRE. 


i—3.5| 2.00 
—3.35|—0.02 
_2.0l 2.00 
4,01 0.75 
—8.0|-5.00 
—$8.0|-3.00 
_5,0!—2.50 
_9.5|-6.25 
—13.0|—1.00 


0.80l—0.50 

3.30)—1.75 

0.30'—3.25|—1.18 
—2.80 —6.00|—4.:0 
_3.401—4.50|-3.95 
—3.001—3.00|-4 .00 
—.80'—8.%5l-6.32 
—i.50l-5.50 —6.00 


160 | 1.50 1.50, —2.951-0.:3 3.621217 


TEMPÉRATURES AU SOLEIL. 


10.5 
10,0 
1.0 


$,0! 8.0 


DIFFÉRENCE | 


de movenpes 
extrémes 

à ouvenues 
observees. 


+113 
+0,47 
—0.17 
+1,93 
+0.73 
—0.60 
+-0.95 
+1,50 
+0.27 
— 1,00 


+2.43 


NOMBRE 
d'heures 
de soleil. 


&l heures. 


Vents. h (alme, — 1 Fable. — 2 Moyen. — 3 Fort. -- 4 Tres-fort. — @ à Tourmente (gouxt). 














UBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. J1 


Observations météorologiques au Grimael (1880" alt.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 1°" AU 10 MARS 1846. 





ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 







VENTS. DIRECTION Er FORCE. 















Nuit. 6à Midi. | Midiàa6. Nuit. Vents. Ciel. 





6a Midi. | Midi à 6. 












l S 1! S 1 }o0,0 0,0 0,2 S 0,7 0,10 
| 2 0 0 |0,3 0,5 0,5 0,0 0,45 
| 3 S 1! o |0,0 0,0 0,0 S 0,2 | 0,00 
4 S ! S 1 !|0.,0 0,0 0,5 S 1,0 | 0,25 
| 5 N 1 0 1,0 Neige.| 1,0 Neige.| 1,0 Neige.! N 0,2 1,00 
| 6 N 2 N 1 !1,0 Neige.| 1.0 Neige.| 0,8 Neïige.! N 1,2 0,90 
7 S 1 S 2 [0,2 0,5 1,0 S 2,5 | 0.67 
8 S 8 V 2 1,0 Neige.| 1,0 Neige.| 1,0 Neige. 2,2 1,00 
Ds N 3 | N «4 |1,0 Br. |1,0 Neige.| 1,0 N 1,5 | 1,00 
0 N  :! N 





tetes À anenmnntenpemmmnstiemmmmnmmmmmmmus À —vvmmtmemens<"_.uu Ÿ compnnenpenmennmemmerenene | mans“ À mnmmmnmmmese À mmmemmenmcrommensens 







HYGROMÈTRIE. 








POINT HUMIDITÉ 
IDATES.| HEURES. 






DE ROSÉE. ABLATIVE. 












| I Midi. —2,0 55 
Lo? Midi. — 6,0 40 
3 Midi —6,0 1 
$ Midi. —8.0 î 
5 Midi. — 1,0 17 
6 Midi. —4,0 85 
î Midi. —À4,0 10 
8 Midi. —1,0 58 
9 Midi. — 8,0 86 






— 1.0 12 








État du vie. 0,0 Serein. — 0,1 ‘,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouiilard. 
Soleil fusts Marqué d’un astérisque X. 






3? OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Ohservations météorologiques au Grimsel (1960” alé.). 
par le guide en chef Hans Saun. 


DU 11 AU 20 MARS 1846. 





TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÉTRES A L'OMBRE. | DIFFÉRENCE 


de moyennes 





DATES. 2 
MOYENNES. ENTRÊMES. ai Eure 
| | + ; 
| 6 9 12 3 6 9 jour. | Nuit. [Diurne.[Maxim.[Minim. Moyen. observées. 














11 —13,01-5,5X1-2,0Xx] 4,0x! —8,0|—10,0|—1,90[—8,25|-6,57 4,0 |—13,0|—4,50 +2,07 


| 12 —8,5]—3,0 | 3,5X| 4,0x] —6,0! —7,01—2,001—6,251—1,13] 4,0 | —8,5 —2,25 +1,88 
13 —6,51-2,5X1 3,5X] 2,0X] —4,5] —7,01-1,60|—4,75]—38,171 3,5 | —5,0l-135 +1,52 
| 14 — 5,0] 1,5X] 3,0X] 1,0 | —2,0| —3,0[—0,301—2,50|—1,401 3,0 | —5,0 —1,00 +0,10 
| 15 —3,0|—1,0 | 4,0 | 2,0 | —2,0] —2,0! 0,001—-3,00/—-1,50] 4,0 | —4,0! 0.00 +1,50 
16 —40|-0.5X| 5.0X| 3,0X] 1,5}, 2,0) 1,00! 0.75] 0,871 5,0 | —3,0 0,50 0.33 
| 17 —0,0 —0,5 | —1,0) —1,0 
18 —5,0|—5,0 | 2,0 | 1,5 | —G.0! —9,51—2,501—8.50|—-5,50! 2,0 |—-11,01—4,50 +1,00 
| 19 |—11,0|—6,0 | 0,5 | 4,0x1—10,0/—10.51—-4,50)—8,50|—6,50| 4,0 |—11,0|—3,50 +3,00 
20 —1.01-3,0 | 2,0 ! 2,0%! —6,0] —4,51—2,40!-5.001-3,:0! 2.0 | —7,0 —2,50 +1,20 


es er LL el mm es CS , PS Re 


Mogennes [—6,30|—2,7:| 2,39] 2,30 |—4,40|—5,25|—1,91/—5,11|—8,51 3,50 |—5.83l 2.160 +1,12 








CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURE AU SOLEIL. NOMBRE 

















DATES. DATES. d'heures 
Jour. | Nuit. |Diurne.| Total. | à one 6 9 12 3 6 de soleil. 
11 10,26 2".10 MH xX 0,0 !154,01!85| x 12 
12 2,07 12 6,0 | 9,5 | x 6 
13 2,00 13 | X 1-10 | 4,5 | 40 | x 12 
| 14 0®,05 [0=,05 | 10,31 2,00 14 3,5 | 3,5 6 
| 15  {o”.o7 | 0.08 | 0.15 | 10,46 2,00 15 
16 16 | X | 5.0 | 80 | 55 | x 12 
| 17 0,05 | 0,50 | 0,55 | 11,01 2,40 17 
| 18 0,40 0,40 [11,41 2,140 18 
| 19 235 | 19 8,0 | x x 
| 20 0,07 0.07 | 11.48 2.35 20 8,0 3 
| Total 0,59 ! 0.63 | 1,22 | 11,48 59 heures. 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
[ 
Vents. 0 Calme — À Haible, — 2 Musen = 3 hort — ! Lres-fort. — © * Tourmente .pougr). 
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Observations météorologiques au Crimsel (1660" alt.), 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 11 AU 20 MARS 1846. 


ÉTAT DU CIEL. 


VENTS. DIRECTION Et FORCE. 
6 à Midi. Midi à 6 Nuit. 6 à Midi Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
0,2 0,0 0,0 0,0 0,05 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,05 
0,2 1,0 1,0 Neige. 2,5 0,80 
1,0 Br. neig. | 1,0 Br. neig.|1,0 Neige. 3,0 1,00 
0,0 0,0 0,0 1,0 0,00 
1,0 Neige. |1,0 Neige. |1,0 Neige. 1,0 1,00 
1,0 Neige. 10,8 Neige. 10,5 0,0 

0,5 0,5 0,5 0,50 
1,0 Neige. 10,5 Neige. 


m © © = mn = = © © © 
OS Cm mm OS S © © © 
= OO mm > ee eo 


HYGROMÈETRIE. 


POINT HUMIDITÉ 
DATES.| HEURES. 
DE ROSÉE. | RELATIVE. 


—11,0 

— 8,0 
Midi. —11,0 
Midi. 8,0 
Midi. 2,0 
Midi. 4,0 
Midi. 5,0 
Midi. 5,5 
Midi. 9,0 


Le 13, a midi, lempéraiure de ls neige à O=,10 profondeur — 4.0. 


État de ciet. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Seleit tuit. Marquè d'un astérisque X. 





V. ll. _ | EE 3 


34 UBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


OGbservations météorologiques au Grimsel (1990" alt.), 
par le guide en chef Hans Jaus. 


DU 21 AU 31 MARS 1846. 


























TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES À L'OMBRE.  [PIFFÉRENCE) 
û de moyennes 
Jour. | Nuit. |Diurnel Max. | Min. | Mo. observees. 





1,0 |-4,0 | —8,0] —8,0/-3,401-6,75/-5,07| 0,0 | —8,0|—4,00[ +1,01 
2,0X| 5,0X| —1,0| —3,01-—0,30|—2,501—1,401 5,0|—5,51—0,02! +1,38 
5.0 [8,0x! 1,01—2.0l 1,901-1,75l 0,07 8,0!—4,5| 1,75] +1,68 
—2,0 |3,5X| 2,0x| —2,0| —2,0-—0,601—2,00/-1,301 3,51 —4,51—0,501 +0,80 
1,0 | 3,5 |3,5x| —1,0| —2,51 0,60!—1,751—0,570 3,5 | —2,5 0,501 1.07 
9,0 | 80 | 0,0! —3,0l 3,30|—2,25| 0,02! 9,01—6,0! 1,501  <+-1.48 
9,0 | 4,0 | 1,51—3,0) 2,401 0,25] 1,32] 9,01—4,51 2,250 +0,93 
1,0 | 2,5 | 10 | oo! 0,51 0,10l-2,00l-—0,65! 2,5 | —4,0—0,75 —0.10 











—3,0 | 2,5 [4,0 | —6,0l —7,0l-2,90/-1,1751-5,32] 2,5 | —9,5|—3,50 +1,82 
—9,5|-6,0X1-1,0x1-2,5x| —4,5| —3,01—4,101-3,251—3,971—1,0 | —9,51—5,25)  —1,28 
—2,0| 3,5X14,5xX| 1,0 | —2,0| —2,0l 1,001-1,00! 0,00! 4,51—2,01 1,250 +1,25 











nn À cute À om À commen À mme | emmmmmemse D mms À ounuenune À mme} mmmmegmmms À mm | ommmmmmmue 


—3,95|—0,54| 3,59|—2,001—2,00—3,18]—0,18|—2,80]—1,491 4,23]—5,50|—0,61 +2,92 










| Moyennes 














CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. | NOMBRE 
| DATES. DATES. d'heurés 
| Jour. | Nuit. |Diurne] Total. *pier 6 9 12 3 6 de soleil. 
| 







0®,21 10,05 10=,26 |11",74 2".41 21 












| 22 2,41 221 X | X | 5,0 [11,0 10 
23 2,30 23 14,0 3 
24 0,06 | 0,06 | 11,80 2,31 24 5,0 | 7,0 6 
25 0.05 0,05 [11,85 25 4,5 3 
| 26 |o10lo,4710,57/12,421 2,50 26 2,5 2 
| 27 0,111 0,11 [12,53 2,54 27 
| 28 0,35 | 0,20 | 0,55 [13,08 28 
| 29 | o,s2 0,52 113,601 2.60 29 
30 2,60 30 1,0 | 2,5 | 3,0 8 


al 





ns 


À Lot | 1,23 | 0.89 | 2,12 [13,60 38 





La neige tombee le 29 a été chassée, enlevée par Le vent. Le 34 les guides se rendant sur le glacier pour mesurer ls 
ligne transversale de l'Abschwung, trouvent tellement de neige, qu'ils ne peuvent pas dépasser la ligne de Pavillon. 







Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moven. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — © 5 Tourmente (gougt}. 
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Shservations météorologiques au Grimsei (18990" ait.), 
par le guide en chef mans Jaun. 


DU 21 AU 31 MARS 1846. 





VENTS. DIRECTION cr FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 









Dares. 
Ga Midi. | Midia6. Nuit. 6 à Midi. 














Midi à6. Nuit. Vents. Ciel. 



















21 S Î Y 0 1,0 Neige. |1,0 Neige. | 0,8 Neige. 0,5 0,90 
3 S 1 S 1 10,2 0,2 0,2 S 1,5 0,20 
i S l O0 10,5 0,5 1,0 Brouil.| S 0,5 0,75 
0 S 2 S 1 10,3 0,8 1,0 Neige. | S 1,0 0,77 
S 1 S 1 10,5 Neige. |0,3 Neige. | 0,6 S 1,2! 0,45 | 
2 0 V 2 10,3 Neige. |1,0 Neige. | 1,0 Neige. 1,5 0,82 | 
0 0 S 2 11,0 1,0 1,0 Neige. 1,0 1,00 | 
K S 2 Y 8 }1,0 Neige. |1,0 Neige. | 1,0 Neige. 2,7 1,00 
5 V 3 N 1 11,0 Neige. |1,0 Neige. | 0,8 1,2 0,90 | 
0 S 1 S 1 10,1 0,1 0,2 0,7 0,15 | 
0 S | S 2 10.3 1,0 0,8 1,2 0,72 ; 


mens À umememeanqmp-cnrmmenqmemmenmns À mmemmmmmmemerencmucmune À cnnmameememtmmemetmmtmemen À enetentemmummmenmegmememce À amsn | omememmmmemnummmmmmens À mme 


HYGROMÉTRIE. 







POINT HUMIDITÉ 









DE ROSÉE. | RELATIVE. 







—10,0 
22 | Midi. —6,0 54 











1 23 Midi. — 4,0 51 
24 Midi. —4,0 : 
25 | Midi. —3,0 62 
26 | Midi. —3,0 42 
21 | Midi. —3,0 42 
28 | Midi. —2,0 72 
29 | Midi. —6,0 53 
30 | Midi. —11,0 45 






— 4,0 






État än eiel. 0,0 Serein. — 0,1 !/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
feloil luié. Marqué d'un astérisque X. 









34 OBSERVATIONS MÉTÉORULOGIQUES. 


Observations météorologiques eu Grimsel (18090" alt.), 
par le guide en chef Hans Jaus. 


DU 21 AU 31 MARS 1846. 







TEMPÉRATURES CENTIGRADES. | THERMOMÈTRES À L'OMBRE.  [PIFFÉRENCE 


de moyennes 











extrêmes 
____MOYENNES.___| ___EXTRÈMES. _| à moyennes 
6 9 12 3 6 9 Jour. | Nuit. [Diurnel Max. | Min. | Moy. observees. 



















21 | —4,0) 0,0 |-1,0 |—-4,0 | —8,0l —8,0{-3,40/-6,751-5,07| 0,0 | —8,0|—4,00 +1,07 


















22 —5,6|—2,0 | 2,0X1 5,0X| —1,0| —3,01-—0,301—2,50|—1,401 5,0 | —5,5|—0,02 +-1,38 
23 |—4,01-—0,5 | 5,0 |8,0X| 1,01 —2,0l 1,90/—1,75l 0,07! 8,0|—4,5| 1,75]  <+-1,68 
24 |—4,51-2,0 | 3,5X1 2,0X1 —2,0| —2,0|—0,60|—2,001—1,30] 3,5] —4,5]—0,50[ +0,80 
25 |—2,0|-1,0 | 3,5 | 3,5X1 —1,0| —2,5| 0,80/—1,751—0,57| 3,5] —2,5| 0,50 +1,07 
26 |—2,512,0X| 9,0 | 8,0 | 0,01 —3,0) 3,30[—2,25| 0,021 9,01 —6,0] 1,50 +1,48 
Ù 27 1—4,5| 2,0 | 9,0 | 4,0 | 1,51—3,0| 2,40] 0,25] 1,321 9,01 —4,5! 2,25 +0,93 
1 28 |—1,0| 1,0 | 2,5 | 1,0 | oo! 0,51 0,710!-2,001—0,65| 2,5! —4,0|-0,75 —0.10 
| 20 |—40!-30 | 2,5 [4,0 | 6,0 —1,0)-2,00!-1,15/-5,32] 2,5|-—0,5l-3,50] +1,82 
| 30 —9,51-6,0X|-1,0X1 -2,5x| —4,51 —3,01—4,701—3,25|—3,971—1,0 | —9,51—5,25 —1,28 
31 —2,013,5X14,5X| 1,0 | —2,0! —2,0) 1,001-1,00| 0,00! 4,51—2,0) 1,25 +1,25 





———— À num | one À cmmmmmenemes À mmmmmenmm—— | eemmmsamese D“. À cunueune À um) comm À mme mme 


Moyennes |—3,95|—0,54| 3,59|—2,00]-2,00|—3,181-—0,18|—2,80|—1,49) 4,23[—5,50|—0,61 +0,92 








DATES. DATES TS d'heures 


Jour. | Nuit. |Diurne| Total. Lee: 6 9 12 3 6 de soleil. 















CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. |] NOMBRE 







0,21 10®,05 10,26 |11",74 2".41 21 








22 2,41 22 X | xX | 5,0 111,0 10 
23 2,30 23 14,0 3 
24 0,06 | 0,06 | 11,80 2,31 24 3,0 | 7,0 6 ( 
25 0.05 0,05 [11,85 25 4,5 3 
| 26 0,10 | 0,47 | 0,57 112,42 2,50 26 2,5 2 
| 27 0.11 | 0.11 112.53 2,54 î 
| 28 0,35 | 0,20 | 0.55 [13,08 28 
| 9 |o,s2 0.52{13,60| 2.60 29 
30 2,60 30 1,0 | 2,5 | 3,0 8 







me mn À ms À meme 


lou À 1,23 | 0.89 | 2.12 13,60 38 











La neigo tombée le 29 a été chassée, enlevée par le vent. Le 34 les guides se rendant sur le glacier pour mesurer la 
ligne transversale de l'Abschwung, trouvent tellement de neige, qu'ils ne peuvent pas dépasser la ligne du Pavillen. 







Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 9 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — © 5 Tourmente (gout). 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 3) 


Shservations météorologiques au Grimsel (1920" ait.), 
per le guide en chef Hans Jaun. 


DU 21 AU 31 MARS 1846. 








ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 






VENTS. DIRECTION er FORCE. 












DATES. a 
6 à Midi. Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 









Î Y 1 O0 !1,0 Neige. |1,0 Neige. | 0,8 Neige. 0,5 0,90 
4 S I S 1 10,2 0,2 0,2 S 1,5 0,20 
| S 1 0 10,5 0,5 1,0 Brouil.| S 0,5 0,75 
0 | S 2? S 1 |0,3 0,8 1,0 Neige. | S 1,0 | 0,77 
1 S 1 S 1 10,5 Neige. 10,3 Neige. | 0,5 S 1,2 0,45 
2 0 V 2 10,3 Neige. |1,0 Neige. | 1,0 Neige. 1,5 0,82 
0 0 S 2 11,0 1,0 1,0 Neige. 1,0 1,00 
4 S 2 V 8 1,0 Neige. 11,0 Neige. | 1,0 Neige. 2,7 1,00 
5 Y è N 1 !1,0 Neige. |1,0 Neige. | 0,8 1,2 0,90 
0 S 1 S 1 10,1 0,1 0,2 0,7 0,15 
0 S Û S 2 10,3 1,0 0,8 1,2 0.72 





mnt À upeumetenmmtneemmnteux À ememmmmmemmenvestmgmev JE cnmmmmnenmenmemetememenens À ——cmmmmenemgupem À emcmammmmmemmmseume D u-mmemmnemeuntvwsmmvms À emmener. | 







HYGROMÉTRIE. 








POINT HUMIDITÉ 
DE ROSÉE, | RELATIVE. 


DATES. HEURES. 










— 10,0 










| 22 | Midi. —6,0 54 
23 | Midi. — 4,0 51 
24 | Midi. —$,0 7 
25 | Midi. —3,0 62 
26 | Midi. — 3,0 42 
27 | Midi. —3,0 42 
28 | Midi. —2,0 12 
29 | Midi. — 6,0 53 
30 | Midi. —11.0 45 






— 8,0 






État dn siel. 0,0 Serein. — 0,1 !,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
flelell luit. Marqué d'un astérisque X. 












30 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


@bservations météorologiques au Grimsel (1960" alt.). 
par le guide en chef Hans Jaus. 


DU 1° AU 10 AVRIL 1846. 


TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMBRE. 
de moyennes 


= Pa extrèmes | 
MOYENNES. EXTRÊMES. à moyenues | 


6 9 12 3 6 9 Jour. Nuit. | Dierne.} Maxin. | Minie. | Moyess. observées. 
men | mme À mmcennene | caccmmmese À emmmuree | conne nee | came es 

0.0! 3,5 | 5,0X| 4,5xX| 2,0] 1.0! 3,00] 1,00] 2,00! 5,0] 0,0! 2,501 —+-,050 
1,5 [2,5x| 1,5[—1,01 2,30! 0,00! 1,15] 4,5|—1,5|+1,50! +0,34 
4,0 |—1,0|—1,5! 0,60|—3,00|-1,20] 4,0 | —5,0]—0,50 +2,10 
5,0 |—1,0|—1,0] 0,30] —0,50|—0,10! 5,0 | —5.,0| 0,001 +0,10 
2,5 | o,0!—1,51 1,30/—1,00| 0,15] 3,0|—2,0) 0,50! “0.35 
5,0 2,0|—1,01 1,20]—0,50! 0,35] 5,0! —3,0! 1,00 +0,65 
0,5] —2,0|—7,0 |—1,10[—4,00/-2,55] 1,0 | —8,0|-3,501  —0,95 
—6,0|-1,0X 8,0 | 1,0l-1,01—0.20/-1,75l-0,97| 3,01 —6.0|-1,50!  —0,53 
—#4,5|—3,0 |—2,0 |—2,0 | —4,0|—4,5 1—3,10|—4,75)—3,921—2,0 | —5,5)—8,751 <+0.17 
—5,5—1,5 | 1,5x| 1,0x) —2,0/—4,0 |-1,30/—3,50/-2,40| 1,5 +0,40 


DO © + OO En à © 5 = 


CES 
e 


| Moyennes |—2,15|—0,60| 2,50 | 2,60 |—0,15|—2,15) 0,30|—1,80|—0,751+3,00—4.15|—0,51 +0,18 


CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. | NOMBRE 


d'heures 


Haut : 
Jeur. Nuit. |Diurne. | Total. à la parche. de soleil. 


13,0]  2=,55 
0=,05 0=,05| 13,65 
0,20 0,41 | 14,06 2,61 
0,26 | 14,32 
0,06 | 0,06 | 14,38 


I 
2 
4 
4 
5 
6 
1 


0,10 | 14,48 
0,25 | 0,25 | 14,73 
0,19 | 0,44 | 15,17 


© ® 1 © Cd CG ON = 


ss 
© © © 
© 


Total | 0,75 | 0.82 | 1,57 | 15,17 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 37 


@bservations météerologiques on Grimsel (1980" alt.). 
par le guide en chef Hans gaus. 


DU 1+ AU 10 AVRIL 1846. 






ÉTAT DU CIEL. 















6 à Midi. Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 















| 
0,2 | 0,60 


een | ren À mnt amque À commence memes À meer né | ac —…mpmmesmmeemmemseeme D ne an—s 


Ù 0 | S 1 n |0,3 0,5 0,8 S 
[21 S :1 S 1! 0 !|1,0 Neïge.| 0,8 Neige.| 1,0 S 0,5 0,95 
| 3 S 1 S 1 S 2 |0,5 Neige.| 150 Neige.| 1,0 Neige) S 1,2 0,87 
| à S 2 S 1 S 2 | 1,0 Neige.| 1,0 Neige.| 1,0 Neige. S 1,7 1,00 
; 5 S 1 S 1 S 2 1,0 1,0 1,0 Neige. S 1,5 1,00 
[61S 2 0 | S 1 |0,5 1,0 1,0 S 1,0 0,87 
[TS 1 0 0 |1,0 Neige.| 0,0 0,5 S 0,2 | 0,50 
[SIS : S 1 S 2 10,5 1,0 1,0 Neige] S 1,5 0,87 
[916 51e 5| 0 2 11,0 Neige.| 1,0 Neige.| 1,0 Neige. 3,5 1,00 | 
| 10 0 0 | $s 1 |0,5 0,2 0,3 S 0,5 | 0,32 


HYGROMÉËTRIE. 


ee 


POINT AUMIDITÉ 


DATES.| HEURES. 
DE ROSÉE. | RELATIVE. | 








| 1 | Midi. 5,0 47 | 

|2 | Midi. —3,5 56 | 

3 | Midi. —7,0 43 | 

| 4 Midi. —17,0 43 | 

[5 | Midi —9,0 10 | 
6 | Midi. —6,0 54 | 
7 Midi. —5,0 63 | 
8 | Midi. —5,0 59 | 

Lo | Midi. 7,0 61 
10 | Midi. —_3,0 11 


Le 9 sa soir cinq bommes viennent du Valais et prennent gite au Grimsel. Île étaient totalement rouverts de givre et de 
neige. 







État du cles. 0,9 Serein. — 0,1 !/,, Couvert. — 4,0 Totalement couvert, — Br. brouillard. 
Selefi fuit. Marqué d'un astérisque X. 
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@bservations métévrelogiques ou Grimsel (1969”" alt.), 
par le guide en chef Hans Jaus. 


DU 11 AU 20 AVRIL 1846. 


DIFFÉRENCE 









TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÊTRES A L'OMBRE. 















de movennes 
DATES. 
MOYENNES. EXTRÈMES. sh 
ee | < - 
6 9 12 3 6 9 Joor. | Nuit. ]Diurne. | Maxim. | Minim. | Moyen.| observées. 









es à à 

















—5,0|-1,0x] 5,0X! 4,0x| 1,0] 0,0! 0,80 | 1,00! 0,90! 5,0 | —5,0! 0.00 —0,90 




















12 1,0] 2,5 | 4,5 | 4,5 | 2,0] —0,5] 2,90 | 0,50! 1,70] 4,5 | —1,0l 1,15 +0,05 
13 |—1,0) 1,0x] 5,0x] 4,0x] 2,61 0,0) 2,30 | 1,25] 1,771 5,0 | —1,0] 2,00 | +0,23 
14 0,0! 4,5 | 8,0 { 5,5 | 3,0| 2,0! 4,20 | 1,25] 2,72] 8,0 | —0,5| 3,15 +1,03 
15 |—0,5! 3,0 | 7,0 | 4,5 | 1,01 —0,5] 3,00 |—0,25| 1,38] 7,0 | —2,0! 2,50 +1,12 | 
16 |—1,5] 3,6 10,5 | 5,5 |—2,5) 0,0! 3,10 |-2,00| 0,55] 10,5 | —1,5] 4,50 +395 | 
17 | —1,5) 6,0 | 9,5x] 9,0 | 5,0! 0,5] 6,60 | 2,50] 4,051 9,5 | 0,0! 4,75 +4,70 | 
18 0,0! 3,5 [11,0 | 5,0 | 5,01 1,5 4,90 | 2,50! 3,10/11,0 | 0,0! 5,50 +1,80 
19 0,0! 1,0 | 5,0 À 1,5 |—0,51 —1,0! 1,40 |—0,75| 0,38] 5,0 | —1,0{ 2,00 +1,62 







—2,00|—0,05) 6,0 | —4,0| 1,00 +-1.05 


ET ST 
tre | emmemcsneeemes À ccm N —…, À mme || mr 


—0,95| 2,60 1,65|1—0,05] 3,01 | 0,40! 1,7117,18 |—1,60! 2,77 +-1.06 















TEMPÉRATURE AU SOLEIL. | NOMBRE 
d'heures 
6 | 9 | 12] 3 | 6 nt 





CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. 
















| . Hauteur 
Jour. | Nnit. |Diurne.!| Total. à la perche. 























11 15,17]  2=,60 11 
12 2,50 12 
13 2,45 13 
14 2,40 14 
15  Îo=,09 lo=,07 |0=,16 | 15,33 2.40 15 
| 16 [ot] 0,08 | 0,19 | 15,52 2,50 16 



















0,02 0,02 | 15,54 2,50 
19 2,50 19 
0,12 | 0,12 | 15,66 


0,22 | 0,27 | 0,49 | 15,66 
















Vents. 0 Calme. — À Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — © $ Tourmente (gougt). 
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@bnervations météorologiques au Grimael (1990" alt.). 
par le guide en chef Mans gaun. 


DU 11 AU 20 AVRIL 1846. 








ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


VENTS. DIRECTION er FORCE. 






6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 








HU S :1 S 1! S 1 10,3 0,3 0,3 S 1,0 0,30 
12 S 1 S 1 S 1 11,0 1,0 0,0 S 1,0 0,50 
| 13 S 3 S | 0 10,2 0,3 0,2 S 1,0 0,22 
| 14 0 0 0 10,5 1,0 1,0 0,0 | 0,87 
| 15 1] 0 O 1,0 Br.neig.|1,0 Br. neig.} 1,0 Br. neig. 0,0 1,00 
16 0 0 O0 !1,0 Neige. |1,0 Neige. }1,0 Neige. 0,0 1,00 
| 17 0 0 0 10,8 1,0 1,0 0,0 0,95 
| 18 0 0 0 1,0 Neige. |1,0 Neige. |1,0 0,0 1,00 
| 19 0 0 0 }1,0 Brouill. |1,0 Brouill.|1,0 Brouill. 0,0 1,00 
20 0 0 N 1 11,0 Brouill. |1,0 Brouill.11,0 Neige. 0,5 1,00 








LEE st st ot ms îûîîmmît on senend 


HYGROMÉTRIE. 






| POINT HUNIDITÉ, 
DATES.| HEURES. 


DE ROSÉE. | RELATIVE. 

























Midi. —5,0 
12 | Midi. —5,0 49 


13 | Midi. —2,5 51 
14 Midi. —1,0 53 
15 | Midi. —1,0 54 
18 | Midi. 0, 0 41 
1 Midi. 1,5 10 
18 | Midi. 0,0 47 
19 | Midi. 0,0 70 


20 Midi. 0,0 66 








Le 11, à 9 matin, un touriste arrive su Grimsel et part a midi pour se rendre à Gultanen. 
Le 17, la hauteur de la neige tassée qui couvre Le sol depuis le Grimsel jusqu’à la pente terminale du glacier, et celle sur 
le glacier jusqu’à l'Abschwung a partout une hauteur moyenne de 2=,50. Nulle part il ne s'écnule d’eau de cette neige. 





État dm clet. 0,0 Serein. — 0,1 !/,, Couvert, — 4,0 Totalement couvert, — Br, brouillard. 
Seleil iuit. Marqué d'en astérisque X. 
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@bservations météorologiques au Grimsel (18890" alt.), 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 21 AU 30 AVRIL 1846. 





THERMOMÈTRES A L'OMBRE. 


DIFFÉRENCE 



















de moyennes 

DATES ex 
NOYENNES. EXTRÈMES. à moyennes 
6 9 12 E | 6 9 Jour. Nuit, | Diurne.] Maxim. | Minie. | Moyens. observées. 


























—4,010,0 [2,5 | 3,0 |-1,0 | —3,5l 0,101-3,00|-1,45] 30 | —5,0|-1,001 +0,45 













22 1—5,01-2,5x! 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0) 0,50/—0.50! 0,00! 5,0 | —5,0| 0,00 0,00 
23 1—4,01 0,0x! 7,0x| 3,5x] 1,5X] 0,01 1,60] 0,75] 1,171 7,0 | —4,0) 1,50 +-0,33 
24 0,012,0 14,5 17,0 | 4,0 | 1,51 3,50] 1,50] 2,50] 7,0 | —1.0! 3.00 +0,50 
25 |—1,0! 3,0x1 5,5x| 6,0X1 3,0x| 1,0) 3,30) 2,00! 2,65] 6,0 | —1,0! 2,50 —0,15 
26 1,01 4,0XT 7,0x|] 6,0 | 1,0 | —1,0] 3,80] 0,00! 1,90! 7,0 | —1,0! 30,01 +1,10 
27 |—1,0!1,0x1 0,0 | 0,0 |-3,0 | —4,51—0,60[—2,75]—1,67] 1,0 | —6,0|—2,50 —0,83 
28 —2,5 |-1,0X! 3,0X] 3,5X1 1,0 | 0,0! 0,80] 0,00! 0,401 3,5 | —2,5| 0,50 +0,10 
29 |—1,014,5 16,0 12,5 | 0,0 |—1,51 2,40[—0,75| 0,831 6,0 | —1,5| 2,25 +1,42 
30 !—1,511,0 | 6,0 |! 2,5xX| 0,0 | 0,0! 1,60[—1,50| 0,05] 6,0 | —3,0| 1,50 +1,45 






at a tt ot LL dt tt Et nt nd 


| Moyennes [—1,90! 1,20 | 4,35 | 3,90 | 0,951-1,10] 1,10/-0,42| 0,641 5,15 |—3,00| 1.071 +0,43 














CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. | NOMBRE 


DATES, À  _ _ ____|DATES. d'heures 


Haute | 
Jour. | Nuit. | Diurne. | Total. à la Fe 9 12 8 6 de soleil. 


6 























21 0,11 0®,11115",77| 2,50 21 
22 2,48 22 1,5 3 
23 2,46 23 5.0 | 8,0 | 8,0 | 3.0 9 
24 2,45 24 
25 2,44 25 6,0 | 9,0 ! 8,0 | 5,0 9 
26 0.03 0,03 | 15.80 2,42 26 6,0 | 7,5 8 
27 0,09 0,09 | 15,89 2,40 27 5,0 3 
28 2.40 28 
2% 0,07 | 0,04] 0,11 | 16,00 2,35 29 

2.30 30 6.0 . 3 







AR M cuaeremeercevees À <sccsomememenmenns | oem 


Totsl |! 0,30 | 0,04 | 0,34 | 16,00 35 heures. 













Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Tres-fort. — @ 5 Tourmente (gougx). 
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Observations météorologiques au Grimsel (1980" alt.), 
par le guide en chef Mans Jaun. 


DU 21 AU 30 AVRIL 1846. 


VENTS. DIRECTION Er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. | 


6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. | 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. | 


= 


1,0 Neige. |1,0 Br.neig.| 1,0 \ 0,5 1,00 
0,5 1,0 0,5 0,2 

0,5 0,2 X 0,0 0,5 

1,0 Brouill. | 1,0 1,0 0,2 

0,3 0,0 X 0,2 S 0,2 

0,3 Neige. 11,0 Neige. 11,0 0,2 

1,0 Neige. |1,0 Neige. 10,5 1,0 

0,0 X 0,2 0,5 1,0 

1,0 Neige. |1,0 Neige. |1,0 Neige. 

1,0 Brouill. |0,2 1,0 Brouill. 


S = = SCT = © = = 
Om NN = mm Ce € 
So = mm GS OC = € 


LA 


HYGROMÉTRIE. 


POINT HUMIDITÉ 
DE ROSÉE. | RELATIVE. 


HEURES. 


—3,5 64 
—5,0 59 
—$,0 45 
—4,0 55 
— 3,0 
—2,0 
—5,0 
—5,0 
—3,0 
—2,0 


Le 21, s midi, sept hommes du Valais arrivent au Grimsel et repartent pour Guttanen à À heure. 

Le 23, il ne sort pas d'eau du glacier. 

Le 24, la neige se tasse, dégèle à la surfsce, mais il n’y, a pas d'écoulement d’eau dans la partie inférieure, qui est 
encore sèche. 

Le 27, 3 h. soir, deux hommes arrivent de Guitanen et passent la nuit au Grimsel. 

Le 29, » 10 bh. matin, buit hommes arrivent dn Valsis et continuent leur route ponr Guttanen. — À 6 h. soir deux 
hommes du Valais prennent gite au Grimsel. 

Le 30, la neige accamalée par le vent contre l'escalier du Grimsel a encore une hauteur de 4m,15. et à côté du lac 5® 
de hsutegr. — Le surface de la neige se ramollit jusqu'à une profondeur de 0m,40; mais su-dessous elle est encore sèche, 
til n'y a pas d'écoulèment d'eau. 


État du ctei. 0,0 Serein. — 0,1 ‘, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Rr. brouillard. 
Soleil tutt. Marqué d'un astérisque X. 





mm 
UE 


OBSERVATIONS METEOHOLAIOUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (19H0" alt.). 
par le guide en chef Mans Jaun. 


DU je AU 10 MAL 1856. 








TEMPERATURES CENTIGRADES. THERMOMETRES A L'OMBRE. DIFFERENCE 


de moyennes 
DATES. 








MOYENNES. EXTRÈMES, v\rennes 
à uheunes 
, 6 9 12 3 6 9 Jeer. Nuit | Diarne.| Mauss. } Minm. | Mosens. vbswæenees. 





















l —3,0 [1.5X | 3.0X! 3.0X! 1.3 | —1.01 1.20 |—-1.251—0.027 3.0 | —3.0! 0.00 +-0.0? 
2 soxl ox! 3.0x] 8.5xl 5.5X1 2.51 4.00 | 3.50[ 3.551 8.5 | —4.0 2.25 — 1,50 
3 5x] 7.0X | 9.0xl 8.0x| 7.0 4.01 6.50 | 3.50] 5.001 9.0! 0.0! 1.50 —0,50 
$ 0.0x! 6,0x | 8.5x1 8.0x! 5.0xX1 3,51 5.50 | 3.501 5.501 8.3[ 0.0! 4.25 0.25 
5 > 0x1 7.5X{l10.0x! 8.0 | 6.0 | 6.01 6.10 | 5.00! 5.851 100! 2.0! 6.00 +0,15 
6 5.0 [6.3 17.5 16.0 | 3.0 1.51 5.50 | 2.00! 3,501 3.51 1.0! 4.25 +4,55 
5 10 [5.0x! 3.0 | 50 | 5.0x! 2.0! 5.60 À 2.501 3.351 ol 0.0! 3.50 —0.05 
| 8 0.0x] 5.0X{ 9.0x| 7.0X1 6.0 | 3.01 5.40 | 5.00! 5.501 9.0! 0.0! :.50 — 0.20 
9 2.0x| 5.5 |o.0ox! 9.0X1| 5.5 5.01 6,20 | 3.33] 45.971 9.0! 2.0! 5.50 +0,53 
10 2.0x] 5.0X{10.0x110,0X! 5.0 À 2.01 6.20 | 3,00! 5.101 10.0! 2.0! 6,00 +0,90 


mms À amas À meme À mms Dem gs “mm nee mms D ane st ms ee mec 


Mosennes | 0,55 | 5.20 | 8.00 | 5.25 | 4.89] 2.551 5.15 | 3.05] $.111 8.15! 0.00! 5.07 — 0.01 
| 


















CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMBRE 
DATES —————— d'heures 

Hauteer : - 
a la perche. 6 9 12 4 6 de soleil. 


DATES, 












Diurne.! Total. 









































I 16%.00!  2".26 I 50| 60! 6.0 9 

9 2.20 2 | x l100! 951105! x 13 

+ 2.10 3 | X | 80l1101 100! x 13 

1 4 2.00 4 | X [11011201 12.35| X 13 

1e” 1,93 5 | X [11.01 12,5 8 
| 6 07,02! 0®,02 1,91 6 

: 1.88 5 1.0 1.0 5 

1.82 8 X 1.01 11.0 8 

1,73 9 6.5 | 10,51 12.5 8 

1,66 10 | X | 6.0! 11,0! 12,0 13 


16,02 0 heures. 





PLUIE. 





Par enetre carre Hauteur Hauteur Total 


DATES. 


sarface — htresl  mullimetres. onullimetres. des chutes 
D nn. "+ 
Jour. | Nuit. | Jour. Nuit. Diurne millimètres 


Premier jour de pluie de l'annee 28 Grimsel 


et ser le glacier 






0.30 6.30 







6,30 6.30 


Vents. 0 Calme, — 4 Fable. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Tres-fort. — @ 5 Tourmente (gouga). 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 13 


Observations météorologiques au Grimsel (1990" alt.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 1° AU 10 MAI 1846. 









VENTS. DIRECTION Er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 














Midi à G. Nuit. 6 à Midi. Midi à G. Nuit. Vents. Ciel. 





6 à Midi. 





{ 1! N  ! N à N 1 |1,0Brouill.|1,0 Brouill. | 0.2 N 1,5 0,60 
2 0 0 0 00 x 0,0 X 0,9 0,0 0,00 | 
3 0 0 0 |0,0 x 0,0 0.0 0,0 0,00 | 
4 0 0 0 [0,0 x 0,0 X 0,0 0.0 0,00 

5 0 0 0 |0,0 x 0,5 1,0 0.0 0,75 

| 6 0 0 o |1,0 1,0 1,0 Neige, 0,0 1,00 

TS 0 0 0 10.5 0, 0,2 0,0 0,35 ! 

| 8 0 0 0 |0,0 x 0,5 1,0 0,0 0.62 | 
9 0 0 0 |0,2 0.5 0,5 0,0 0,52 | 
10 0 0 0 |0,0 x 0,5 1,0 0,0 0,62 















| mn —nneeee Îles. ee tete À me me mm meer 


0.1 !10.3 0.4 0,5 0,15 0,13 | 





€ 
© 
La 
a 
Fe 
e 
Le 2 
S 
co 














HYGROMÉTRIE. 








POINT HUMIDITÉ 
DATES.| HEURES. Ë 
DE ROSÉE. | RELATIVE. 















2 3 S, 0,0 61 
3 Midi. —1,5 48 
i Midi. 0,0 55 
5 Midi. —1,0 46 
6 35. 0,0 66 
| 7 Midi. 0,0 6l 
8 Midi. 0,0 54 
9 Midi. 0,0 54 
| 10 Midi. 0,0 50 







Le ter, trouvé pour la première fois qu'il sort un peu d'esu du glacier, et que généralement la fusivn de ls neige commence. 





| Le 3, deux hommes da Valsis prennent gile au Grimsel. 







Le 4, quatre hommes passent par le Grimsel pour re rendre dans le Valais. — Deux hommes viennent du Valais. 


Le 3, cinq hommes de Guttanen se rendent dans le Valsis et quatre hommes du Valais à Guttanen. 





Le 6, première chute de pluie au Grimsel et sur le glacier. — Huit hommes viennent du Valais et doux de Guttsnen. 






Le 7, l'eau sort du glacier en pelite quantité à la pente terminale: celle coule sur la pente terminale. 









État du ciel. 6,0 Sérein. — 0,1 !/, Couvert. — 4,0 Totalement couvert. — Rr. brouillard. 
Selesi 1nit. Marqué d'un astérisque X. 






41 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (1890" alt.), 
par le guide en chef Hians gaus. 


DU 11 AU 20 MAI 1846. 










TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÉTRES A L'OMBRE. [Dir ÉRENC E | 


de moyenne: 
















NOYENNES. EXTRÊMES. extrêmes 
RS ER DRE à moyennes 
fi 9 12 3 6 9 Jour. | Nuit | Diurne.} Maxie. | Minim. | Moycon observées. 


res À me à mens | manner À ere À memes | cm À ccm mn 











6,0 4,95 | 7,0 | 4.0 

1,0 15,5Xx18,0x16,0 14,0 | 4,01 5,50 | 3,50 | 4,50 À 8,0 | 3,0! 5,50Ù +1,00 
30 [2,0 |10 |1,0 !-3,0 |—2,51 0,80 | 3,25 | 2.02 | 3,0 |—3,5[-0,021  —2,01 
—3,5 [o,0x!4,0Xx]|3,0x12,5x| 1,01 1,20 | 1,75 | 1,48 | 4,0 |—3,5| 0,021  —1,46 


1,0 |40 6.0 co |2,0 | 2,0! 3,80 | 2,50 | 3,151 6,0 | 1,0] 3,50| +0,35 

20 |1,5 |3,0 | 3,01 2,10 | 2,25 | 2,47 À 40 | 1,51 2,751  —+0.28 
1,5 16.0 !5,5 |40 12,0 | 1,0 3,80 | 0,25 | 2,03 | 6,0 |—1,5| 225  —+0.22 
1,5 [6,0x{5.5x16,5x15,0 | 3,01 4.30 | 4,00 | 4,15 | 6,5 [—1,51 2,501  —1.65 
2,55 0,0 












at a tt et a st et net 


1,65! 4.35 | 4,90 | 4,50 | 2,65 | 1,90! 3,61 | 2,95 | 3,28 | 5,95 | 0,15! 3.05 —0,23 





Moyennes 


CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. 














TEMPÉRATURES AU SOLEIL. | NOMBRE 
DATES. D Ce Ce DATES Re ne, d'heures 
Jour. | Nuit. | Diurne.| Total. à la perche. 6 9 12 3 6 de soleil. 











1l 16,021  1®,59 11 9,0 3 
12 12 1,0 | 9,0 5 
13 0,311 0®,29| 07,60! 16,62 13 
14 14 4,0 | 6,0 15,5 | x 10 
15 0.02 0.02 [16,64 15 























16 2,16 16 
17 0,10! 0.10 116.7: 2,12 ri 
14 2.09 18 1,0 | 1,0 | 8,0 8 
19 0,10 0.10 [16.81 19 
20 2,12 20 | x | 7,0 |10,0 | 9,0 9 
| Total 0,43 0,39! 0.82! 16.84 35 heu 
| PLUIE. 
DATES, Par mètre carré Hauteur Hauteur ar métrecarré |  Heuteur | Hauteur | Toul 
| surface — _litres millimétres. millimètres. des chutes 
Jour. No Jour. | Nuit. io milluuètres. 
11 6,30 
12 
13 1.60 1.60 1.60 1.90 
ti | 
15 12.20 12.20 12,20 20.10 
16 66.20 159.90 166.20 155,50 121,70 141.80 
1° 6.10 6,10 6.10 14:.90 
IR | 
19 
20 | 
SUN en ns = : 
14.90 167.70 153.90 167.50 141,60 157, 


| Vents. A Calme. — € Faible. — 2 Moven. — a Fort, — 4 Très-fort, — @ 5 Tourmente (gougxi. 
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Observations météorologiques ou Grimael (18990" alt.),. 
par le guide en chef mans gJausn. 


DU 11 AU 20 MAI 1846. 








VENTS. DIRECTION ET FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 









6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 












































1 I 0 10,5 1,0 1,0 0,5 0,87 | 
0 0 1 [0,5 1,0 1,0 0,5 0,88 | 
3 2 0 1,0 Neige.|[ 1,0 Neige.| 1,0 Neige. 1,2 1,00 | 
1 1 |o,2 0,0 X 0,8 1,0 045 | 
0 Ë 3 1,0 Neige.| 1,0 Neige.| 1,0 2,2 1,00 | 
3 2 0 | 1,0 1,0 1,0 1,2 1,00 | 
0 I 2 | 1,0 1,0 0,8 Neige. 1,2 0,90 | 
2 1 0 0,2 0,2 1,0 0,7 0,60 | 
0 0 Î 1,0 Neige.| 1,0 Neige.| 0,5 0,5 0,75 | 
1 I 0 





mt ]} mme mmummeemmmgmemmmmqææmpaammemuss | nn menmmnenceness À cmmmmmmmmmmeæss À mms. À meet À —mmtemmeremau | apaenanner mens 


HYGROMÉTRIE. 


POINT HUMIDITÉ 


IDATES.Ï| HEURES. 
DE ROSÉE. RELATIVE, 








0,0 66 
| 12 Midi. 0,0 ÿ1 
| 13 Midi. —5,0 63 | 
| (4 Midi. —4,0 55 
15 Midi. —2,0 | 
16 Midi. —1,0 80 | 
ir | Midi | —2,0 58 .| 

18 Midi. —4#,0 50 

19 Midi. — 1,0 17 


—1,0 


1 pleut (oute La jonrnée el on voit des svalanches partielles tomber sur les côtes du basnin du Grimsel. 


L'écoulement de l'eau à la pente terminale de glacier est plus considérable et est divisée en cinq ruisseau. 





État du ciet. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Molefl fuit. Mirqué d'un astérisque X. 





46 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


@bservations météorologiques au Grimsel (1#80" alt.). 
par le guide en chef Mans Jaun. 
DU 21 AU 81 MAI 1846. 


TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES À L'OMBRE. DIFFÉRENCE 
EEE e movenne 
MOYENNES. EXTRÊMES. extrêmes 
a | | à movennes 
6 9 12 3 6 9 Jour. | Nuit. | Diurne.| Maxim.| Minim. | Moyenn. observees. 


9,0 111,0 19,0 4,0 | 8, 5,50 | 6.85 } 11,0 | 4.0 | 7,50 +0,65 
1,0X110,0x |10,0% 5,0 | 8,30 | 6,75 | 7,52 | 10,0 | 5,0 | 7,50 —0,02 
8,0X] 9,0x{11,0x 4,5 6,00 | 5,10 | 11,0 0,0 | 5,50 —1,60 
6,0X] 12,0x|9,0 4,0 4,26 | 5,13 | 12,0 | 3,0 | 7,50 +1,57 
7,0X 1 11,0x113,0X 5,0. | 8,50 | 5,25 | 6,87 | 13,0 | 2,5 | 3,75 40,88 
1,0X111,0Xx|11,0% 4,50 | 6,151 11,01 1,5 | 6,25 +0,10 
9,0X!{ 10.5x{12,5X 0 17 3,15 | 5,63 | 12,5 | 1,5 | 7,00 +1,57 
4,5 |8,0 15,5 | 1,75 | 3,31 | 8,0 | 0,0 | 4,00 0.63 
38,0X] 3,0X 14.5 : 151 2,271 4.51 0,0 | 2,25 —0,02 
5,0X 1 6,0X18,0X | 8,0 | 4,00 | 4, 0 | 0,0 | 4,00 —0,70 

9,0X18,5X | 8,4 — 1.20 


Moyennes | 3.00 | 6,50 |°9,14 [9.27 ’ 1 j, j +4,16 


CHUTES DE NEIGE AU CRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. | NOMBRE 
DATES EE ES d'heures 


Hooteur S + 
Jour. Nuit, |Dinrne. | Total. à la perche. de soleil. 


2=,05 
1,97 11,0 9 
1,87 5| 14,0 11 
1,78 À | 9 
1,68 3,0 | 15.0 11 
1.57 0 | 12,5 10 
1.44 13,5 11 
3 

1,40 6 
1,36 11,5/10.5[ 12 
1,28 5|125|115| x 12 


167,84 


16, 16,84 94 heures. 


PLUIE. 


Par inetre carré Hauteur Hauteur Total 


surface — litres] millimètres. millimètres. des chutes 
— en a | 
Jour. | Nait. | Jour. | Nait. Diurne. millimètres. 
rs ES = 


8.20 5,20 5,20 153.10 


6,00 159,10 
0,10 159.80 


11.90 11.90 11,90 159.80 


Veuts. 0 Calme, — 4 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. - 4 Très-fort. — @ 5 Tourmente (gougx). 








ne 
ee.) 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (1980" alt.), 
par le guide en chef Mans saun. 


DU 21 AU 31 MAI 1845. 





VENTS. DIRECTION Er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


















6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à G. Nuit. Vents. Ciel. 








[2 os 1 | s «+: |1,0 1,0 1,0 0,7 1,00 | 
2 | S 11|5Ss 1 o |0,2 0,0 X 0,0 0,5 0,05 
[a | S 1: 0 0 0,0 x 0,2 X 0,0 0,2 0,05 
24 0 0 0 | 0,0 x 0,5 0,2 0,0 0,22 
25 0 0 0 | 0,0 x 0,2 0,2 0,0 0,15 
26 0 0 0 | 0,0 x 0,5 0,5 0,0 0,37 
| 27 0 0 0 | 0,0 x 0,2 1,0 Brouil. 0,0 0,55 | 
+8 0 | N 1 | N 3 | 1,0 Brouil| 1,0 Brouil.| 1,0 Brouil. 1, 1,00 | 
29 Ï N 2 | N 72 0 |o,5 0,5 0,2 1,0 0,35 | 
| 30 0 0 0 | 0,0 x 0,0 X 0,0 0,0 0,00 
31 0 0 0 | 0,2 x 0,0 X 0,0 0,0 0,00 






—_…——— nr nesenens Q cmmmemnenese ame À mn.“ À mamans ng À neneene À mena." À rs 







HYGROMÉTRIE. 


POINT HUMIDITÉ 






'LATES. HEURES. 






DE ROSÉE, RELATIVE. 









—1,0 
|23 | Midi. 1,0 7 
les | Midi. 1,0 #1 
2,0 












1,5 







| 28 | Midi. 2,0 66 
| 29 | Midi. —3,0 64 
3 | Midi. —3,0 52 






— 2,0 







| Le 25. La marche du glacier à La ligne transversale Abschwung n'a pas pu étre vhservée : une avalanche à abattu la croi 
(signal) d'hiver, et le signal d'été n’est pes encore visible. 
Depuis la ligne transversale du Pavillon jusqu'a celle de l'Abschwung la neige tassée qui couvre le glacier est à peu près 
la méme qu'au commencement du mois; cela est dà en partie aus chutes nouvelles. 












État &n ciel. 0,0 Serein, — 0,4 ‘/,, Couvert. — 4,0 Totalement convert. — Br. brouillard. 
Seleil lait. Marqué d'un astérisque X. 









46 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (1880" alt.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 
DU 21 AU 31 MAÏ 1846. 





















TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES À L'OMBRE. DIFFÉRENTE 
mn en e move 
MOYENNES. EXTRÉMES. | Extrêmes 
A —— à muvenves 
6 9 12 5 6 9 Jour. Nait. | Diurne.! Maxim.| Minim. | Moyens. obsenvees, 




















9,0 |110 {9,0 150 | 4,0 | 8,20 | 5,50 | 6.85 | 11,0 | 4.0 | 5,50 +0,65 
6,0 17,0x|10,0x110,0x18,5X1 5,0 À 8,30 | 6,75 | 7,52 | 10,0 | 5,0 | 7,50 —0,02 
5,0X| 8,0x| 9,0xl11,0x|8,0x1 4,5 | 8,20 | 6,00 | 3,10 | 11,0 | 0,0 | 5,50 —1,60 
s0x16,0x|12,0xl9,0 [5,0 | 4,0 À 7,20 | 4,25 | 5,13 | 12,0 | 3,0 | 7,50 Er 
3,5X17,0X | 11,0x113,0x] 8,0 À 5,0. | 8,50 | 5,25 | 6,87 | 13,0 | 2,5 | 7,7 +0,88 


2,5X17,0x{11,0x{11,0x 7,5 | 4,5 À 7,80 | 4,50 | 6,15 | 11,0 | 1,5 | 6,25 +0,10 
1,5X]9,0Xx! 10,5x112,5x1 4,0 | 5,0 À 7,50 | 3,75 | 5,63 | 12,5 | 1,5 | 7,00 ER RT 
3,5 |4,5 {so 15,5 {35 | 20 | 5,00 | 1,75 | 3,37 | 8,0 | 00 | 4,00 +0,63 
0,0 |[3oxl3oxl3.5 |3,5 | 1,0 À 2,80 | 1,55 | 2,27 | 4,51 0,0 | 2,25 —0,0? 
0,0X| 5.0Xx16,0x1|8,0x |8,0x1 2.0 | 5.40 | 4,00 | 4,50 | 8,0 | 0,0 | 4,00 —0,70 
0x 18,5x 18,5x1 4,0 | 6,40 | 5,00! 5,301 9,0! 0.0 | 4,50 — 1.20 


6,50 "9,14 19,27 16,32 | 3,73 | 6.84 | 4,41 | 5,63 | 10,00! 1,59 | 5,39 DL. +4,16 















CHUTES DE NEIGE AU CRIMSEL. NOMBRE 










| ES. PR a ho 4 Se. d'heures 
| Jour. Nait. |Diurae. | Total. à le perche. 6 9 12 3 6 de sole!!. 


16",8i 2*,05 












| 

| 92 1,97 22 8,0! 11,0| 11,0 

| 23 1,81 23 | x | 10.0) 10,5| 14,0 

, 24 1,78 24 | xX | 13,01 15.0 

|. 25 1.68 25 | x | 10,0! 13,0 | 15.0 

| 26 1.57 26 | X | 8,5{ 13.0! 12.5 
27 1,44 X 13,5 
















1,40 , 
30 1,36 30 | X | 10,0! 13.0] 11,5 | 10.5 
1,28 31 X 9.5! 12,51 11.51 X 





16,84 


PLUIE. 


parES. | Par mitre carré Hauteur Hauteur Total 
surface — litres] millimètres. millimètres. des chutes 
nn en 
Jour. | Nuit. | Jour. | Nuit. Diurne. millimètres. 








5.20 5,20 5,20 153.10 















21 6.00 6.00 6,00 _. 159,10 
0.10 0.10 0,10 159.80 









re A _— —_—— _—— | — 


11.90 11.90 11,90 159,80 





Veats. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Tres-forl. — @ 5 Tourmente (gougx). 












de 
e….] 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimael (1980" alt.), 
par le guide en chef Mans Saun. 


DU 21 AU 31 MAI 1845. 





| VENTS. DIRECTION ET FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


t 


DATES. 
l 
















6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Midi à G. Nuit. Vents. Ciel. 























| 2 0 | S 1 S 1,0 1,0 0,7 1,00 | 
2 | S 11|5Ss 1: 0,0 X 0,0 0,5 0,05 

[ms | S : 0 0,2 X 0,0 0,2 0,05 

| 24 0 0 0,5 0,2 0,0 0,22 

| 25 0 0 0,2 0,2 0,0 0,15 

| 26 0 0 0,5 0,5 U,0 0,37 

| 21 0 0 0,2 1,0 Brouil. 0,0 0,65 | 

| 28 0 | N 1 }|N 1,0 Brouil.| 1,0 Brouil. 1,5 1,00 | 

log | N 2 | N 2 0,5 0,2 1,0 0,35 | 
30 0 0 0,0 X 0,0 0,0 0,00 

| 31 0 0 0,0 X 0,0 0,0 0,00 


————— mens À momemmmnsommemmnnianenme Q cnnemnemnennee À names À en mmmmnemnnems— nn. a 


0,4 04 0,37 0,34 | 








= 
w% 
ee 


HYGROMÈTRIE. 


POINT HUMIDITÉ 

















LATES.| HEURES. 
| DE ROSÉE, | RELATIVE. 





—1,0 43 
| 23 Midi. 1,0 57 
| 24 Midi. 1,0 41 
| 25 Midi. 2,0 54 
26 Midi. 2,0 5 . 
2 Midi. 1,5 54 
2 Midi. 2,0 66 
| 29 | Midi. —3,0 64 
| 30 Midi. —3,0 52 
31 | Midi. —2,0 46 à 


[ Le 25. La marche du glacier à la ligne transversale Abschwung n'a pas pu étre vhservée : une avalanche à abattu la croix 
| (signal) d'hiver, et le signal d'été n’est pas encore visible. 

Depuis la ligne transversale du Pavillon jusqu'a celle de l’Abschnung la neige tassée qui couvre le glacier est à peu près 
[ le méme qu'au commencement du mois; cela est dù en partie aux chutes nouvelles. 








État du ciel. 0,0 Serein, — 0,4 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement convert. — Br. brouillard. 
Soleil uit. Marqué d'un astérisque X. 





48 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (1990” alt.). 
par le guide en chef Mans Jaun. 


DU 1°7 AU 10 JUIN 1846. 










DIFFÉRENCE. 





TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMBRE. 


—  ) _) } | de moyennes 
MOYENNES. EXTRÊMES. extrèmes 
RE T  — à moyelines 
6 9 12 à 6 9 | Jour. | Nuit. |Diurnel Max. | Min. | Mor. vbservées. 

























I 1,5X| 9,0xX112,0x110,0X110,0X! 4,0 1 8,50] 8,50! 8,501 12,0 | 1,5 | 6,75 —1,75 
2 7,0X111,0x112,0Xx112,0X| 9,0X| 85,0 110,20! 7,50 | 8,851 12,0,[ 5,0 | 8,50 —0,35 
3 6,0X111,0x111,0x112,0X110,0X! 8,0 110,00 | 8,00 | 9,00! 12,0 | 6,0 | 9,00 0,00 
4 6,0X! 8,5x111,0X112,0X1 7,0X| 4,5 | 8,90! 5,501 7,201 12,0 | 4,0 | 8,00 +0,80 
5 4,0X! 8,0X112,0x]12,0X1 9,0X| 6,0 | 9,00! 7,00] 8,001 12,0 | 4,0 | 8,00 0,00 
! 6 5,0X110,0X112,0X112,5X110,0X! 5,0 | 9,90! 6,251 8,071 12,5 | 2,5 | 7,50 —0,5° 
Lu 7 2,5Xx111,0x|12,5X113,0X110,0X| 6,0 | 9,80! 7,25] 8,531 13,0 | 2,5 | 7,75 —0,78 
8 4,5 | 9,5xX1[10,0X! 9,0X1] 8,5 | 5,5 | 8,301 6,75 | 7,521 10,0 | 4,5 | 7,25 —0,2° 
9 5,0 | 9,0 | 9,0X! 8,0 | 6,0 | 4,0 | 7,401 4,75] 6,081 9,0 | 3,5 | 6,25 +0,1: 
| 10 3,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,701 4,75] 4,721 5,51 3,5 | 4,50 —0,2? 
| Moyennes | 4,50 19,20 110,70 | 10,551 8,40 | 5,25 | 8,67 | 6,62 | 7,64 111,00 | 3,70 | 7,35 —0,29 









CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURE AU SOLEIL. NOMBRE 
DATES. ed ee ON Sd ee DATES, d'heures 
Jour. | Nuit |Diurne | Total. à ne 6 9 12 3 6 de soleil. 

































| I 16,81 1=,19 1 X | 10,0! 14,0! 1401 X 12 
| 2 1,08 2 X | 1301140! 1401 X 12 
| 3 0,98 3 X |14,0| 14,01 130! X 12 
4 0,86 4 | X | 10,01 12,5! 130) x 12 
5 0,72 6 X | 11,01 14,0! 150! X 12 
G 6 0,57 6 X 11,51 13,0! 15,0! X 12 
1 7 0,42 î X 118,0) 13,51 14,51 X 12 
| 8 0,34 8 X | 11,5! 11,0! 11,0 12 
| 9 0,25 9 10,5 3 
| 10 0,10 10 
Total 16,84 99 heure. 


PLUIE. 










DATES. Par mètre carré Hauteur Hauteur Total 
surface — litres] millimètres. millimètres. des chutes 
ns * Re 

Jouer. |! Nuit. | Jour. | Nuit. Diurne. millimètres. 





















159,80 





1.43 1,43 161.23 


4,12 4,72 #,72 165,95 
ÿ 8,90! 9,35 | 8.90! 9,75 18,65 184.60 


4.90 | 0.55 5,45 





15.23 119,02 [19.23 [15.02 30.25 190.05 










Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Tres-fort. — @ 5 Tourmeunte (gougx). 











UBSERVATIONS MÉTÉORULOGIQUES. 19 


Observations météorologiques au Grimsel (1990" alt.), 
par le guide en chef mans Jaun. 


DU 1° AU 10 JUIN 1846. 


VENTS. DIRECTION er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


| 
Lbares. ee 
Ga Midi. | MidiàG. Nuit. Ga Midi. | Midià6. Nuit, Vents. Ciel. | 































| 1 0 0 0 0,0 x 0,0 X 0,0 0,0 0,00 
| 2 0 () 0 10,0 x 0,0 X 0,0 0,0 0,00 | 
| 3 0 0 0 0,0 X 0,0 X 0,0 0,0 0,00 | 
j 0 0 0 O0 xX . |0,0 X 0,0 0,0 0,00 
LE 0 0 0 0,0 X 0,0 X 0,0 0.0 0,00 
| 6 0 S 1 0 00 x 0,2 x 0,0 0,2 0,05 
| = 0 0 0 10,0 X 0,2 0,5 0,0 0,30 | 
8 0 0 0 10,5 0,5 1,0 0,0 0,75 
9 0 0 | N 2 |1,0 0,5 1,0 1,0 0,87 | 
t \ 1.0Brouill.| 1,0 Brouill. | 1,0Brouill.! N 1,5 |Br.1,00 | 





een À me canne À One annees Qc net nent es À eme D ccm rerqmmemennsy dl ef mean re 


HYGROMÉTRIE. 





| POINT HUMIDITÉ 
DATES] HEURES. 
| DE ROSÉE. | RELATIVE. 





1 2°,0 
2 Midi. 2,0 50 
3 Midi. 1,5 52 
î Midi. 1,0 50 

Midi. 2,0 50 | 
6 Midi. 1,0 41 | 
‘ Midi. 1,0 16 | 
# Midi. 1,5 55 | 
y Midi. 2,0 62 | 


2,0 





État än ciel. U,u Screin. — 0,1 ‘/, Couvert. — 1,0 Tolalemeut couvert. — Br. brouillard. 
fleleil init. Marqué d’un astérisque X. 


50 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (1980* alt.). 
par le guide en chef Hans saun. 


DU 11 AU 20 JUIN 1846. 










THERMOMÈTRES A L'OMBRE.  IDIFFÉRENCE 


de movennes 


TEMPÉRATURES CENTIGRADES. 




















Ji MOYENNES. EXTRÊMES. extrêmes 
; a" | aa 7 mm À MOyENNES 
| 6 9 12 3 G 9 Jour. Nuit. | Dierne.} Maxim. | Minime. | Moyeoa obsenvers. 






































8,00 | 8,35] 12,0! 5,0 | 8,501 <+0.15 | 
8,50 | 9,451 13,0 | 5.0 | 9,001 —0.:5° | 
8,75 | 10.021 16,01 5.0 |10,50Ù +018 
9,25 | 10,631 17,01 7.0 |12,00[  +1,3: 
9,175 | 10,671 14,0! 5.0 |10,50Ù  —0,1: 
7,50 | 9.551 16,5 | 5,0 | 10,750  +1.20 
9,25 | 10,331 14,0! 5,0 | 9,501  —0.83 
9,50 | 10,351 16,01 6,5 |11,25Ù  -+0,90 


11 5,0x! 6.0x| 9,5x|12,0x{11,0x| 7.0 
12  15.0x! 9.0x|13,0x113.0x{12,0 | 7,0 
13 15,0 110,0x|!16,0x115,0x110,5 | 9,0 
[Oui  fr,oxl10,0x|16,0x{17.0xX{10,0 | 8,0 
| 8,5 |11,5x|14,0 112,0 |12,0 | 3,0 
16 17,5x111,5xl16,5x112,5 |10,0 | 8,0 


















LL nd 
DS 











1 150 |i2,0x|1:,0 114,0 |12,0 | 8,0 
15 16.5xX110,5x{13.0x116,0x110,0 | 8,0 
1 oo 12,5 l15,5x/13,0 |10,0 | 7.0 8,25 | 10,121 15,51 6,5 | 11,001  -+0.88 
0  |6,5x112.5x/15,0x{15,0x112,0 | 8,0 9,25 | 10,731 15,01 6,5 |10.:51 +0,02 


as a ta î nt md met nt 


Moyennes À 6,50 | 10,55| 14,25] 13,95] 10.95 8,80 | 10.02] 14,90! 5,85 | 10,37 +0,35 




























| CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. | [TEMPÉRATURES AU SOLEIL | NOMBRE 

a NES d'heures 
Havteur 

Nat. | Diarne.| Total. à la perche. 6 9 12 3 G de soleil. 








167,84 





07.00 


10 





&$ heure: 


PLUIE. 





Dares, Par mètre carre Hauteur Hauteur Total 
surface - hitresl millimètres. millimètres. des chutes 
nn. * ne 
Jour. Noit. | Jour. | Nuit. Diurne. millimètres. 














190.05 





0.80 







190.85 


LL —_——_———…— . — — 


0,80 


——— = = 


190.85 







Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — @ 5 Tourmente (gougx). 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 51 


Observations météorologiques au Grimsel (1980" alt.). 
par le guide en chef mans Jaun. 


DU 11 AU 20 JUIN 1846. 






VENTS. DIRECTION er FORCE. 





ÉTAT DU CIEL. 






DIURNE. 











Midi à G. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 





6 à Midi. 














0,5 X 0,3 X 0,5 0,0 0,45 | 
| 
| 
| 
| 
| 


0 0 
I 0 0,2 X 0,3 0,5 0,2 0,37 

0 0 0,3 0,4 0,5 0,0 0,42 

I 0 0,3 X 0,3 0,5 0,2 0,40 

0 0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,37 

{ 0 0,2 X 0,5 0,3 0,2 0,32 

2 0 0,3 0,5 0,0 0,5 0,20 

t 0 0,2 X 0,5 0,3 0,2 0,32 | 
1 I 0,5 1,0 0,3 0,7 0,52 | 
l I 


se 
ee À eq À cms D mms "me À mme À 2 mme mms 


HYGROMÉTRIE. 







POINT HUMIDITÉ 





DATES. HEURES. 





DE ROSÉE. RELATIVE. 













Midi. 









12 Midi. 2,0 47 
| 13 Midi. 4,0 45 
14 Midi. 4,0 45 
15 Midi. 3,0 18 
16 Midi. 4,0 43 






Midi. 











Midi. 
Midi. 







Le #4. À midi la température du lac à la sortie de l'eau te. ; 


Le 13. Du 6 au 13 le hauteur de la neige sur le glacier a diminue de O=,60 par fonte. 





Le 44 soir la neige a complétement disparu par fonte à la perche. —- Dans le bassin du Grimsel 1} + à encore quelque: 






taches de neiges ventées qui persistent. 





État du ciel. 0,0 Sercin. — 0,4 ‘/,, Couvert, — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard, 
feleil lusc. Marqué d'un astérisque X. 






OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grlmsel (1880" alt.). 
par le guide en chef Mans Ssaun. 


DU 21 AU 30 JUIN 1846. 


de moveunes 


MOYENNES. EXTRÈMES. extremies 
ae | —  — à mosennes 
Jour. Nuit. | Diurne.! Maxim. } Minim. | Moseun. observer». 


65xl11.0x13.5x117,0x 111,0 10.00! 10.90 6,5 +085 
90 l15.0xl16,5xl13,0 [11,5 3,00! 10,50! 11,75 8,0 +0,50 
9.5 |9.o 11.0 11,5 À 9.5 6.75] 8.421 11,5 | 4,0 0.65 
5.0 l10,5 | 9,5xl11,0 119,0 8,501 8.75 5.0 | 7. _ 1,25 
0 Moo 11,0 19,5 | 8,0 | 6. 3,00! 8,05] 11,0 | 6,0 | 8, +05 
co l11,0 l13,5 |13,5 |12,0 11,00! 11,101 13,5 | 6,0 5Ù  —1.35 
10.0 l125 | 8.0 Loo | 8,0 | 7, 1,00] 8.25 12,5 | 6,0 | 9: +1,00 
co Lo [12.0xl13,0xl11.0x| 8.0 11,00! 10,65! 13,0 | 6.0 | 9. 2418 
11,0xl130x/15.0x{17,0x{11.0 | 12,5 | 14.00! 12,00! 13.00! 17,0 | 10.0 | 13 40.50 
30 10.0 |115,0X116.0 115,0 [112,5 |10,5 [13,7 : +20.03 


Moyennes | 7,90! 11,65] 12,60| 12,951 10,75] 8.50 9,10! 10,281 13,90! 6.15 : —0,11 


CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMBRE 

DATES RE DAS: d'heures 
Houteur n _ : : 

Nuit. | Divrne. | Total. a la perche.” : ) de soleil. 


107,84 


16,84 29 heure. 


PLUIE. 


TE TO NE 
Var metre carré Hauteur Hauteur Total 
surface — Liresl  snllimetres millunetres. de. chute 
D. re 
Jour. | Nuit. Jour. | Nuit. fiurne. millumetres 
CLEO 
190,89 
195,395 
195,80 


22.50! 2,40 [22.70 222.95 
6.20! 2.30 | 6.20 .. 231.19 


28.90! 11.701 28.) 10.60 231,19 


Vents. ON Calme, - 4 Faible, -- 2 Move. 4 Fort. -- 4 Tros-fnt. © à Tourmeute goug\. 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 53 


Observations météorologiques au Grimsel (1990” alt.), 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 21 AU 30 JUIN 1846. 


VENTS. DIRECTION Er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 


0,0 X 0,5 0,5 0,0 0,37 
0,5 0,5 1,0 0,0 0,75 
1,0 1,0 1,0 0.0 1,00 
0,5 1.0 1,0 1,0 0,87 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 
0,5 1,0 0,5 1,0 0.62 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 
0,0 0.2 0,25 

0,3 0.1 0,22 


SO = mm = OS OS © 
OO = Cm mm 2 mm O0 © © 
© = D mm = mm D © © 


HYGROMÉTRIE. 


POINT HUMIDITÉ 
HEURES. : 
DE ROSÉE. RELATIVE. 


Midi. 
Midi. 2,0 
Midi. 
Midi. 1,0 
Midi. 4,0 
Midi. 
Midi. 
Midi. 


le 22, la hauteur de neige qui couvre le glacier est depuis l'observation du 13 courant de 0®,40 plus basse: eelfe quantité 
seat fandue. Dans le bassin du Grimsel il y a encore quelques flaques (taches) de neiges ventées cet hiver et qui persistent. 
Le 29. la neige qui couvrait le glacier depuis la pente terminale jusqu'a la ligne transversale du Pavillan à presque tota- 


lrinent dispara, s'est fondue. — À l'Abschwung Ja hauteur est encore de 0m,50, 


État de ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘4, Couvert. -— 1,0 Totalement rouvert, — Rr. brouillard. 
Soleil luit. Marqué d'un astérisque X. 














2 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (1880” alt.), 
par le guide en chef Maus Saun. 


DU 21 AU 30 JUIN 1846. 










| TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMBRE. DIFFÉRENCE 






























: de movennes 
| DATES. MOYENNES. EXTRÊMES. extremes 
ne à muvennes 
6 9 12 3 6 Ÿ Jour. | Nuit. | Diurne.| Maxim. | Minim. | Moyeun. observées. 
20 Lesxliroxlissxlitoxlit,0 | 9,5 | 11,80! 10,00! 10,90! 17,0 | 6,5 | 11,150 +0,85 
22 9,0 |15.0xl16,5x113,0 111,5 | 8,0 À 13,00! 10.501 11,751 16,5 | 8,0 [12,251  +0.50 
| 23 9,5 [oo 110 11,5 | 9,5 | 6,0 L10,10! 6,751 8,421 11,5 | 4,0 À 5,75 0,6 | 
24 5.0 10,5 À 9,5x111,0 h0,0 | 8,0 | 9,00! 8,50! 8.351 11,01 5.0 | 5.50 — 1,25 
25 7.0 10.0 [11.0 19,5 | 8,0 | 6.0 | 9,10! :,00! 8,051 11,0 | 6.0 | 8,501 +0,15 
| 26 6,0 |11,0 l13,5 113,5 {12,0 | 9.0 À 11,20] 11,00! 11,10] 13,5 | 6,0 | 9,55 —1,35 
r 10,0 [12,5 | 8.0 1 9,0 | 8,0 3,9 À 9,50! 5,90! 8,251 12,5 | 6,0 | 9,25 + 1.00 
28 6.0 19,5 |12.0X113,0X111,0XT 8,0 110,30! 11.001 10,631 13.0 | 6,0 | 9,5 — 1,1 


29  [11,0xl13.0x/15.0x17,0x114,0 |12,5 À 14,00! 12,00! 13,00! 17,0 | 10,0 | 13,501 0.50 
30 oo h5,oxl16,0 [15,0 [12,5 |10,5 À 13,70! 10,25! 11,971 16,0 | 8,0 | 12,001 +0,03 


mmn— mm À mcm À mp | commun À mummmmmmmne À mmumeusexs Ÿ mmmasenmenes À —=vmmemm— 
mms À ammmmmmnenenn— À mm ES 


7,901 11,651 12,601 12,951 10,551 8,50 1 11,17! 9,401 10,281 13,90! G.45 | 10,17 —0,11 















Moyennes 








CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. | NOMBRE 
DES ER DNS: d'heures 
Jour. Nuit. | Diurne. | Total RE (5 y 12 à G de soleil. 


167,84 


29 heure:. 


PLUIE. 









DATES Pur metre carré Hauteur Hauteur Total 
surface —- Litres | millimetres millunetres. de, chutes 
Re. I 


Nuit. Jour. | Nuit. Jurne. uutlimetres 





Jour. 






















| 21 mn pts 190.89 


29 5.50 3.20 1.50 195.35 
°° ? ! 19,45 


2° 2,40 [22.501 2,40 122.70 25.10 222.98 












2 2,30 | 6.201 2.30 | 6.20 8.50 231.49 | 






11,01 28.90! 11.701 28.90 10,60 231,19 









Geatn. 0 Calme. - 4 Faible. - 2 Moveu. 4 Fort. - 5 Tres-foit © à Tourmeute ipoug\). 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 53 


Observations météerologiques au Grimsel (1880 alt.), 
par le guide en chef Hans Jaun. 


DU 21 AU 30 JUIN 1846. 


VENTS. DIRECTION Er FORCE. ÉTAT DU CIEL. 


DIURNE. 


6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 


21 
22 
23 
24 
| 25 
26 
21 
| 28 
29 
30 


0,0 x 0,5 0,5 0,0 0,37 
0,5 0,5 1,0 0,0 0,75 
1,0 1,0 1,0 0,0 1,00 
0,5 1.0 1,0 1,0 0,87 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 
0,5 1,0 0,5 1,0 0.62 
1,0 1,0 1,0 1,00 
1,0 0,0 X 0,0 0,25 
0,0 X 0,3 0,3 0,22 


20 mm © = © © © 
© = = 0 m9 ee © 
OS Se Se 


Moyen. 


HYGROMÉTRIE. 


POINT HIUMIDITÉ 
HEURES. 


DE ROSÉE. | RELATIVE. 


Midi. 
Midi. 2.0 
Midi. 
Midi. 1,0 
Midi. 4,0 
Midi. 
Midi. 
Midi. 


le 22, la hauteur de neige qui couvre le glacier est depuik l'observation du 13 courant de 0,40 plus basse: cette quantité 
* eet fnndue. Dane le hevsin du Grimsel il ; a encore quelques flaques (taches) de neiges ventées cet hiser et qui persistent. 
Le 29, la neige qui couvrait le glacier depnis la pente terminale juequ'a la ligne transversale du lavillan à presque tota- 


lement disparu, s'est fondue. — 4 l'Abschænng la hauteur est encore de Om), 


État de ciel. 0,0 Serein. — 0,1, Couvert. -- 1,0 Totalement rouvert, — Br. brouillard. 
Soleil buit. Marqué d'un astérisque X. 


A —  — ——_—————————— 2 —————  ———— ————— —  —— 





St 
m% 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (1980" alt.). 
par le guide en chef Hans Jaun. | 


DU 1° AU 10 JUILLET 18546. 


TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMBRE. DIFFÉRENCE | 


de moyennes 


MOYENNES. EXTRÊMES. extrénks 
à moyennes 


RE 
Jour. Nuit. | Diurne.} Maxim. | Minim. | Mogena. observées. 


so 18,5 19,0 | 85 {70 | 6,0 | 8.20! 6.25) 7:22) 90! 5,5 | 7:25] +003 
5.5 |80 Lio 100 9,0 | 7,5 À 8.70! 1,15] 8,22 9,0! 5,5 | :,25Ù  —o.s: 
esx<l13,5xl15.5xl15.0x114,0x 11.5 À 12,90! 10,75] 11,82 15.5] 6.5 |11,001  —0.82 
1sXxl18.0xl11,0xl17.0x|16,0x 1 10,0 | 14,70 12,25] 13,471 17.01 5,5 [12.251  —1.22 
8.5x|12,0x|21.0x|21,0x|17,0x] 12.0 | 15,90 13,951 21,0 7.0 [14.001 0.05 
1,0 |8,0 lt0,0 l10,0 | 9,0 | 8,0 | 8,80 8,40) 10,0! 7,0 | 8.501 +10 
0 {10,0 {13,5 |12,0 [10,0 | 9,0 | 10,50 9,50] 13,51 7,0 110,251 +0: 
7,0x{14,0x{16,0<115,0x114,0x] 12,5 | 13,20 12,35 1,0 [11.50  —0.85 


SO © © -s © on à C0 NS = 


11,0 |11,0xX115,0 115.0 |13,0 |11,0 4 | 10,0! 12,50 14.25 


Moyennes | 7,55 | 11,22] 14,22] 13,721 12,111 9,72 3] 10,791 14,001 7,00! 10,50 — 0.29 


CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. | NOMBRE 


d'heures 
Jour. | Nuit. | Dierse.] Total. a la perche. G 9 12 3 6 de solcil. 


16,84 
12°.0 [11,0 
16.5 1 16,0 
23.5 | 21,5 
25,0! 24.0 


4 
5 
6 
1 


14.0 


© & œ 


16,84 5% heures. 


PLUIE. 


Par mètre carré Heuteur Hauteur Total 


surface — litres] millimetres. millimètres. des chutes 
+ ne. * 
Jour. | Nuit. | Jour. | Nuit. Diurne. millimètres 


231,45 


18.101 18.90! 18.101 18.90 35.00 268. 1à 


18.101 18.90! 18.101 184,90 37,00 268.19 


Vents. 6 Calme. - 4 Faible. 2 Maven. — 3 Fort. - 4 Tres-fort. @ : Tourmente tgougu. 





UBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 55 


Observations météorelegiques au Grimsel (1880" ait.). 
par le guide en chef Hans saun. 


DU 1°" AU 10 JUILLET 1846. 


VENTS. DIRECTION Er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


Ga Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 a Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. 


1,0 1,0 1,0 2,0 

0,5 0,8 0,5 1,2 0,57 
0,0 X 0,5 X 0,2 0,7 0,22 
0,0 X 0,0 X 0,0 0,0 0,00 
0,0 xX 0,0 X 0,0 0,0 0,00 
1,0Brouill.| 1,0Brouill.| 1,0 Brouill. 1,0  |Br.1,00 
0,5 0,5 0,5 1,0 0,50 
0,3X 0,3 X 0,3 0,32 


nn nm © © 1e nm 1e 
S = me SNX NN = 


HYGROMÉTRIE. 


POINT AUMIDITÉ 
DATES.| HEURES. | 
DE ROSÉE. RELATIVE. 


4,0 71 
4,0 46 
5,0 45 
8,0 43 
8,0 


État du ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 4,0 Totalement couvert. — Br, brouillard. 
Soteil uit. Mardué d’un astérisque X. 








56 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


@hbservations météorelogiques au Grimsel (1880" alc.), 
par le guide en chef Mans Saun. 


DU 11 AU 20 JUILLET 1846. 


TEMPÉRATURES CENTIGRADES. | THERMOMÈTRES A L'OMBRE. DIFFÉRENC: 
(oo e mMOotennes 
MOYENNES. EXTRÈMES. ve. 

Jour. | Nuit. | Diurne.|Mazim. | Minim. | Moyen. bservces. 


10,0 l11,0 12,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 

6.0 | 7,0 |11,0x]11,5x[10,0 | 8.5! 9, 25! 8.67! 11,5! 6,0 | 8,75 
6.5x116,5x|20,0x|18.0X116,0X| 11,5 |15, 50! 14,451 20,0! 6,5 | 13,25 
11,0 |19,0x121,0x119.0 117,5 | 15.0 [17 75] 16,121 21,01 11,0 | 16,00 
12,0 |15.0x/15,0x116,0X|15,0 | 8,5 114,6 50] 12,551 16,0| 6.0 | 11,00 
6,0 111,0 |14,0x|13,0xX111,5X| 6,5 25] 9,95, 15,0! 6,0 | 10,50 
5,0 | 6,0 17,50 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 7,51 2,0 | 4,75 
3,0 | +,0x18,50X| 8,0X] 9,5X| 6,0 9,5| 2,0 
4,5X111,0x113,0x116,0X|10,0X 16,0 
6,0xX112,0x|14,0x113,0 | 9,5 


Moyennes | 7,00 | 11,551 13,60] 12,85] 10,65] 7,90 


CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPERATURE AU SOLEIL. NOMBRE 
d'heures 
Hauteur | ; ; de le. 


Jour. | Nuit. |Diurne.| Total. à la perche. 


16%,84 
12°,0 |12°,5 
26,0 | 23,0 
26,0 
16,5 | 17,0 
18,0 | X 


9,0 | , 12 
14,5 , 2. 12 
13,5 8 


16,84 theures. 


PLUIE. \ 


DATES. Par metre carré Hauteur Hauteur Total 
nue _— She millimetres. millimetres. des chutes. 


Jour. ait. Jour. Nuit. Diurne. millimètres. 


13,201 3,10 | 13,20! 3.10 16.30 2857", 


1320 310 10 13.20| 31 3,10 16,30 


Vents. À Calme. — { haoihle -- 2 Moven. 3 Fort VU Tres-fort + @ 5 Tourmente ‘poupr). 
S 














UV 
=] 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Grimsel (19@0" alt.). 
par le guide en chef mans Jaun. 


DU 11 AU 20 JUILLET 1846. 


| VENTS. DIRECTION er FORCE. ÉTAT DU CIEL. 
IDATES, 


6 à Midi. Midi à 6 Nuit. 6 à Midi Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 


N : 
N 


0,5 1.0 1,0 0.87 
0,3 0,3 0,5 : 0,40 
0,0 X 0,0 X 0,2 0.10 
0,3 1,0 0,8 0,72 

0,3 1,0 

10 x 1,0 

1,0 1,0 

0,3 X 0,2 

0,3 X 0,0 


& 


== mm NS = 2 % © 
œ SE mm OO = = © = à 


= 
" 


HYGROMETRIE. 


| POINT HUMIDITÉ 
DATES.| HEURES. | 
DE ROSÉE. | RELATIVE. 


État du olel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,. Couvert. — 1,9 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Soleil 1att. Marqué d'nn astérisque X. 








DÈ UBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Ohrervationus météorologiques au Grimsel (1890" alt.). 
par le guide en chef Hans Jaun. 
DU 21 AU 31 JUILLET 1816. 




















TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMBRE. DIFFE RENC E 
mem 4 A DONNEES 
DAS: MOYENNES. EXTRÊMES. extrêmes 
—_—  — à moyennes 
ü 9 12 3 6 Ÿ Jour. | Nuit |Diurne.} Maxiæ.} Minim. | Moyens. obsenees. 
21 3,0 8,0X110,0x112,5X112.0%Xx! 4.01 9,50! 8.35! 9,121 12,5 | 5.0 | 8,15 —0,3: 
22 8,5X1 9.0x117,0X116.5X114,0 13,5 112,40 111,00 111,70 | 17,0 | 5,5 111,25 —0,45 
23 8,0X110,5X113,5X113,0X113.0X1 11,0 111,60 [11,00 [11,30 À 13,5 | 8,0 110,75 —0,55 


21 9oxl|11,5xl13,0x{14,0xX112.0x{ 10,0 [11,90 [10,50 [11,20 À 14,0 | 9,0 [11,50 +0,30 
| 25 oo {10,5 l15,0 l13,5x) 9.0 | 7.011140 | 7,25 À 9,32 À 15,0 À 5,5 [10,251 +2,93 
2% 5,5 |4,0 | 9,0 {12,0 | 1,0 | 0,0! 6,30! 1,25 | 3,181 12,0 | 0,0 | 6,001 +2,22 


| 
| 28  |2,0oxl 6,0x! 9,5x| 9,0x] 8,0x| 7,51 6,801 6,50! 6,101 9,5 | 2,0 | 5,15 (1,95 


7 1,5 | 3,0 { 5,0 | 6,5x1 5,5X| 3,51 4,30! 3,75] 4,021 6,5! 1,5 | 4,00 —0.0? | 
29 [5,0x| 8.0x| 9,0x113,0x|12.0X] 6,01 9,401 9,00! 9,20 | 13,0 | 5,0 | 9,00 —0.20 
30. coxl 9,5xl11,0x[13,5X1 9,5 | 8,01 9,90! 7,751 8,831 13,5 | 6,0 | 9,75 +0.92 
31 6,0x|110,0x<!113,5xX114,0x112,0X| 9.01 11,1 110,00 [10,55 | 14,0 | 6,0 |10,00 —0,55 


ns À mms name D ee À cmnmnemmmmenses D emmmmmmnmnmens À emmmmmmmmquen À mms D ms ee © 
—— tte 


Mojeanes | 5,68 | 8,18 111,41 112,50 | 9,82 | 7,23 | 9,821 7,88 | 8,10112,1:| 4,86 | 8,81 +4.11 


| CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMBRE 
| DATES. ue qe eee DE a ae eo d'heures 
Jour. Nait. |Diuroe. | Total. à le perche. 6 9 12 3 6 de soleil. 
21 167,84 21 9,51 13,01 15,0! 15.0 12 
22 22 X 11.0! 17,0] 19,0 12 
23 23 X 15,51 15,0! 15.0! 16,0 12 
, 23 2i X 14,01 15,0! 19,0! 185,0 12 
98 25 19,0 3 
| 26 26 
er 21 12,0! 6.0 5 
)8 28 13,01 12,0! 8,9 ni 
| 29 2) X 18,0 | 20,0! 18,01 14,0 12 
320 30 X 15,01 16,0! 17,0 12 
al 31 X 18.01 15,0] 16,51 14,0 12 
Total 16, 16,84 99 heures. | 
PLUIE. 











| DAIER. Par metre carré Hauteur Hauteur Total 
surface — litre Pimslres millinetres. des chutes 
Jour. Wait, _dour.. Nat Los UNE 
| 21 284.7 
| 22 
23 
| 24 
25 
| 26 
2° 
2h 
| 21) 
30 
31 
ET 


Vents. N Caine. - 4 Faible. —- 2 Mosen. a Fort. — 4 Tres-lort. — © $ Tourmente igougx). 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Ohbscrvations métévrelegiques au Grimsel (1888" alt.). 
-: par le guide en chef mans Jaun. 


DU 21 AU 31 JUILLET 1846. 


VENTS. DIRECTION Er FORCE. 




















DIURNE. 
DATES. 
6 à Midi. Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 

21 0 0 0 0,3 0,3 X 0,5 0,0 0,40 

22 0 0 0 0,3 X 0,3 0,0 0,0 0,15 

23 0 | S 1 0 | 0,3 x 0.2 X 0,0 0,2 0,12 

24 0 S 1 S I 0,2 X 0,2 X 0,8 0,7 0,30 
[23IS | 0 S 1 0,5 0,5 1,0 0,7 0,75 

26 0 N 1 N 2 1,0 1,0 0,8 1,2 0,90 
27 N Î N I N Ù 0,5 0,3 0,5 1,0 0,45 
| 28 0 0 0 0.3 X 0,3 X 0,0 0,0 0,15 
| 29 0 0 0 0,0 X 0,0 X 0,0 0,0 0,00 
| 30 0 |S :1 0 | oo0x | 0,5 0,0 0,2 0,12 
| 31 0 S I S 1 0,2 xX 0,2 X 0,0 0.7 0,10 
Moyen 0,2 |. 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,42 0,34 
| 
| HYGROMÉTRIE. 
| POINT HUMIDITÉ 
DATES, HEURES. ; 
| DE ROSFE, RELATIVE, > 
| | 
| 21 Midi. 5,0 71 

22 Midi. 6,0 38 

23 Midi. 5,0 56 

24 Midi. 5,0 58 

25 Midi. 5,0 51 

26 Midi. 4.0 71 

2 Midi. 3,0 8i 

28 Midi. 5,0 73 

29 Midi. 6.0 81 

30 Midi. 5.0 66 

31 Midi. 5,0 56 





ÉTAT DU CIEL. 





État du elol. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couverl. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 


Soleil lait. Marqué d’un astérisque X. 


39 


= op mm rm 


mm 





Dù OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Ohnervationus météerelegiques au Grimsel (1890" alt.), 
par le guide en chef Hans Jaun. 
DU 21 AU 31 JUILLET 186. 














TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES À L'OMBRE. DIFFÉRENCE | 
; mme. à «(6 DINNNG UNIES 
Me MOYENNES. EXTRÈMES. evtrèmes 
Re à mosennes 
| 6 y 12 3 6 9 Jour. | Nuit |Diurne.| Maxim.} Minis. | Mojeun. observees. 
| 21 5,0 8.0X110,0X112,5X112.0%x| 4,01 9,50! 8.75! 9,121 12,5 | 5,0 | 8,75 —0,3 
| 22 5,5X! 9,0x117,0X116,5X114,0 13,9 112,#0111,00 111,70, 17,0 | 5,5 111,25 —0,45 
li 23 8,0X110,5xX113,5X113,0X|13,0X{ 11,0 111,60 [11,00 | 11,30 À 13,5 | 8,0 |10,:5 —0,55 
| 


21  o,ox|11,5xl13,0x14,0X{12,0x| 10,0 [11,90 [10,50 [11,20 À 14,0 | 9,0 [11,501 +0,30 
25 [9,0 [10,5 {15.0 l13.5xl 90 | .0/11.401 7,251 9,32 1 15,0 | 5,5 [10,251 +0,93 
26 5,5 4,0 | 9.0 {12,0 | 1,0 | 0,01 6,30! 1,251 3,181 12,0 | 0,0 | 6,00[ +2,22 


27 1,5 |3,0 {50 | 6,5x 5,5xt 3,51 4,30! 3,75] 4021 6,5 | 1,5 | 4.00 —0,02 
28  [20x! 6,0x! 9,5x1 9,0x| 80xl 3.51 6,90! 6,50! 6,101 9,51 2,0 | 5,15 — (1,95 
29  [sox!l 8.0x| 9,0x/13,0x{12,0x| 6.01 9,450! 9,00 ! 9,20 1 13,0 | 5.0 | 9,00 —0,20 

30  eox 9,5xl11,0xl13,5x] 9,5 | 8,01 9,901 5,751 8,831 13,5 | 6,0 | 9,551 0.92 
ai  Lcoxl1o,oxl13,5x{14.0x112,0x| 9,0 1 11,1 110,00 L10.55 À 14,0 | 6,0 110.00! —0.55 


ES ST ES EEE tt et _ 
a mt mme 


Moyeanes | 5,68 | 8,18 [11,41 [12,50 19,82 À 7,23 | 9,52 | 7,88 | 8,70 | 12,151 4,86 | 8,81 +4,11 








CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMBRE 
DATES. ue a nee NO Sd d'heures 
| Jour. Nuit. |Diurne. | Total. à la perche. 6 9 12 3 6 de sletl. 
| 21 167,84 21 9,51 13,0! 15,01 15.01 12 
| 22 22 | X | 11,0! 17,0! 19,0 12 
23 23 | X |15,51 15,01 15.0) 16,01 12 
21 25 | X | 14,01 15,0! 19,01 15,01 12 
| 25 25 19,0 4 
| 26 26 
27 27 12,01 6,0 5 
38 28 13,0 12,0] 8,5 : 
| 29 29 | x | 18,01 2,0l180!11101 12 
30 30 X 15,01 16,0! 17,0 12 
31 31 | X | 18.0! 15.0! 16,51 14,01 12 
Total 16, 16,85 99 heures. 











PLUIE. | 
DATE, | Par meire carre Hauteur Hauteur Total 

LE _ ue iles, millimetres. des chutes 
Jour. Nuit, Jour. Nat pers: RARE, 

21 284.15 

22 

23 

24 

25 

26 

2 

2h 

21 

30 

31 


Vents. à Calme. 4 Faible. - 2 Musen, - 3 Fort - 4 Tres-lort. — @ % Tourmente (gougx). 
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Observations métévcrelogiques au Grimsel (1980@° alt.). 
par le guide en chef Hans saun. 


DU 21 AU 31 JUILLET 1846. 


VENTS. DIRECTION er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


6 à Midi. Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 


ee ee Ce |] 


0,3 0,3 X 0,5 0,0 0,40 
0,3 X 0.3 0,0 0,0 0,15 
0,3 X 0,2 X 0,6 0,2 0,12 
0,2 X 0,2 X 0,8 0,7 0,30 
0,5 0,5 1,0 0,7 0,75 
1,0 1,0 0,8 1,2 0,90 
0,5 0,3 0,5 1,0 0,45 
0.3 X 0,3 X 0,0 0.0 0,15 
0,0 X 0,0 X 0,0 0,0 0,00 
0,0 X 0,5 0,0 0,12 
0,2 X 0,2 X 0,0 0,10 


SO Se = 9 = 0 œ 0 
CES mb m = © © © 


——— 


0,3 0,3 0,3 0,34 


s 
no 
se 
on 
S 
eo 


HYGROMETRIE. 


| 
| 
POINT HUMIDITÉ. 
L 


MIFs, REURES. | 
DF ROSFF. RELATIVE. 


5,0 71 
6,0 
5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
3,0 
5,0 
6.0 
5.0 
5,0 


État du ciel. 0,0 Serein. — 0,1 !,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Selell luit. Marqué d'un astérisque X. 
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Observations météorologiques au Grimsel (1690" altc.), 
par le guide en chef Mans Jaun. 


DU 1* AU 10 AOÛT 1846. 



















TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMBRE. | [PIFFÉRENCE 
DATES. MOYENNES. EXTRÊMES. extremes 

é ‘ : Te à movennes 

6 9 12 | 3 6 9 Jour. | Nuit. [Diurnel Max. | Min. | Moy. |  obsenees. 






















8,0x|12,0x113,5x116,0xX114,0 |11,0 112,70 [11,00 {11,851 16,0 | 8,0 | 12,00!  +0.15 
8,0 | 9,0 |12,0 110,5 [10,0 | 8,5 | 9,90! 9,00! 9.451 12,0 | 6,5 | 9.25 —0,20 | 
5,5 | 9,0x{11,0xX113,5x110,0XxX| 8,0 À 9,801 9.501 9.651 13,5 1 6,5 | 10.001 +0,35 ! 
9,0 |10,5x[13,0X113,5x110,0x| 9,0 111.20! 9.50 110,351 13,5 | 9,0 [11,250 +0,90 


QC + SN = 


æ 


8,0 | 8,0 112,5 111,5 |10,0 | 10,0 10,00! 9,50! 9,751 12,5! 8,0 | 10,25 +0,50 
9 9,0X113,0X114,0X115,5x110,0 | 8.0 112,30] 8,50 110,40! 15,5] %,0 111,25 +0,85 
10 1,0XxX113,0Xx115,5X115,5XT 9,5 | 9,5 112,101 %,:5 | 9,921 15,5! 8,0 | 11,75 +1,83 


mmnmmnns À mm D enmemmmmmunse | oommmeremmmnnex À anencmmemgemme À memmmmmmenmems D mmmmmmemenme | mm À mme 
mamemnnene À mcm | emmmnme 


Movennes | 7,78 110,63 113,05 113,51 | 10,50! 9,14 [11,15] 9.25 |10.19/14,0% | %.5° | 10,82 +0,62 | 











CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. TEMPÉRATURE AU SOLEIL. NOMBRE 
DATES, 2 DES ———————— d'heures 
Jour. | Nuit. |Diurue | Total. y de 6 9 12 3 6 de soleil. 






















Î 16".8: 1 X 16,0 | 16,5! 20.0 10 
? 2 
3 3 X 14,01 15,01 19.5! 12,5 1? 
5 $ X 15.0! 15.01 20,0! 13.0 12 
9 5 





_ 
>. 


Ca 
2 








| : 
| 9 9 liool sol 16.01 16,0 10 
| 10 in | x l1801 170 8 


16,84 


52 heures. 











PLUIE. 





DATFS. Par metre carre Hauteur PA acte came icuas 0 cbeles e Rat Tutal 
seriare = Ets millimetres. millimeires des chutes 
= —.  — 
jou. Nuit. Jour Nul Diurne mullimetres 














284.; 1) 
254.2 











1.60! 0.60 ! 1.60 À 0,60 2,20 288.1 





se 





nl 







2.101! 1,60 








Senta. # (alme à Fauhir. 2 Mosen + Fort à Pres-hut. @ à Touimente tgougu. 


O1 bis OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Résumé des observations météorologiques au Grimnel (1N#R0" alt.). 
par le guide en chef Mans Jaun. 


DU 1e NOVEMRRE 1855 AU 1° JUILLET 1866. 


TEMPÉRATURES THER Von ETRES DIFFÉRENCE 

CENTIGRADES. AE k de moyenne. 
ne © nn — csltrimes 

» woyeane 
obhceress 


DÉCADES MOYFNNES. EXTRÈMES MOVFINES. 


. « i 
Midi —  —— —  —— 
Nuit. |l'iurne. 


1°.28| 2°,85| 3°,29 2°,42| 0",75 

—0,15| 1,10] 1,50 16|-—0,53 

—4,511-2,90|—2.20| : 3,35| 4,82 - - —1,30 

—3,551—2,551—2,03! 2,601 2.68] -3.881 -3. | ; 3,75 
—3,601-2,53 91-6,87|-: 5|--8.451-6,30 
-5,731-5,00! 6.118-6,01] 5,04 5: -6,52 
- 8,151-8,30 —9,25 1-10,651- 9.968-7,951-12,351-10.15 
-3,601—2,73 -3,801--5.00| -4. A. 551 --4.22 
-0,90| 0,73! -1. 1.301-2,20{-1, 3.63|—1,81 
—2,69| 1,08 330-316! -6.501 1.8: SL 1,30 

gl 5851-7750 -5.60110,521-9,06Ù -3.70113,651-8.67 


1855 Novembre 
» " 
» 
Décembre 
CL] 
» » 
1846 Janvier 
» » 
» 
Février 


2,251 4.09 1,991--0,441 0,774 5,00! 4131 0.43 
0,18! 1,55 -0,22| -3.62| 1.92 É -1,75 
31-0,191 2,3: 54 0.86! -5,111 -2.988 3.501-7 —2,16 
1.52| 0,80! -: 0,531—2,80|— 1.66 ; 501—0,63 
0,95] 2,55 0,76|-1,80| 0.52, : 0,57 
4.83| 5,88 3,61! 0.40| 2.03 L 2,73 
2,18| 4,12 2.24] 0,42] O,91E : -3.001 1.07 
6,60! 7,62 5,191 3,05| 4,428 8. 0.00! 4.07 
4.621 5,70! 3. 3,91 2,95] 3,16 951 0.151 3.05 
7.82] 9,20 1,39) 4,41] 5,90 1.591 5,80 
9.951 10,631 9. 9,221 6,62| 7,92 3.701 7,35 
12,401 14,10! 12,154 11,88] 8,80! 10,348 14, 5,851 10,37 
12,12) 12.78 11,63] 9,40! 10.51 10,17 
12,721 13,97 921 12,25| 9.831 11,04 10,50 
12,57] 13.22 101 11,69! 8,55| 10,13 | 9.83 
9,801 11,95! 11,16, 9,98] 7,88] 8,93 8.81 


—_—_—_—_—_ Q——————— | — pe, - 


num DU = SON = C9 D = 


juin 
Juillet 


SW OR = SO Km SON = ON 


MOIS. PRISE ARRET RE 
1845 Novembre 1,15] 0,35] 0,86|—0.30) -0,06!—1,531—0,59 —0,85 
— Décembre —5,64/—4,02| -3.31/—4,30) -41.32!--5,84|—5.08 7,93[—5,52 
1846 Janvier 5,661 4,30] -3,811—4,961-—4.681—5,57)--5,22) 3, .38|-5.25 
— Février _5,45| -3,611-0,86/—3,067 3.211 -5.60)—4,#24 O.06f--R. LIT -4,05 
Mars 3,07! 0,541 1,531—1,080-0,521-3.80!—2.160 3.401 -6,381—1,49 
Avril 0,10! 2,87! 4,18] 2,25) 2.22]—0.61| 0,80 : 1,09 
Mai 3.58 6G,40| 7,23! 5.88 5,111 3,50! 4,63 59! 4.4 
Juin 8,401 11,49) 12,50! 11.26 10,91! 8,21] 9,591 1: : 9,30 
Juillel 8,18 13,01] 11.83 73, 9,991 1: ; 9,66 


Musenne des % mais 
273 joars. 
ER. 
Déc. Jans. Févr. 10! 3,991 -2,5: -4,11,-95,741—4,921—2 —1,191—4,97 
PUINTENPS. 


Mars. Avril. Mai. 3,271 4,32 2,35) 2.49)- 0,30! 1,09 —2,90! 1,32 +4.21 


Par les movennes d'une lecture à l'autre, les moyennes de jour de 6 h. matin à 6 h. soir soul 
parfaitement justes. : 

Les moyennes des mois et des saisons sont caleulees par les moyennes des décades, multipliées par 
le nombre de jours, de mois el de saisons. 


Ca ile) 
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Résumé des observations météorelogiques au Grimsel (18580 alt.), 
par le guide en chef Hans saun 


DU 1°7 NOVEMBRE 1845 AU 31 JUILLET 1846. 


VENTS — FORCE | ÉTAT DU CIFI. CHUTES DE NEIGE AU GRIMSEL. À EAU DE PLUIE. 
| 


Î 


nécanesl Midi 
Diurne. Total. 


Hauteur à 
la perche. 


s É “ 

= ” 3 3 

.% © 

” _ Fr. 
a — 


Nav. 45 : 0,1 0,27 
" 0 0,7 , 4 0,05 


1,1 
0,8 
: 0,4! 0,41 1,3 
1,5 
2,4 


£2 
8 à 


Décem. ; ‘ 0,6 0,39 
» 0,71 2, 1,10 
p : 0,61 1,8 0,75 

Janv. 46 3! 0,21 0,9 0,33 
>» S s( » (). ‘ 21 0,2 0,5 +. 0,04 
» S 1,6 2,115: ( 0,94 2,0! 0. 1,13 

l'évnier s 0,71 1,21 0, 0,51 
a \O0,3IN0,61IN à 31 0,21 0,2 
. N à O,GIN : .3! 0,21 0,3 

Mars : : 0,78 1,0 0,33 
# : ,3| 0,48 0,8 0,59 
» 0,1} 1,2 1,23 

Avril 0,8} !,1 0,75 
» 0,71 0,3 0,22 
» | 0,6! 0,61 0,4 0,30 

Mai 0,51 0,1 
] 0,91 0,9 30 10,43 
» 4 0,41 0,3 

Juin : 0,31 0,2 
» 0,81 0,3 
, 0,70 0,4 

Juillet 0,51 0,8 
» : 0,61 0,7 284,75 
, : 0,3] 0,4 


Nov. 45 51 0,611,1110,601 29 

Décem. 0,611,9310,65 2,26 2,59 

anv. 46 0,411,1810,49 1,73 2,05 

Février 0,410,5810,42/101 0,31 2,05 

Mars 0,611,0010,601138 E: 1,80 | : 2,60 

Avril | 0,700,6710,1741 92 1,13 2,30 

Mai 0,610,4010,521219 0,41 84 | 1,28 [159,80 |159,80 
Juin 0,410,3410,431182 0,00 À 71,65 |231,45 
Juillet . 0,510,6610,47 TAL 284,75 
Mos. 0,510,88|0,54 à 284,15 
273 j. ——|— | —|— 

HINER. 

D. 3. F. 1,21 0,5] 0,5| 0,511,2310,52 

PRINT. 

M. A.M. 0,7 00,5| 0,6| 0,610,:210,621449 16,34 159,80 


ï 
Ûl 


{+} Da 21 novembre juxqu'au 31 janvier les rayons solaires. par la disposition des montagnes environnantes. nv pénétrent 


pes daa- le bassin du Grimsel. L'hospice est à l'oubre permanente pendant 71 jours de l'année. 








DATES. 


1 © Ce À 19 — 


S %œ 
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Observations météorologiques au Grimscl (1890" alt.). 
par le guide en chef Mans Ssaun. 


DU 1° AU 10 AOÛT 1846. 


VENTS. DIRECTION er FORCE. 


6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. 


0,2 X 0,5 
1,0 1.0 
0,3X 0,3 X 
0.3 0,2 x 


1,0 Br.pluie|1,0 Brouill. 
0,2 X 0,2 
0,0 X 0,0 


0.6 | 0,4 0.5 


HYGROMETRIE. 


POINT HUMIDITÉ. 
HEURES. 


DE ROSÉE, | RELATIVE. 


6,0 
4,0 
9,5 
7,0 
8,0 


Nuit. 


1,0 
1,0 Pluie. 
0,5 
0,5 


1,0 Pluie. 
0,2 
0,0 


0,6 


DIURNE. 


Vents. 


0,7 


_ État és ciel- 0,0 Sercin. — 0,1 ‘/, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Rr, brouillard. 


Soleil uit. Marqné d'un aslérisque X. 


Ciel. 


0,67 
1,00 
0,40 
0,37 
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Observations métévrelogiques au Pavilion de l'anr (2408" alt.), 
par Deffifus-ausset. 


DU 11 AU 20 AOÛT 1846. 















TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMBRE. DIFFÉRENCE 
| e moyennes 
PURE MOYENNES. EXTRÊMES. extrèmes 
2e _ à moyenies 
6 9 12 3 6 Ÿ Jour. | Nuit. | Diurne.] Maxim. | Minis, |Moyena. obsenees. 





6,0X110,0Xx1141,0X|13,0X]10,5X] 6.0 8,19 | 9,12 | 16.0 | 4,0 | 10.00 +0.28 













12 70 |6,0 |10,0 l10,0 | 9,0 [7,0 À 8,40) 5.75 | 3,07 | 10,0 | 2.5 | 6,25]  —0,82 
13 |2,5x! 8,0x/12,0x/11,5x| 9,5 18,0 | 4,701 8,35 | 8,52 | 12,01 2,5 | 7,25  —1.27 
14  Lr,2Xx{10,0x/12,0x/13,2X| 9,0x18.0 |10,281 7,00 | 8.64 | 13,5 | 4.5 | 9.001 +0,36 
15 5,0ox|12.0x{14,0x|15,0x| 10, 0x 11,20! 8.00 | 9,60 | 15,0 | 5,0 | 10.00! +0.40 





16  |6,oXx{12,0x|13,0xl10,5x| 9,0x17,5 |10,10! 7,40 | 8,75 À 13.0 | 5.8 | 9,40] +0,65 
17 5,8 |8.5 | 8,5 16,5 [5,5 [6,0 | 6,96! 5.75 | 6.36 | 8,5 | 5,0 | 6,75 <+0.39 
18 6,0 | 7,0 |14,0 | 9,5 | 7,0 16,0 | 8,10! 6,00 | 7,35 | 14,0 | 5,0 | 9,50! +2,15 ; 
19 5,0 |6,0 16.5 | 5,0 | 2,5 0,5 À 5.00! 1.25 {3,131 6,51 0,0 | 3,25] +012 | 
5,5 17,0 | 3,0 [2,0 | 3,70! 1,75 | 2,52 | 3,0 | 0,0 | 3.50] —+0.:s8 


mmapmmnnnmne À emmamennemmmns | œmmmmmmes À mme | esse | émemmnnunee D esmeemmmmmmene | —————— | ame D mm“ À memes | 


8,25 110,95110,12 | 7,50 | 5,66 | 8,371 G.00 | 7,18 111.55! 3.43 | ° ,49 +0,30 
















Moyennes 







CHUTES de NRIGE au PAVILLON de l'AAR, 2400" alt. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMRRE 
DATES. Pen ee DATES D om mp d'heures 
Jour. Nait. |Diurne. | Total. = pre 6 ® 12 3 6 de soleil. 












6 heures 


TEMPÉRATURE SUR LE GLACIER 








PLUIE. 



















0" » * 
DA1ES. |lar metre carré Raueur peutesr Total \ L'OMBRE : 
surface — litres] millimètres. millimètres. des chutes 
ne * nn * —— 
Jour. | Nuit. | Jour. | Nuit. Diarne. millimètres. 6 9 |Midi. 3 6 








288.45 







4.40 292.85 





ne Ce À mm _ nr 


4,10 3,10 i,40 292.89 














Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — @ % Tourmente (gout). 
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Observations météorelegiques au Pavillon de l'anr (9408" ait.) 
par Dolifus-ausset. 


DU 11 AU 20 AOÛT 1846. 


ÉTAT DU CIEL. 


DIURNE. 


VENTS. DIRECTION rt FORCE. 


6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. | Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. 


0,0 X 0,0 X 0,2 1,0 0,10 
1,0 X Br. | 1,0 X Br. | 0,0 1,0 0,50 
0,0 xX 0,3 0,1 1,0 0,12 
0,0 X 0,0 X 0,0 1,1 0,00 
0,0 0,0 0,0 1,0 0,00 
0,2 0,0 0,5 1,0 0,30 
1,0 1,0 1,0 1,00 
0,1 0,7 1,0 Pluie. 0,85 
1,0 Brouil.| 1,0 Brouil.| 1,0 1,00 
1,0 Brouil.| 1,0 Brouil.| 1,0 Neige. 1,00 


NS on vs vs 


ee = ven 7 es 


0,48 


HYGROMÉTRIE. ABLATION DU GLACIER DÉCOUVERT. 


LIGNE DU PAVILLON. — A 10m DE MORAINE MÉDIANE. 
POINT HUMIDITÉ .e— = 


a Total 
DE ROSÉF. | RELATIVE. Îpates.| 6 A| Re 6 otal | Total depuis 


diurne. |l'organisation 


DATES. HEURES. 


—1,0 0=,07 0=.,07 
10,0 0,09 0,16 
0,07 0,23 

—5,0 | 0,07 0,30 
—5,0 : 0,08 0,38 
—2,5 0,08 0,46 
8,0 0,04 0,50 
11,0 ë 0,06 0,56 
6,5 | 0,04 0,60 
3,0 0,07 0.67 


État âu cles. D,Ù Serein, — 0,4 1, Couvert. — 4,n Totalement cotvert. — Bt. brouillard. 
Selell 1uit. Marqué d'un astérisque X. 
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Observations météorologiques au Pavilion de l’Aar (3408" alt.). 
par Dollfus-Ausset. 


DU 21 AU 31 AOÛT 1846. 








THERMOMÈTRES A L'OMBRE.  ÎDIFFÉRENCE 


de moyennes 








TEMPÉRATURES CENTIGRADES. 































ne MOYENNES. EXTRÈMES. extrèmes 
"<< | cm _— mm— || à MOvenines 
6 3 9 À'Jour. | Nuit. [Diurnel Max. | Min. | Moy. |  observees. 







—0,19 

























22 2,0 | 3,0 | 6,5! 6,5 | 4,0 | 3,0 | 4,40 | 2,50 1,0 | 3,15 +0,30 
23 1,0 | 1,5 | 4,0] 6,0 | 5,0 | 3,0 À 3,90 | 5,00 0,0 | 3,00 —1,45 
| 24 5,0 | 5,0 | 6,51 1,0 | 6,5 6,00 | 4,75 1,5 | 4.25 —1,12 
25 3,0 | 6,0 | 10,0! 8,0 | 6,3 | 5,5 À 6,66 | 5,65 1,5 [5,75 — 0,40 
26 5,0 | 7,0 | 8.5] 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7.70 | 7,00 4,0 | 6,50 —0,85 
21 5,0 | 5,0 | 7,0! 7,0 | 6,0 6,00 | 5,25 4,0 | 5,50 —0,12 
28 4,5 | 5,0 | 6,0! 6,5 | 6,0 | 5,0 À 5,60 | 4,50 3,0 [4,75 —0,30 
29 3,0 | 3,0 | 3,0! 4,0 | 4,0 | 4.0 | 3,40 | 4,50 2,5 [4,25 +0,30 


& 


5.0 | 5,5 | 6,5] 5,5 | 5,0 5,50 | #,50 4,0 | 5,25 +4,25 
31 4.0 | 5.0 1,5[ 6.0 | 5,0 5,90 | 4,50 4,0 | 5,75 +0,15 


mme À enenemmmmeneemme | commune À eee À mme D eme nee À manne à een mms | mme D mme 


| Moyennes | 3,45 6,411 6,13 | 5,32 | 4,58 À 5,11 | 4,54 

















— 0.25 









| CHUTES de NEIGE au PAVILLON de l’AAR, 2400 alt. TEMPÉRATURES AU SOLEIL. NOMBRE 















Es. ————————————— —_— Qt | — |" dieu 
| Jour. | Nuit. |Diue| Total. | à be. 6 9 LI, 8! 6 de soleil. 





Re À tomes | Gecpmmmmec À mn, 
a 
+ 








50 





50 

























DATES Par mètre carre Hauteur Havteur Total | 
surface — litresl millimètres. millimetres. des chuten A L'OMBRE : 
R— —— — 
Jour. | Nuit. | Jour. ! Nuit. Diurne, millimetres. 6 




















2! 7.20 5,20 7.20 300.05 À 0,0 | 0.0 
22 1.30 132.00 | 1.30 132.00 | 33.30 333,35 
23 1437012210 143.50 [22.10] 66,10 399,45 
>, [28.00 28 (N) 28,00 127.49 







26 1,10 1,10 1.10 525.49 h.0 [5 | 10! 7,5 





PLUIE. TEMPÉRATURE SUR LE GLACIER. 





31 PRES PP | PE ER EE re Le 


13.00 163,30 173.00 163,30 136.30 429.15 






Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moven. — 3 Fort. — 4 Trei-lort. — @ 5 Tourmente (gouyx). 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 65 


@hscrrations météorologiques au Pavilion de l’Aar (2400 alt.). 
par Dollfus-Ausset. 


‘ DU 21 AU 31 AOÛT 1846. 








VENTS. DIRECTION er FORCE. ÉTAT DU CIEL. 


DIURNE. 





































| 

DATES. RE | 

6 à Midi. Midi à 6. Nuit. 6 à Midi. Midi à 6. Nuit. Vents. Ciel. | 

21 NO NO 1,0 Neige. !1,0 Neige. | 1,0 Neige. 0,7 1,00 Neige. 

V NO 1,0 Pluie. |1,0 Pluie. |"1,0 Pluie. 1,1 1,00 Pluie. | 

V NO 1,0 Br.pluie| 1,0 Br.pluie| 1,0 Pluie. 2,5 1,00 Pluie. | 

NO 1,0 Pluie. [0,5 0,0 1,2  |0,37 | 

0,0 0,8 0,5 0,0  |0,45 | 

0,0 0,8 1,0 Pluie. | 1,0  |0,170 | 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 | 
1,0 1,0 1,0 1,0  |1,00 

1,0 1,0 1,0 1,0  |1,00 | 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 


= = = 1e 10 om SNS © 
ut nn nt un but me Ù = 9 ma sn 





RS NUE RS pd a îûî" aa tel 






ABLATION DU GLACIER DÉCOUVERT. 





HYGROMETRIE. 





LIGNE DU PAVILLON. — A 10 DE MORAINE MÉDIANE. 











POINT HUMIDITÉ 
DE ROSÉE. | RELATIVE. 













DATES.| HEURFS. Total |Total depuis | 


| 


diurne. |l’organisation} 
| 








































21 9 m. 0,5 100 0®,00 0",67 
22 Midi. 5,0 92 0,00 0,67 | 
23 Midi. 6,0 100 0,04 0,11 | 
4 | Mai. 6,0 96 0,02 el 
25 6 m. 0,5 84 0,05 0,18 
26 9 m. 2,0 70 0,03 0,81 | 
0,04 0,85 | 
0,03 0,88 
0,03 opt | 
0,03 0,94 






0,08 1,02 







Le 22, 8 m., hauteur de la neige qui couvre le glacier au bas du Pavillon, O=,04; près du bloc Hugi, Om,12; à l’Ab- 
schuung, 0,15. : 
Le 25 le neige qui couvrait le glacier s’est fondue jusqu’à l’Abschwung. Sur le Lauter-Aar, en montant au cirque du col | 






sur rive gauche, au bas de l’Ewig-Schneehorn, ls hauteur de ls neige qui couvre la surface du glacier à 0®,35 de hauteur. 





État än ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Soleil luit. Marqué d'un astérisque X. 









66 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Obscrvations météorologiques au Pavillon de l’Aar (9408” alt.), 
par Dellfus-Ausset. 


DU 1“ AU 10 SFPTEMRRE 1846. 







TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES À L'OMBRE. _ [DIFFÉRENCE| 

RE EN nn de No 3 = }c0e#motentes| 

DATES. NOYENNES. EXTRÈNES. extrèmes 
: : © © me | à MO vETINES 

ÿ | Nuit. |Diurne obserees. 














1 6°,0 | 8°,0 | 12°,0 | 12°,0 | 8°,0 99,2 | 5°,5 | 7°,35 | 12°,0 | 0°,0 | G°,00 —1°,35 | 
2 3,0 | 6,0 | 10,0! 10,0! 6,0 7,0 | 5,0 | 6,001 10,5) 1,0 | 5,75 —0,25 | 
3 4,0 | 8,0 | 12,01 12,0, 7,0 8,6 | 4,5 | 6,551 12,0 | 2,0 | 7,00 +4,45 
Â 

5 5,0 | 6,0 9,0! 8,0! 6,0 6,8 | 5,0 | 5,901 9,0! 4,0 | 6,50 +0,60 
G 

7 

8 







œ 


10 


— œmmme À mpeg RES EERErS me À me | te 


































Moyennes | 4.50 | 7,00 110,75 10,501 6.15 7,90 | 5,00 | 6,45110,87 | 1,79 | 6,31 —0,14 | 
CHUTES de NEIGE au PAVILLON de L'AAR (2400. TEMPÉRATURE AU SOLEIL. | NOMBRE | 

DATES. 1e D OS gp | “lesrs | 
Jour. | Nuit. |Diurne | Total. à la perche. G 9 12 3 G de soleil. 

13,34 rlxixiIxix|x 12 

2 2 XIxXIxX|x|Xx 12 

3 xxx x | x 12 

n sl xxx x | x 12 

5 s | xxx | x | x 1? 

6 6 

7 7 

8 8 

EU 9 

10 10 

















——— , - —. 
Jour. | Nuit. | Jour. | Nuit. Diurne. 


millimètres. 


429,15 


PLUIE. TEMPÉRATURE SUR LE GLACIER 
: Par mètre carré Hauteur Hauteur Total : 
dei surface — litres] millimètres. millimetres. des chutes A L'OMBRE : 
429, ns 





Vents. 0 Calme. — 4 Faible, — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — © 5 Tourmente (gougx). 








OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 67 


@bservations météerelogiques au Pavilion de K'Aar (9408" alt.), 
par Bollfus-Ausset. 


DU 1° AU 10 SEPTEMBRE 1846. 















ÉTAT DU CIEL. 


VENTS. DIRECTION Er FORCE. 


DIURNE. 








Midiah6. | Nuit. 6 à Midi. | Midia6. | Nuit. Vents. Ciel. 







6 à Midi. 

















| 
| 
| 
| 
| 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 | 


| 0 0 0 

9 0 0 V I 0,2 0,3 0,0 0,5 0,12 

3 | NO 1 | No : | No : 0,0 0,0 0,0 NO 1,0 0,00 

Â NO 1! NO 1! NO I! 0,0 0,0 0,0 NO 1,0 0,00 

8 | NO 1 | NO 1 | NO 1: 0,0 0,0 0,0 NO 1,0 0,00 

6 | 
. | 
à | 


© % 


ee À mme D ammtemnmemmmtne À mmmmmmmmentenmmmmumemens À éammmnnmmmmemetgnenmeumemee À tenue À =mmemannqummmmmmecogeammnmmmmses À mnenemenmenmmmmmmmemmmms 









HYGROMÉTRIE. ABLATION DU GLACIER DÉCOUVERT. 
















LIGNE DU PAYILLON. — À 10e DE MORAINE MÉDIANE. 







POINT BUMIDITÉ. 
DE ROSÉE. | RELATIVE. | parral 6 9 


DATES,| HEURES. Total Total depais | 


diurne. |l'organisation| 











I 1 |0",00 0=,04| 0,04 1",06 
2 2 | 0,00 0,04| 0,04 1,10 
3 8 | 0,00 0,08] 0,03 1,13 
4 4 | 0,00 0,08 | 0,08 1,21 
5 5 | 0,00 0,06| 0,06 1,27 
6 


© € © 


Ktat du ciel. 0,0 Serein. — 0,t !/, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — br. brouillard. 
Soleil luit. Marqué d'un astérisque X. 








66 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


@bservations météorelegiques au Pavillon de l’Aar (94068" ait.), 
par Bolifus-Ausset. 


DU !«" AU 10 SFPTEMBRE 1846. 















a 





TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMBRE. DIFFÉRENCE 

a  —  —— e movennes 
DATES. MOYENNES. EXTRÈMES. extreme 
TT © "ie À à MO vETINES 


6 Ÿ 12 s 6 Ÿ | Jour. | Nuit. [Diurne] Max. | Min. | Moy. |  obsenees. 















1°,35 | 12°,0 | 0°,0 | 6°,00 —1°,35 
2 3,0 | 6,0 | 10,0] 10,0! 6,0 7,0 | 5,0 | 6,001 10,5 | 1,0 | 5,75 —0,25 
3 4,0 | 8,0 | 12,0] 12,0] 7,0 8,6 | 4,5 | 6,551 12,0 | 2,0 | 7,00 +0,45 





5,90! 9,0! 4,0 | 6,50 +-0,60 





10 


me “ms mme À cmanqemmemmnmque À mmemmmmmmses D eme À + | memes 
a a nant 


Moyennes | 4.50 | 7,00 | 10,75 |10,50 | 6.75 7,90 | 5.00 | 6,45110,87 | 1,75 | 6,31 —_0,t4 









CHUTES de NEIGE au PAVILLON de L'AAR {2400 . TEMPÉRATURE AU SOLEIL. | NOMBRE 
DATES. a Maui | Hire DATES d'heure 

Jour. | Nuit. |Diurne| Total. | à LE perche. 6 9 12 | 3 6 de lai 

I 17%,31 l X | X | X | X | x 12 

2 X | XXI X | x 12 

3 X | X | X | X | x 12 

4 X | X | X | x | x 12 

5 X | XX | x | x 12 

8 

# 

10 





PLUIE. TEMPÉRATURE SUR LE GLACIER 








SR 
SSD -I 0 0 à € 






DATES. Par mètre carré Hauteur Hauteur Total 


























surface — litres! millimetres. millimètres. des chutes A L'OMBRE : 
ne qe — —— 
Jour. | Nuit. | Jour. | Nuit. Diurne. millimètres. 6 9 Midi. E 


429,15 


429,15 


Vents. 0 Calme. — + Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — @ 5 Tourmente (gougx). 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 67 


@bservations météorelogiques an Pavillon de L'Aar (92400" alt.), 
par Bollfus-Ausset. 


DU 1+° AU 10 SEPTEMBRE 1846. 








VENTS. DIRECTION ET FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 






DATES. 








| 
Nuit. | Ga Midi. | Midia6. | Nuit. Vents. Ciel. | 


6 à Midi. | Midi à 6. 





























1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
9 0 o | Y : 0,2 0,3 0,0 0,5 0,12 
3 | NO 1 | NO 1 | NO : 0,0 0,0 0,0 NO 1,0 0,00 | 
45 | NO 1 | NO 1 | NO 1: 0,0 0,0 0,0 NO 1,0 0,00 | 
5 | NO 1 | NO : | NO 1: 0,0 0,0 0,0 NO 1,0 0,00 | 
6 






Se 


et [rm 


ABLATION DU GLACIER DÉCOUVERT. 












LIGNE DU PAVILLON. — À 10 DE MORAINE MÉDIANE. 







Total Total depuis | 


DE ROSÉE. | RELATIVE. pars] 6 9 
diurne. |l'organisation 





















I 1 |0=,00 0=,04| 0,04 1=,06 
2 2 | 0,00 0,04| 0,04 1,10 
3 8 | 0,00 0,03| 0,03 1,13 
4 4 | 0,00 0,08 | 0,08 1,21 
8 5 | 0,00 0,06| 0,06 1,27 
6 









LL _ 2 
= 


POINT BUMIDITÉ. 
DATES.| HEURES. 






État du etes. 0,0 Serein. — 0,t !/,. Couvert. - 1,0 Totalement couvert. — br. brouillard. 
Soleil lust. Marqué d'un astérisque X. 






US OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


@bservations météorologiques au Pavillon de l’Aar (2892" alt.). . 
Lectures par Bollfus-Ausset- ct Auguste Michel. 


20 AOÛT 1863. 


BARO- TEMPÉRATURES TEMPÉRATURES HYGROMÉTRIE. ÉTAT 
MÈTRE EXTRÈMES. 
CR. ES 


réduit Minima 
" et ns En 


565,72 —1°,0|—1°,0 —0°,2|—0°,8 ; 3 [1,0 Neige 
566,60 0,0! —0,51 4: 1,0 Neige 
865,36 0,0! —0,5 1,0 Neige 
565,75 0,3| —0,2 1,0 
566,53 0,2| —0,5 1,0 
566,55 —0,2| —0,6 1,0 
566,82 0,0| —0,6 1,0 
567,65 —2,5| —3,2 —1,7| —2,0 


———————— 


566.68 —0,08 


Pendant la nuit le vent a été constamment fort, et par moments gougx soufllant avec vio- 

Calme. Couvert. Il neige faiblement. De 6 à 8 heures il est tombé 50°" de neige, et l: 
n'est pas tasste. Les températures du sol à 30° profondeur sont prises sous la neige qui 

Vent variable 1 et 2, par moment il chasse la neige. 11 neige faiblement. La neige sur 

Ouest 2 couvert. De 10 à midi il a cessé de neiger. Brouillard sur le glacier. La neige 
la neige à 50" de profondeur la température est à 0°. 

Ouest 2? et 3. Brouillard sur le glacier et sur les côtes. Par moments le vent chasse ja 
cristalline; mème aspect que le matin. 


Ouest 2 et 3. Couvert. Par moments gougx, vent violent soufflant dans toutes les direc- | 
jours sèche et mème cristallisation que le matin. Neige à 50"= profondeur —0°,4. | 
Ouest 3. Souvent fort. Couvert. Brouillard sur le glacier et les côtes. Neige même aspect | 
Vent fort la nuit et il a encore neigé, mais cette neige fraiche poudreuse et sèche a ete 
hauteur et même aspect que la veille. Température dans la neige sur table à 50" de pro- 

Ablation du glacier. Ligne transversale du Pavillon au Grünberg. 
0. Pas d’ablation, la surface du glacier couverte de neige et pas de rayons solaires. 


Mare d'eau. Bassin d’eau sans écoulement de 5® carré de surface et de quelques déci- 
mètres hauteur d’eau dans de certains moments. 

Grand plateau en tôle, de 1* carré de surface et 0",05 hauteur eau. 

Vase évaporatoire carré en cuivre, de 0®,10 de côté et 0*,03 hauteur d’eau. 

Verre ordinaire rempli d'eau. 

Sable blanc et noir, exposés dans une boite en bois, 0,03 hauteur. 


Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 3 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — @ 5 Tourmente (gougx). 
Auocon chiffre n'est Interpolé. 











OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 69 


@bservations météorologiques au Pavillon de l’Aar (98399" alt., carte fédérale). 
Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


20 AOÛT 1863. 













TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE sr SABLE. 





PLEIN AIR. ABRITÉE. soL 30m paor. PLEIN AIR. 























Re ee ntiRE nn, TL, 
: ® C] a sl Le 
. . “ - EF: A S 
ls | 8 ESS Es lies) à else) 8) 3 | £ [38 |ss 
2 S . CR © |” © La ® E] 3 = s 
| 2 [ess |r LE | à > [> al | o 13 |%" 
= à pans | es | Es À nn À Goes À mm À ons mes nee À rn jf a 
2°,2 
2,0 





lence dans toutes les directions. 







8 hauteur sur la table est de 130"". La neige est sèche, cristallisation un peu confuse, et elle 
couvre le sol en plein air. 
10 table même hauteur qu’à 8 heures, 130" et même aspect. 






sur la table s’est tassée à 100®= hauteur, maïs elle est toujours sèche et cristalline. Dans 







neige. La neige a continué à se tasser, elle a 80== de hauteur, mais toujours sèche et 






tions. Couvert. Brouillard sur le glacier et sur les côtes. La neige tassée a. 716", mais tou- 






et même hauteur de 70°", comme à #4 h. soir: 
6. ventée et se trouve accumulée dans certaines places. La neige sur table toujours à 70°" 
fondeur —1°,6. 

Changement de la neige en nevé. À 10 h. matin mis de la neige dans un vase 
ouvert de 0",10 hauteur , et de la neige dans une bouteille fermée. Exposé les deux vases dans 
le local chauffé; cette neige est cristalline et sèche (on voit des formes de cristallisation étoilée). 
Température moyenne du local dans la journée 14°,5; point de rosée 4°,7; humidité relative 
52. À 11 heures on voit à la surface de la neige du vase découvert que la cristallisation 
devient confuse, il se forme des grains arrondis (neige grenue). Dans la bouteille fermée 
le mème fait a lieu, la neige se tasse de plus en plus, les grains grossissent dans toute la 
masse sans se fondre en eau, et le soir toute la masse est transformée en nevé gros 
grains, dont une partie est fondue en eau. — La neige en plein air, par suite de la tempé- 
rature qui n'a pas dépassé 0°,8, et le point de rosée maximum —0°,6, la neige à O°, il n’y 
a pas eu de condensation à sa surface, mais faible évaporation, ct par conséquent pas de 
changement de cristallisation, et toute la journée ciel couvert et pas de rayons solaires. — 
Pour observer Ha température du sol plein air, on avait enlevé la neige, afin que la surface 

du sol soit exposée à l’action de l’air ambiant. 




















État du ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 





fleleil lnit. Marquè d'un astérisque X. 


Ce Re ee — gs 












10 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


@hbsorvations météorologiques au Pavillon de l’Anr (328392" ait.). 
Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


21 AOÛT 1863. 


BARO- TEMPÉRATURES TEMPÉRATURES N\GROMÉTRIF. ÉTAT 
MÈTRE EXTRÉAES. 


ES CR 


| 
| 


d 
réduit 


de rosée, 


& zéro. 


| Au Soluil. 
Humidité 
relative. 
Direction 


567,65 —1°,11-2°.0"8 3,8: 1,0 œ 

568,23 —1,6|—1.8°1 3. 1,0 SO 
568,84 0.8! 0.0 26 0,8 SO 
568,26 2,0! 0,0 À 3. 1.0 O 

569,61 0.4 1-0,2°°E $.: 1,0 Neigel SO 
569.73 0,8 |-0,2°° 5 11,0 O 

569,10 0.0 |-0,3°°E 4.36 1,0 Neigel Var. 
570,52 —0,2|-0,5° 


569,32 0,00 . —1,201 91,1 


Pendant la nuit le vent a été constamment fort et par moment gougx soufflant avec viv- 
orgauiser le foyer dans la seconde chambre du Pavillon. — NB. En règle générale, et 
mauvais temps survient par une chute de neige. il fera mauvais pendant plusieurs jours : 
le mauvais temps, il neige, alors beau. — Il est tombé de la neige toute la nuit. Ce matin 
sèche. Le mètre cube pèse 80 kilogrammes. Ce matin calme et totalement couvert. | 

SO 2. Vent moins fort. Couvert, brouillard sur le glacier et les côtés, neige poudreuse 
À 9",30 le temps s’éclaircit, le zénith se découvre. soleil, et vent variable faible. 

SO 2. Couvert. Par moments soleil, cependant encore brouillard sur les côtes et nuages 
du matin, température 8°,0. 

O 2 et par moments fort. Couvert. Brouillard sur glaciers et roches. Les éclaircies n'ont 

SO 3. Couvert. Brouillard dans le bassin partout. De temps en temps un peu de neige 
change pas d'aspect; toujours elle se vente et est cristalline, et la dernière poudreuse. 

O 3 fort. Couvert. Brouillard dans tout le bassin; cependant onu voit le glacier au bas: 
en nevé, elle est enlevée partiellement par le vent. 

S0 et O0 2 el 3. Toujours vent, par moments un peu de neige. brouillard partout. Toute 
la moraine les gros blocs degarnis de neige, les autres matériaux blancs. À la montagne 
cier les enfoncements remplis de neige et les parties saillantes dégarnies par le vent. Ces 

Vent et gougx la nuit. Encore de la neige tombée la nuit en petite quantité. Ce matin, 
ventée. Tout est hlanc, chute de neige de 20"" hauteur. Sur la table elle est dans le mème 
dans le verre gelée complètement, sol découvert 0°,2. Sous la neige 0°,2, à 50=" profon- 

Ablation du giacter. Ligne transversale du Pavillon au Grünberg. 

0. Pas d’ablation. la surface du glacier est couverte de neige. 


* Gele, — °° Pas grle. 


Vente. 0 Calme. — ! Faible. — 2 Noven. — 2 Fart. — 4 Très-fort. — @ % Tourmente (gougi) 


Auecuu chiffre n'est interpole. 








OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 71 


Observations météorologiques au Pavillon de Ll’Aar (2292" alt.. carte fédérale). 
Lectures par Dellfus-ausset et Auguste “Michel. 


21 AOÛT 1863. 







TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE Et SABLE. 








ABRITÉE. soL 30em pror. 






PLEIN AIR. 
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lence dans toutes les directious. La neige ventée la nuit a rempli la cuisine, et il a fallu 
même sans exception : Si, après des journées sereines et beau temps, le changement du 
surtout beaucoup de vent et tout le cortége de brouillard, pluie, etc.; — tandis que si, après 
la table en plein air est couverte de 80=" hauteur de neige. Cette neige est cristalline et 
Température de la neige à 50°" profondeur —1°,6. 

et ventée ; il tombe un peu de neige. Température dans la neige à 50=" profondeur —1°,5. 









assez bas. Sol sous la neige à 30=" profondeur, température 4°,0. Sul, neige enlevée à 8 h. 






pas duré. 
qui tombe, et de la neige ventée en suspension dans l’air, jamais d’éclaircie. La neige ne 






toujours le même temps, jamais d’éclaircie. 11 neige faiblement. La neige n’est pas changée 







la journée mauvais temps. Au Pavillon on voit un peu de sol découvert (soit ruches), ct sur 
les anfractuosités de roches couvertes de neiges, les surfaces lisses découvertes. Sur le gla- 
circonstances provoquent le nivellement de sa surface. 
6n. couvert, brouillard partout, SO 2 moins fort que hier. La neige est tuujours partiellement 
état que hier. Toujours brouillard sur glacier et côtes, et couvert sans aucune éclaircie. Eau 
deur dans la neige —1°,0. 
Pour observer la température de sol air libre on avait enlevé la neige, afin que la surface 
soit exposée à l’action de l'air ambiant. 
Souree à l'Est du Pavillon. Température 6°,5, écoulement par minute 3 lit. Cette 
source sort de la roche à 500" de distance à l'Est du Pavillon. Chemin de la Trift, 2380" alt. 
Cette température de la source et le débit d’eau étaient les mêmes à 6 m.. midi et 6 s. 













État du etes. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Rr. brouillard. 






Seleil uit. Marqué d’un astérisque X. 
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Clussvations météerelogiques au Pavillon de Ll'Aar (2293" ait.). 
Lectures par Dellfus-Ausset el Anguste …icbel. 
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TEMPERATURES TEMPÉRATURES BIGROMÉTRIE. 


| 
| 


Muutua 
Tonsiun, 
Point 
de Poste, 
llumidite 
relative. 
Direction 
Force. 


1,0 

0,7 

0,3 Soleil 
0,3 Soleil 
0.4 Soleil 
0,4 Soleil 
0,4 Soleil 
0,7 Soleil 
0,5 Soleil 
0,3 Soleil 
0,3 


‘SO + 


=) =! 
© 
12 KE KO HO NW 


g SELELS<SÉ-E 


0,0 


0.3 


Vent et zougx la nuit. Encore de la neige tombée la nuit en petite quantité. Ce matin cou- 
Tout est blanc. chute de neige de 20" de hauteur. Sur la table elle est dans le même état 
verre gelée complètement, sol découvert 0°.2. Sous la neige 0°,2, à 50"* profondeur dans : 

Le temps s'eclaircit un peu vers l'Ouest. le vent change à chaque instant de direction. 
et dure assez longtemps. A l'Ouest clair. Le soleil donnant dans ce brouillard, vous éblouit 

Vent constant SE Fœhn. A l'Ouest clair. soleil. Les nuages se meuvent lentement NO et se 
Msster wird, schan Wetler;. I desvle. 

SO a S. Variable, soleil depuis 10 heures. genéralement le Fæhn SO a cessé. Soleil splen- 
Vs:ge. Par la chaleur au soleil la neie se fund dans la partie supérieure, de forme cristal- 
‘ me eMistalline primitive. | 

SI 4 0 predominent, mais varient de temps en temps dans toutes les directions. Totale- 

M9 2. Zroith completement deyage , soleil. Quelques nuages et vapeur à l'Est dans la hau- 
asrsous de la surface suit 50% au-dessus du sal —0°.2; le sol en contact 0°,0. a 

M9 2. Zenith completement degagé, suleil toujours. encore quelque vapeur à l'Est dans 

52. Depuis 29.30 le temps se couvre de nouveau, 0.7 couvert, soleil. | 

O A NM) 7. SO dominant, zenith decouvert toujours, soleil depuis 3 heures. 

S2. Zenith clair. nuages à l'Est et quelques-uns à l'Ouest ; 0,3 toujours soleil. 

M9 1. Zroith clair. Ouest tres-clair, Est un peu de brouillard dans le haut. Depuis 5°,15 
Uer.re depuis le coucher du suleil, à 20° profondeur, — 1°,0. 

45 Let par moments calme, zenith totalement clair. Ouest clair, superhe ; quelques faible: 
a.ma ar libre —2",4. sous la table 0.2. Eau du grand plateau couverte d'une pellicule de 
rare à. Le thermometre boule sèche —1°,3 et mouillé —4°,5. Sable blanc plein air —3",0 

(s.me plat, zenith desagé, aucun nuage. 

Mi fable. par moments calme, tout est gele. Gelee blanche sur bois et gazon. Eau du 
€ nn pas dans le bassin. Le pic du Finster-Aar eclairci par soleil. Ce matin, du côté Est. 
ne #7 fondue hier qui a coule sur surface chaude et s'est gelee. — YA. Neige ventée. À 
Jus prouve que les thermometres dans le sol etaient couverts d'une grande hauteur de 

Le prut le au bas du Pavillun existe encore, mais très-petit ; il est couvert d'une grande 

Ablation du glacier. Lixne transversale du Pavillon au Grünberg. 


Sosts. t'on - 4 Farbie. — 2 Maven. 3 Fort. -- 4 Trs-fort. - © 3 Tourmente (gouga). 
A7, 1 Te nd introquie 
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TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE er SABLE. 


"9 —  —  —— 
PLEIN AIR. ABRITÉE. s0L 30um pnor. PLEIN AIR. ABBITÉ. 
©" nn. + — ne. ns 
; £ 8 a Ÿ È u 
© # e Gi 
e Q » e ss . © @ : v , 
s | S TsS)Ss | Es lies) à lélsel ls | 4 [235138 125 | 34 
= ® o Ca o |” 0 - s [ssl r ® FE] e — €  — a © 
= 2 CE os |? £* ee > I &l & a ë LS HA | DE 
mes À mms À mme | meme lemme | sm | corses À mme | mme | ne Dm 





0.0 
10 12,0 | 0,0 | 18,0 













11 16°,5 18,0 | 0,0 | 24,0 
Midi 16,0 15,0 | 0,0 À 21,0 
| i 18,0 19,2 | 0.5 À 25.0 
É 16,0 15,0 | 0.5 | 21,0 
3 15,2 14,5 | 1,0 À 16,5 





i 14,0 11,0 | 2,5 | 14,2 






ÿ 11,5 10,0 | 3,0 | 11,0 
6 6,0 | 25,1 :.0 
: —3,0 


gelé gelé | gelé À —5.0|—-6°,0 


501 0,7] 5,5 


6n. vert, brouillard partout, SO 2, moins fort que hier. La neige est toujours partiellement ventée. 
que hier. Toujours brouillard sur glacier et côtes et couvert sans aucune éclaircie., Eau dans le 
la neige —1°,0. 

8 fort souvent NO. A 9 h. et demie le Fœhn SE amène du brouillard de l'Est, suuffle très-chaud 

tellement qu'on ne voit presque plus rien en rentrant au Pavillon. 

dissipent. Si le NO continue le beau temps sera acquis. (Wenn die Bise über den Fœhn 























dide, zénith et Ouest totalement découvert; à l'Est un peu de brouillard dans les hauteurs. 
line; elle prend l'aspect grenue, des grains de nevé se forment. A l'ombre elle conserve sa 
















ment découvert, soleil, encore un peu de brouillard, nuages à l'Est dans la hauteur. 

I teur. Sol sous la neige à 30°" profondeur 0°,2. Dans la neige ventée 0®=,50 hauteur; à 0",45 
30== profondeur sous la neige 0°,2. 

la hauteur. 


les rayons solaires ne se projettent plus sur la table d’observations. La surface de la neige 





nuages à l'Est. Pic extrême du Scheuchzerhorn encore éclairé par le soleil. Sec + 1°,0; mi- 


glace. Verre eau en plein air pas gelé et à —1°,0; en agitant fortement l'eau cristallise et se 
Neige à 30°" profondeur — 3°,0. 


grand plateau gelée à 30=" d’épaisseur. Totalement découvert, il fait jour, mais le soleil ne 
des glaçons pendent au toit. Les roches à l'Est dégarnies sont couvertes de glace; c’est la 
V'Est du chalet contre le Pavillon, il y a accumulation de neige ventée à 1® de hauteur. ce 
neige cet hiver, probablement de 4" et plus. 

hauteur de neige ventée. 

6s. 0, pas d’ablation. la surface est couverte de neiges. 


État de etel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Rr. brouillard. 
Seleil 1uic. Marque d'un aslérisque X. 
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TEMPÉRATURES À HYGROMËTRIE. ÉTAT VENTS. 





BARO- | TEMPÉRATURES 


















3,47 | —3,7| 48 10,0 Soleil SE 
3.50 | —3,6| 54 10,0 Soleil 
2,95 | —5,7| 52 0,0 Soleil 






75,14 
514.81 0,0| —2,0 


514,52 
SO faible, par moments calme, tout est gelé. Gelée blanche sur bois et gazon. Eau du 
donne pas dans le bassin. Le pie du Finster-Aar éclairé par le soleil. Ce matin, du côte 
la neige fondue hier qui a coulé sur surface chaude et s’est gelée. | 
Calme et SO faible variant avec SE. Totalement couvert. Les rayons solaires éclairent | 
du chalet, contre le Pavillon, il y a accumulation de neige ventée à 1" de hauteur, ce qui | 
hiver, probablement de 4" et plus. Le petit lac au bas du Pavillon existe encore, mai: | 
Calme, par moments SO faible, soleil, totalement découvert, quelques faibles nuages 

SO faible, soleil spiendide, pas le moindre nuage ni brouillard. Zénith bleu outre-mer. 
SO variant avec SE et calme, splendide soleil, pas la moindre vapeur. 
SO faible, splendide soleil. 
SE faible, soleil splendide. Depuis midi. Pavillon porte ouverte 9,5. Sensation de bien- 
SE marqué. Depuis 4 h. soleil, toujours splendide. Neige à l’ombre 30*= profondeur —0°.2. 
SE très-faible et calme splendide. Neige à l'ombre 30" profondeur —0°,3. La moraine 
a-vis du Pavillon, les anfractuosités de roches toujours garnies jusqu’au bas. Rive gauche 
neige sur le glacier persiste, les parties saillantes dégarnies par le vent. 
Ablation du glacier. Ligne transversale du Pavillon au Grünberg. 
SO variant. NO faible et calme. Totalement découvert. splendide, pas encore de rayons 


Re RE 2 Re —- D 
à zéro. | % È £ £ |[SÈ|EST) ae | E | € 
À < = SISE a Be 
226 [-wol 53 lo,o so | 1 
512,84 212 | 61! 61 Î10 so | : 
512,85 2.03 |—10,2| 37 10.0Soleilk SO 
513.85 3.47 | —3,1| 951 10,0Soleill SO 1 
574,61 3,98 | —1,9! 52 looSoeil so | : 
514,98 4,08 | —1,6] 52 K0,0Soleill SO l 
974,52 3.58 | —3.3| 48 |0.0 Soleil SE l 
2 
0 
0 



































Vents. 0 (aime. t Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Tres-fort. -- @ 5 Tourmentie (gougs). 






Aucun chiffre n'est interpole. 
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TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE ET SABLE. 
2 1 1 ne 
PLEIS AIR, : s0L 30m por. 


| 
| 


Grand 
plateau 
| Plein air, 


grand plateau gelée à 30" épaisseur. Totalement découvert. il fait jour, mais le soleil ne 
Est, des glaçons pendent au toit. Les roches à l'Est dégarnies sont couvertes de glace; c’est 


l'emplacement des observations au Pavillon à G h. matin. — ANR. Neîge ventée. À l'Est 
prouve que les thermomètres dans le sol étaient couverts d’une grande hauteur de neige cet . 
très-petit; il est couvert d’une grande hauteur de neige ventée. Neige à 30=* de surface —7°.2. 
à PEst. 


Source à l'Est du Pavillon, température 6°,5, écoulement par minute 4 litres. 
être. 
surface gelée. 
n'est généralement pas dégarnie de neige, à l'exception des gros blocs. Sur rive droite, vis- 
du glacier, Pavillon. Rothhorn dégarni à l'exception de quelques taches de neige ventée. La 


0. Pas d’ablation, la surface est couverte de neige. 
solaires sur la table. 





État du etes. 0,0 Sereln. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouiliard. 


fleteil luit. Marqué d’un astcrisque X. 
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Observations météorologiques au Pavilion de l’'Aar (28392" alt.). 
Lectures par Dellfus-Ausset et Auguste Michel. 
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AOÛT BARO- | TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES | HYGROMÉTRIE. ÉTAT vers. | 













réduit S À l'ombre. e _s l£6 S 
5 on It 2 [ES | SE 3 Ÿ 
& 5 La zéro. a . = 3 | S8 | Es | ce. 8 £ 
co g © er où & — © 
FE < = E= S |Te = De 





















































| 
574,81 3°,0 |—0°,51 2,95 |—5°,7| 52 10,0 0 
8 915,47 7.11 5,3! 2,914,63| 0,1] 69 [0,0Soleill SO | 1 
10 575,179 11,0 | 8,1 | 3.90 4,25 | —1,0] 52 | 0,0Soleil 0 
Midi. À 576,45 9,5 | 4,2 D 3,90 | —2,2! 44 F0,0Soleil 0 
2 576,10 12,0 | 10,2 | 5,0 | 4,29 | —0,9| 46 1 0,0Soleil 0 
n 576,28 12,0 | 9,51 5,9 5.37 | 2,2] 61 10,0Soleil 0 
6 576,39 1,5 | 3,11 3.86 | —2,3| 50 10,0 0 
3,0 | 2,215,07| 1,4| 89 0,0 NO | 1! | 
25 | 5m. | 575,46 4,8 | 1,5 1 3.92 | —2,1| 63 10,2 Var. | 1 | 


Moy.| . . . | 575,92 6,2 4,03 | —1,71 57 Ü0,05 v lo, 


24 | 6m.) SO variant avec NO faible et calme. Totalement découvert, splendide, pas encore de 
tant très-fortement il se forme des parcelles de glace. La moraine médiane sur le glacier 
sur rive droite, vis-à-vis du Pavillon, les anfractuosités de roches toujours garnies de 
jusqu’au haut dégarui. à l’exception de quelques taches de neige ventée. Les mares d'eau 
remplies d’eau. La neige sur le glacier persiste, cependant les parties saillantes sont dé- 

8 SO et variant très-faible, mais généralement calme, splendide, complétement découvert. 
10 Calme plat, par moments vent très-faible, soleil splendide, complétement serein. pas la 
Midi. (Calme et SO très-faible, magique, pas la moindre vapeur. 

2 Calme et par moments vent très-faible. 

4 Calme et par moments NO très-faible et soleil splendide, totalement découvert, aucune 




























mm a 


6 NO faible &t calme splendide. Neige à l'ombre surface —0°,1. 
8 NO faible et par moments calme. Totalement clair. — 11 fait clair dehors, clair de lune 
25 | 5m. | Zénith découvert, Ouest découvert; à l'Est des nuages, 0,2 couvert, NO et SO faibles. Les, 
éclairé par le soleil, ainsi que le Scheuchzerhorn; auparavant tout est blanc mut. mai: | 
21 | Gs. Ablation du glacier. Ligue transversale du Pavillon au Grûünbery 40"*. 
24 [6 m. | Treu en terre entre Pavillon et chalet, terrain exposé au soleil toute la journée À 


0,03 profondeur —0°,5 gelé 0,60 profondeur 5°,9 
0,10 _ 3,6 0,70 _ 5,5° 
0,20 — 3,9 0,80 — 5,8 
0,30 _ 5,0 0,90 _— 6,0 
0,40 _ 5,0 1,00 = 5,5 touche roche en 
0,50 — 5,8 place. 


Vents. N Calme, — 1 Faible. — 3 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — © 3 Tourmente (pougx)- 


Aucun chiffre n'est interpolé. 
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TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE Et SABLE. 








PLEIN AIS. é. 

En En. | se 
à Fe 8 21.218) : 

Él sl gs les |zs ls LS S le 85 ST LS lsslsecleosle 

SI S | SdÉS ESS | Es l8esl $ LE fa él s | £ [38/35 1253: 

@ =, © S »® À sS = æ Ca nl La — — © em 53 

CN D z As |S£ |" PFis| s >| Llsla 6 [4 |2É | |SE 

D os +" D. + + "} CESR À comme À CRE De GRR | GRR | cn = =. 



































Ga. 0°,0 
8 13,0 
10 19,8 
Midi 13°,0 22,5 


—0°,5[—-0°,5| —0,5|—0°,5 
14,0! 0,0! 17,2] 20,0 
22,0] 4,5| 26,0| 31,0 
30,0| 5,0! 37,0] 44,0 







15,5 23,0 28,0| 5,51 35,0! 41,5 

à 17,5 | 21°,0 | 20,0 17,0| 6,0] 28,0) 33,0 

15,0 | 8,0 10,5] Gal 6,0] 10,5 

8 10,0 | 3,5 4,5| 3,0 
5. 0,5| 1,0 


Mr. 8,8 10,01 2,31 12,51 13,5 


6. rayons solaires sur la table. L’eau dans le verre sur table est à —1°,2 et pas gelée; en agi- 
u’est pas dégarnie de neige à 6 h. soir. Les gros blocs libres et quelques parties saillantes 
neige jusqu’au has; le Sidelhorn jusqu’à sa base blanc, la rive droite, Pavillon et Rothhorn 
à l'Est du Pavillon, à notre arrivée, étaient complétement desséchées ; aujourd’hui elles sont 
garaies par le vent. — Neige à l’ombre à 30" profondeur —0°,5. 

8 sans aucune vapeur. Il ne sort aucune eau du glacier du Grünberg. 

moindre vapeur. Papillons voltigent autour du Pavillon. 

















vapeur quelconque. — Seuree à l’Est du Pavillon, température 6°,5, écoulement par mi- 
nute älit. 80. 






superbe. 

52. glaciers et pics sont blancs mat, même couleur partout; à 5*,15 le Finster - Aarhorn est 
très-clair. — Seurce à l’Est du Pavillon, température 6°,5; neige sur surface —1°,5. 
Ablation totale du 31 juillet 5 h. soir (organisée par le guide), ablation totale 1,36. 

Ablation moyenne diurne (24 heures) 0",056. 


État &n ciet. 0,0 Serein., — 0,1 !/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Soleil 1n1c. Marque d'un astérisque X. 
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@bservations météorologiques au Pavilion de l’Aar (98292" ait.). 
Lectures par Bollfus-Ausset et Auguste Michel. 
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D aout À BARO- | TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES | HYGROMÉTRIE. 


1863. LMÊÈTRE 


rédoit 


à séro. 


Humidité 
Direction 
Force. 


0,2 
515.46 0,2 
515,18 0.0 Soleil 
87#.90 —0, 0,5 Soleil 
874,61 3, 2 2,3 0,4 Soleil 
514,30 p 1,0 0,7 Soleil 
513.61 3,4 0,8 
513,07 2.3 1,0 
511.93 d 3,1 1.0 


© © © 4 95 = © ns 


573,47 1,41 72,4 0,25 
Zénith découvert, Ouest découvert, à l'Est des nuages; 0,2 couvert, NO et SO faible. 
éclairé par le soleil, ainsi que le Scheuchzerhorn; auparavant lout est blanc mat, mais 
Calme et NO faible. Les nuages sont dissipés. À l'Est totalement clair. — Seuree à l'Est 
plateau est couvert de 1""= épaisseur de glace; par suite du rayonnement, de 5 à 6h. 
plein air : rien ne se fund, il ne dégoutte pas d'eau, tout reste gelé et il y a légère éva- 
NO faible constant. Complétement serein, splendide soleil. ‘ 


À 11,15 l'Est se couvre ainsi que le Sud. Vent SE marqué (Fæhn). Soleil par moments 


SO marqué 2. 0,4 Couvert, zénith clair, nuages à l'horizon, surtout à l'Est. Soleil 
SO 2 assez fort. 0,7 Couvert, soleil voilé, mais à peu près toujours soleil depuis midi. 
SE constant fort, actuellement couvert 0,8. Soleil voilé depuis 2 h. — seuree à l'Esi} 
SE constant fort et marqué. Couvert depuis # h. | 
Calme plat, brouillard intense ; il a plu la nuit. 

Ablation du glacier. Ligne transversale du Pavillon au Grünberg 35". 


Vonte. 0 Calme. — ! Fable. — 2 Moies. - à Fort. - 4 Tres-lort. — © S Tonrmente (go - 
Accun chiffre n'est interpale. 
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Ohbscrvations météerelogiques au Pavillon de l’Aar (2892" alt., carte fédérale). 
Lectures par Dellfus-Ausset st Auguste Michel. 
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TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE FT SABLE. 
nn nn 
PLEIN AIR. ABRITÉE. sOL 30mm pRor. PLEIN 
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6°,0 2°,0 

















9.5 | 6,2 | 12,0 7,0|11,4 13,0 | 5,0 À 15.0 
[10 13,0 | 18,0 | 20,8 9,2 al L22,0 | 5,0 | 33,5 
| Midi 15,2 | 22,0 | 20,0 | 22,0 12,0 25,5 | 7,5 | 33,0 
2 13,0 | 19,0 | 14,8 11,0! 18,0 11,0 | 7,5 | 20,8 
EC 16,2 | 14,8 | 12,0 | 13,8 10,0 13,0 | 7,0 | 16,0 
IG | ae 14,7111,0 | 8,0| 10.2 8,0 8,5 | 6,0 | 9.0 
6n. 8,5| 3,5 | 3,0| 3,0 3.0| 3.0 5,0 | 4,0 À 2,0 











mn À memes À mme Ces mes À œmmesmmmmemmtne D cms p'eememee D memes 


pos. 12,01 10,0 | 8,7 6,7 10,5 | 5.0 11.6 


om] Les glaciers et pics sont blanes mat, même couleur partout; à 5°,15 le Finster-Aarhorn est 
très-chir. — Seurce à l'Est du Pavillon, température 6°,5; neige surface —1°,5. 

6 du Pavillon, température 6°,5, écoulement par minute 3lit.,75; neige surface —1°,8. -- Le 

détaché une surface de cette glace de 10 centimètres de côté et suspendu à un fil à l’ombre 

poration. 




























voilé. 
depuis le matin, mais depuis 11 h. par moments un peu voilé. 


du Pavillon, température 6°,5:; écoulement d’eau par minute aälit.,75. 


Grand plateau d’eau couvert d’une pellicule de glace de 1°" épaisseur. 


source à l’Est du Pavillon. Trois observations. Température et écoulement invariables. 





État &= otel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Solell inst. Marqué d'un astérisque X. 
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AOÛT BARO- À TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES | HYGROMETRIE. 
EXTRÊMES. AR. 


ÉTAT VENTS. 









nn * 














































[ 
| 4863. MÈTRE 
réduit Minima. “ A l'ombre. 
; £ + Er CAÉ ES 
8 : à réro. Fe 
E |* 2 
| 26 | 5m. 2°,0 | 5°,0 1,0 0 
| 6 |511,93 8,5 | 3,3 1,0 0 | 
| 8 |571,53 4,6 | 4,6 0,9 0 | 
10 571,67 9,0 | 8,0 | 6,0 0,8 SE | 3] 
Midi. À 572,13 11,0 | 10,0 | 6,8 0,5 SE | 3 
2 573,00 11,0 | 10,0 | 6,0 0,3 SE | 3 
4 572,13 8,8 | 5,3 0,3 SE | 3 
6 572,60 6,8 | 4,4 0,5 SE | 3 
27 | 6m. } 572,12 6,0 | 4.8 1,0 KL Var.| 2 





—————_———w— ——————— | Dommmmmee | comme | mme © | me À mes D “mm D nee | mm 


5,9 0.68 vV | 23 


Aspect géuéral du bassin des glaciers de l'aAar. 

26 | 5m.l Sur le glacier la neige persiste, on voit les parties élevées dégagées de neige; d'ailleurs | 
taches de neige, cependant les gros blocs sont tous dégarnis jusqu'a l'Abschwung. Sur le 

Pavillon la moraine est presque complétement dégarnie. Le côté Sud, rive droite, vis-à-vis 

massif du Sidelhorn est encore très-hlanc depuis la hauteur jusqu’à la bande de l'écoule- 

minale, tout est dégarni de neige, à l'exception des parties supérieures extrêmes. Dans 

qui persiste. Les petits glaciers ont aussi des parties planes où la neige ventée persiste. 

6 Calme plat. Le brouillard s’est dissipé sur le glacier et dans l’encaissement du bassin jes- 

d’eau par minute lit. ,75. 

8 Calme plat. Le brouillard monte. Un peu d’éclaircie à l'Ouest, pas de rayons solaires de-! 

10 SE 1 et 2 constant, par moments fort. À 9 heures le temps s’éclaircit, et généralement 
Midi. Depuis 10 h. toujours soleil. Vent furt, SE constant, zénith découvert, Est assez cov-' 
2 SE classique toujours fort. Soleil plus ou moins voilé, 0,3 couvert. — Seuree à l'Est | 

4 SE constant, toujours fort. Soleil, mais voilé. — Le zénith légèrement couvert; le soleil 

6 SE constant fort. Soleil souvent voilé. L'Ouest s'éclaircit. — Seuree à l'Est du Pavillon. 

27 | 6m. Gougx la nuit, par moments très-fort, violent. Nous savons que le gougx souffle dans 
vert, nuages et brouillard à hauteur du Sidelhorn, bassin du glacier libre. — Seuree à! 
Ablatioen du glacier. Ligne transversale du Pavillon au Grünberg . 

26 | 6m } 20°" | 
40 








Moy.| . . . D 572,25 


Vents. 0 Calme. — 4 Faible. -- 2 Moyen. — 3 Fort. -- 4 Très-fort. — @ 5 Tourmente (gourt). 
Aucun chiffre n'est interpole. 











OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 81 


Observations météorologiques au Pavilion de l’Anr (92399" alt., carte fédérale). 
Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


26 AOÛT 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE ET SABLE. 


PLEIN AIR. . sou 30== pror. PLEIN AIR. 


| Evaporte. 


7,5 
8,0 
7,0 
6,0 
4,0 


12,2 | 9,8 5| 5,6 


Calme plat, brouillard intense. 11 a plu la nuit. 
elles Pétaient pendant la chute par suite du vent. La moraine a encore grand nombre de 
Finster-Aar on voit la bande de moraine se dégarnir. En aval de la ligne transversale du 
le Pavillon, Grünberg, etc. ont encore des neiges dans les anfractuosités jusqu’au bas. Le 
ment du lac, qui est dégarnie. Sur rive gauche, depuis le Rothhorn jusqu’à la pente ter- 
les cirques, qui étaient dégarnis à notre arrivée, on voit une accumulation de neige ventée 
Le Finster-Aarhorn et les Schreckhœærner sont saupoudrés comme la veille; rien n’est fondu. 
qu’à la hauteur du Pavillon. — Seurce à l'Est du Pavillon, température 6°.5; écoulement 


puis 6 heures. 

soleil. 

vert, 0,3 au total. 

du Pavillon, température 6°,5; écoulement par minute älit.,75. 

n'est pas franc. Le vent constant SE depuis le matin. 

température 6°,5; écoulement par minute 3lit.,75. 

toutes les directions et par saccades, depuis la force la plus violente jusqu’à calme plat. Cou- 
. l'Est du Pavillon, température 6°,5; écoulement par minute älit.,75. À 7 h. matin il com- 

mence à pleuvoir faiblement. 


| État du «toi. 0,0 Serein, — 0,1 ‘,, Couvert. — 1,10 Totalement couvert. — Rr. brouillard. 


Soleii Inst. Marqué d'un astérisque X. 





N2 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Pavilion de l’Aar (2392 alt.). 
Lectures par Dellfas-Ausset ct Auguste Michel. 


21 AOUT 1863. 


BARO- | TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES | HYGROMETRIE. ÉTAT VENTS. 
MÈTRE EXTRÈMES. 


a  * — 
réduit Minima. . 5 
Fe — 


a zero. 


Au Solal 
Humidité 
relative 
Direction 


512,12 4°,0 | 4°,0 ” 3°, 1,0 V 

512,18 : 1,0Pluiel SE 
572,67 7,0 1.0Pluiel SE 
573.35 7,2 ÿ,0: 0,8 SE 
513,91 6,0 | 5, 0.8 SE 
573,57 6,5 | 4,8 

573,74 6,5 | 4,2 

514,21 : 5,5 | 4,5 


518,23 6,2 


6m. Gougx la nuit, par moments très-fort, violent. Nous savons que le gougx souffle daus 
vert. Nuages et brouillard à hauteur du Sidelhorn. Bassin du glacier libre. À 5 h. il com- 
par minute 3lit.,75. 

SE assez fort. Pluie faible. Brouillard hauteur, nuages bas. 

SE marqué et par moments calme, couvert, brouillard ; dans le bassin pluie faihle. 

SE coustant, pas fort, et par moments calme. Couvert sans brouillard, un peu d’éclaircie 
Toujours SE marqué inclinant par moments à l'Est, interrompu par calme et passant au 
VEst, bassin du Grimsel et à l'Ouest jusqu'à l’Abschwung. — Au cirque du Finster- Aar | 
espoir de beau temps. | 
Totalement couvert. Brouillard hauteur. SE variant faible. | 

Totalement couvert. SE variant assez fort. 

Toujours gougx, véritable tempète. Les bourrasques de vent sont tellement violentes que 
face, les bords 10 centimètres de hauteur verticale, et le liquide seulement 3 centimètres | 
sous la glace et non pas dessus. Pendant le froid il n’en sortait pas du tout. Totalement 
atroce; je ne l’ai jamais entendu mugir plus fortement; maintenant encore véritable gougx. 
plat : ce sont ses allures. 

Source à l'Est du Pavillon, température 6°,5; écoulement par minute alit.,62. 

La moraine vis-à-vis du Pavillon a toujours quelques taches de neige, de mème que a 
parties plus basses que surface générale. Le massif du Sidelhorn a encore des taches de : 
complétement remplis de neige. Au Pavillon la neige ventée n’a pas encore complétement 

Ablation du glacier. Ligne transversale du Pavillon au Grûünberg : 

23 
20 


Us es 085 5 = LS Co 9 


437% diurne (24 heures). 


Yes. N (aime. — 4 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — @ 5 Tourmente {gongx). 


Autan chiffre n'est interpole. 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météerelegiques au Pavillon de L'Aar (2392" alt., carte fédérale). 
Lectures par DBollfus-Ausset et Auguste Michel. 


27 AOÛT 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE Er SABLE. 


PLEIN AIR. £ s0L 30m: pror. PLEIN AIR, 


5°,5 | 4°,0 À 6°,0 
7,0 | 4,0 
8,0 | 6,0 
8,0 | 6,0 
7,5 | 6,0 
1,0 | 6,0 
6,2 6,0 
4,5 | 4,5 


5,8 6,1 | 5,3 
toutes les directions et par saccades, depuis la force la plus violente jusqu’à calme plat. Cou- 
mence à pleuvoir faiblement. — Seurce à l’Est du Pavillon, température 6°,5; écoulement 


à l'Ouest. 
Sud faible, puis recommence par SE fort. Depuis midi jusqu’à 2 heures fortement couvert à 
clair et soleil, quoique généralement couvert; c’est une clarté comme dissipation de nuages, 


l’eau du grand plateau est par moments projetée au dehors. Ce plateau a 1" carré de sur- 
de hauteur. L'eau sort abondamment du glacier du Zinkenstock supérieur; cette sortie est 
couvert. Pluie faible et pluie faible la nuit. Vent véritable gougx; la nuit par moments 
Changement de direction, souvent moins fort par petits intervalles, et par moments calme 


rive droite du bassin, et sur le glacier il y a encore de la neige dans les anfractuosités, 
neige nombreuses depuis le haut jusqu’au lac. Les cirques hauts, rive droite, sont toujours 
disparu. L 


État du ciel. 0,0 Serein. — 0,1 !,, Couvert. —- 1,0 Totalement couvert. — Br, brouillard. 
Solell uit. Marqué d'un astérisque X. 


83 
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: OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Pavillou de l’Anr (98392" ait.). 
Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


28 AOUT 1863. 









BARO- | TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES | HYGROMÉTRIE. | ÉTAT VENTS. 


























































MÈTRE EXTRÈMES. AIR. 
rédait | Minima. = ‘ l'ombre. ; s | =: ” é 
na ee TE LS Ie Ets 5 |: 
553.21 3°,5 | 3°,5 5°,5 | 4°,5 À 5.86 | 3°,4 | 87 11.0 © |: 
513.85 1,0 | 5085.68] 3,01 76 11,0 @ |: 
54.10 121 525.36 | 3,21 76 11.0 @ | : 
574.30 8.8 | 5,9 15.66 | 3.0! 67 11.0 @ | : 
574,45 6.5 | 5.2 6,08 | 4,0! 84 1,0 e|:| 
574,59 8.0 | 6.1 16.25) 4,41 78 11,0 Pluiel @ | 5 | 
574.82 8,0 | 6.216,36 | 4,6| 79 |1,0 Pluiel Var. | 3 | 
575,52 8.8 | 7016.55] 5.5! 79 11,0 Pluiel SE | 1 | 
575.70 3,5 | 3.5 101 7017.49! .01100 À1.0Br.s1.] var.| ? 








me a mm 0 mm D mme | ame— 


6,5 


Toujours gougx, véritable tempète. Les bourrasques de vent sont tellement violentes que 
face. les bords 10 centimètres de hauteur verticale et le liquide seulement 3 centimètres 
sous la glace et non pas dessus. Pendant le froid il n’en sortait pas du tout. Totalement 
je ne l'ai jamais entendu mugir plus fortement. Maintenant encore véritable gougx, chan- 
sont ses allures. — Seuree à l’Est du Pavillon, température 6°.5; écoulement par minute 
que la rive droite du bassin, et sur le glacier il Y a encore de la neige dans les anfrac- 
taches de neige nombreuses depuis le haut jusqu’au lac. Les cirques hauts rive droite sont ; 
plétement disparu. 

Vent toujours fort, et par moments très-fort SE dominant. Par moments gougx. Couvert. 
nouveau faiblement. 

Vent toujours fort, souvent vivlent. changeant de direction, SE prédominant. Couvert; ce- 
Toujours fort vent, gougx depuis le matin. Couvert, sombre. 

Toujours vent fort, gougx. Couvert. sombre. 

Méme vent fort et toujours couvert. 
Vent moins fort, de 2 à 4 h. souvent faible; toujours couvert. Encore un peu de plur. | 
SE faible. A 5°,30 couvert. Pluie faible. | 
Toute la nuit gougx. féroce par moments; toujours vent fort et pluie. Maintenant vent 
face du glacier est extrêmement glissante : elle est de glace non écaillée. Il pleut toujours 
minute 31,75. 
Ablation du glacier. Ligne transversale du Pavillon au Grünberg : 
23°"; 
lô 





911.98 





27 


Gemts. Wialiue. - 1 Faible. — 2 Mosen. - 3 Fort. - 4 Très-fort. — @ 5 Tourmente igougz). 





Aucun chiffre n'est imterpole. 
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Observations météerelogiques au Pavillon de l’Aar (29892" alt., carte fédérale). 
Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. | 


28 AOÛT 1863. 





TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE Fr SABLE. 


80L 30m por. 





PLEIN AIR. 






PLEIN AIR. 








4°,514°,5 
8 5,0 | 5,0 | 5,0 5,0! 5,0 6,0 | 4,5 









10 7,017,2 | 7,2 6,21 6,5 7,2 | 5.0 
11 7,01 7,2 | 7,2 6,21 6,5 1,2 | 5,0 
kid 1,6| 7,016,5 | 7,0 6,2] 6,0 7,0 | 6,0 
2 7,216,8 | 7,0 6,5] 6,0 1,0 | 6,0 
4 7,5 | 7,0 | 7,2 6,8| 6,9 7,0 | 6,0 
6 1,01 10|7,0 | 3,0 7,0| 7,0 1,0 | 6,0 
6m | 2== 7,0! 7,01 7,0 | 7,0 7,0| 1,0 7,0 | 7,0 








1,01 6,716,6 | 6,1 6,51 6,5 6,7 | 5,0 
6m. l’eau du grand plateau est par moments projetée au dehors. Ce plateau a 1” carré de sur- 
de hauteur. L'eau sort abondamment du glacier du Zinkenstock supérieur; cette sortie est 
couvert. Pluie faible et pluie faible la nuit. Vent véritable gougx, la nuit par moments atroce; 
geant de direction, souvent moins fort par petits intervalles et par moments calme plat : ce 
31,62. — La moraine vis-à-vis du Pavillon a toujours quelques taches de neige, de même 
tuosités, parties plus basses que surface générale. Le massif du Sidelhorn à encore des 
toujours complétement remplis de neige. Au Pavillon la neige ventée n’a pas encore eom- 
















Brouillard sur toutes les hauteurs. Bassin dégagé jusqu’à mi-côte. À 9 heures il pleut de 







pendant un peu plus clair. 





marqué, changeant de direction. — Le guide qui a pris l’ablation du glacier dit que la sur- 
et brouillard partout. — sSeurce à l'Est du Pavillon, température 6°,5; écoulement par 






État du etel. 0,0 Sereint. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 





Soleil luit. Marqué d'un astérisque X. 






80 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Obsorvations météorologiques au Pavillon de l’Anr (9392" ait.). 
Lectures par Dellfus-Aussot et Auguste Michel. 


29 AOÛT 1863. 





















































AOÛT BARO- TEMPÉRATURES TEMPÉRATURES HYGROMÉTRIE. ÉTAT VENTS 
1863. MÈTRE EXTRÉMES. AB. 
ne En, nn nn du 
réduit Minima. = A l'ombre . < | = 5 
« | #1 dis TE I LS SE s |; 
$ ë a séro. ‘4 E S * g 5 = e" CEE CIEL. ë © 
ë = = < E < À = Fe s |=" & Da 
29 | 6m. 575,10 3°, | 3°,9 1°,0 | 7°,0 E 7,49 | 1°,0 | 100 11,0Br.pl.} Var. 2 
8 {575,61 8,0 | 7.0 17,05 | 6,1 | 88 | 1,0Pluie.l Var. | 1 
10 515,03 8,5 | 7,0 16,83! 5,6 82 11,0Pluie.l SE 3 
Midi. À 575,00 7,0 | 7,0 17,49 | 7,0 | 100 | 1,0Br.pl.| SE 3 
2 514,19 1,8 | 1,017,17 | 6,4 91 11,0 Pluie.l SE 43 
4 14.13 8,0 | 3,0 £ 7,05 | 6,1 88 1 1,0Pluie.l @ 5 
6 574,55 7,5 | 7,0 17,27 | 6,6 | 91 |1,0Pluiel @ 5 
30 | 6m. 1513,23 2,0 | 2,0 », 1 4,0 | 5.60 | 2,8 85 11,0 Pluie.} Var. 2 





re 2. | mme À mens DR compet" D ammemmmmemcm—e À mme 


Moy. |. . . 574,47 6,3 6,8% | 5,1 94 F1,0Pluief V 8,2 


29 | 6m.] Toute la nuit gougx, féroce par moments; toujours vent fort et pluie, maintenant vent 
du glacier est extrêmement glissante ; elle est de glace non écaillée. Il pleut toujours et 
minute 3/,75. 


8 Vent faible. Couvert. Pas de brouillard dans le bassin du glacier. Toujours pluie faible. 

10 Vent dominant SE changeant de direction et de force, par moments violent, véritable 
Midi. Vent dominant SE, généralement fort et gougx par moments. Couvert, sombre. Toujours 
2 Vent dominant SE, gougx de temps en temps. Toujours pluie et vent très-fort. Les coups 


dehors en ce moment, est renversé et se tient à la roche. 
Toujours même vent, mème gougx, mème pluie, mêmes circonstances qu’à 2 h.; seule- 
du Grimsel dit que l’Aar est très-sale et forte, et le guide qui apporte l'échelle de Mey- 
6 Pluie forte, vents fort, toujours de mème et souvent gougx. 
30 | Gm.l Cette nuit il a tonné fortement, et gougx par moments vraiment féroce. — Ce matin. 
bas et pluie faible par moments. — Seurce à l'Est du Pavillon, température 6°.5; écou- . 
Les couches de boue, soit stratification en cercles (dird-bandes) que l’on observe, pru- 
très-nombreuses et très-sales, et l'aspect des petits glaciers est tout marbré; c’est par suite , 
tres-propre, sont tapissés de poudre de roche et de terre très-fine. Par suite de la cha- 
ouvertes. — Par suite de la pluie et du vent chaud, la neige fraîche a fondu partout sur 
villon il descend un très-fort courant d’eau; à lAbschwung et ailleurs nous voyons des 
vingt ans. Le porteur de vivres qui revient du Grimsel le 30 à midi, nous dit que l’Aar 
Ablation du giacier. Ligne transversale du Pavillon au Grünberg : 
99 | 6m. |} 40°" 
6s. } 30 


s- 










= une = nn 


Vents. 0 Calme. — 1 Faible. — 2 Mayen. — 3 Fort, — 4 Tres-fort. — @ 5 Tourmente /gougi\. i 


Aucun chiffre n'est interpole. 
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Observations météorologiques au Pavillon de l’Anar (2392" alt.. carte fédérale). 
Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


29 AOÛT 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE 7 PE ti Lo RE 


ES 
PLEIN AIR. ABRITÉE. 80L ban nn Te Pror.l PLEIN air. ABRITÉ. 


- 


| 
À 
LE 


Verre 
eau, 
Vase 

évapora- 
foire. 
É\ aparéc 
| Verre eau 
Vase éra- 
poraloire. | 
| Évaporée. 
Plein air. 
Ouwbre 


plateau. 


— 
(=) 
un 
(= 


7.0 | 7,0 

1,0 | 7,0 - 7,0 | 3,0 
7,0 | 7,0 | 3,0 7,0 | 7,0 
7,0 | 7,0 | 3,0 7,0 1,0 | 7,0 
3,0 | 7,0 | 7,0 7,0! 7 7,0 | 7,0 
4,0 | 4,0 | 7.0 4,0! 7.01 : À 4,0 | 4,0 


œmmtengeneme D 'ommmmmnss…… À emmmmmenencemms D gum as | mms a 


a [2] 
© + © & & = = NE Pluie. 
J 
(==) 


79,0 | 7°,0 
1.0 | 7,0 


1,21 6,21 6,21 7,0 6,21 3.0 6,2 1 6,2 


marqué changeant de direction. Le guide qui a pris l'ahlation du glacier dit que la surface 
brouillard partout. — Seuree à l'Est du Pavillon, température 6°,5; écoulement par mi- 


gougx, et toujours il pleut. Couvert et sombre; archi-mauvais. 


il pleut et brouillard. 
de vent sont tels que la forte perche du drapeau se casse et un des guides. qui se trouve 


ment un peu plus de brouillard dans le bas du bassin et plus sombre. Le guide qui vient 
ringen dit que hier l’Aar était forte et très-sale. 


vent moins fort, mais toujours marqué, changement de direction. Totalement coùvert, nuages 
lement par minute 41,5. 

viennent des saletés de la surface. soit boue et sable fin. Aujourd’hui on voit ces bandes 
de la poussière dans l’air par le vent. Tous les vases sur la table, qui contenaient de l'eau 
leur, cette boue (dird-bandes) s'enfonce très-profondément dans les fissures et crevasses peu 
les glaciers et sur les hauteurs, et en partie dans les cirques. Du Rothhorn au Nord du Pa- 
ruisseaux descendre de la côte, ce que nous n’avons jamais vu depuis 1842, soit pendant 
dans l’Aarboden est tellement forte que l’eau coule sous le pont à 0,20 au - dessous de la 
poutre qu'on traverse. 


État d= ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,. Coutert. — 1,0 Totalement couvert. — Rr. brouillard. 


Seleli luit. Marqué d'un astérisque X. 








88 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


@hservations météorologiques au Pavillon de L’Anr (9892" aît.). 
Lectures par Bellfus-Aausset et Auguste Michel. 


30 AOÛT 1863. 


BARO- | TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES | HYGROMEÉTRIE. 
MÈTRE EXTRÊMES. 


é 
tn 
£ 
wd 
u. 


= 
| 
| 


Humidité 
relative 


réduit 


| Direction. 
Force 


| 
| 
| 
| 
| 


573,23 
573,19 
513,23 
513,83 
574,10 
515,57 SE 
574,38 NO 
575,45 4,29 |—0,9 NO 


œ 
on 


1,0 Pluie. Var. 
SE 
SE 
E 
SE 


œ 1e 
Ro = As 


œ 
Cod 
= 3 KE = = © 


om | mem ntm JUS CHER Emme um 


514,42 4,5 4,93 | 1.0 v 


Cette nuit il a tonné fortement, et gougx par moments vraiment féroce. Ce matin vent 
et pluie faible par moments. — Seuree à l'Est du Pavillon, température 6°,5; écoule- 
Les couches de boue, soit stratification en cercle (dird-bandes), que l'on observe, pro- 
très-nombreuses et très-sales, et l'aspect des petits glaciers est tout marbré; c'est par 
l'eau très-propre, sont tapissés de poudre de roche et terre très-fine. Par suite de la cha- 
ouvertes. Par suite de la pluie et du vent chaud, la neige fraiche a fondu partout sur le 
il descend un très-fort courant d'eau; à l’Abschwung et ailleurs nous voyons des ruis- 
vingt ans. 

Vent dominant SE. Sans gougx depuis 6 heures. Maintenant très-couvert à l'Est ; à l'Ouest 
Depuis 8 à 10 h. SÉ faible dominant; de temps en temps un peu d'éclaircie; maintenant 
Depuis 10 heures le vent s'est mis à l’Est constant, le ciel couvert et brouillard; quel- 
moment de l'observation, éclaircies sans soleil et sans brouillard dans le bassin, et NE | 
SE domine. Quelques éclaircies; maintenant couvert; pas de brouillard dans le bassin. 
SE domine. Quelques éclaircies, plus de brouillard dans le bas du bassin; le baromètre 
NO marqué. Le temps s’éclaircit à l'Est et à l'Ouest, 0,5 couvert. 

Totalement clair. NO faible. Les glaçons au Pavillon exposés ne sont pas gelés : ils sont 
neigé hier suir sur les hauteurs extrêmes. Hugihærner et Abschwung pas de neige fraiche ; 
Ablationu du giacter. Ligne transversale du Pavillon au Grünberg : 43"*. 

roce. La surface du glacier est très-glissante et lavée par l’eau. 

Aucune ablation. Du 30 soir au 31 matin pas d’ablation. Du 20 au 30 août, ablation to- 
couvert de neige n’a pas subi d'ablation. 


Lo] 
eo 


Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort — 4 Très-forl. — @ 5 Tourmenie (gougt). 
Aacuo chiffre n'est interpolé. 





OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 89 


@bservations météorologiques au Pavilion de l'Aar (9392" alt. carte fédérale). 
Lectures par Dellfus-Ausset et Auguste Michel. 


30 AOÛT 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE ET SABLE. 


PLEIN AIR. 





8.2 


6. moins fort, mais toujours marqué, changeant de direction. Totalement couvert, nuages bas 
ment par minute 41,5. 
viennent des saletés de la surface, soit boue et sable fiu. Aujourd’hui on voit ces bandes 
suite de la poussière dans l'air par le vent. Tous les vases sur la table, qui contenaient de 
leur cette boue (dird-bandes) s'enfonce très-profondément dans les fissures et crevasses peu 
glacier et sur les hauteurs, et en partie dans les cirques. Du Rothhorn au Nord du Pavillon 
seaux descendre de la côte, ce que nous n'avons jamais vu depuis 1842, soit pendant 


8 un peu d’éclaircie; on voit ‘/. de zénith bleu. Le brouillard monte un peu sur le glacier à l'Est. 
10 brouillard partout et au Pavillon, et pluie très-faible. 

Midi ques faibles éclaircies par moments et un peu de pluie. Le baromètre a un peu monté. Au 
faible. 

brouillard dans le haut; quelques éclaircies. 

monte et le temps s’éclaircit. Espérons le mieux. 


62. humides. Le Finster-Aarhorn et les Schreckhærner sont complétement blancs; il a encore 
sur les deux Sidelhærner pas de neige fraiche, ni sur les autres pies vis-à-vis du Pavillon. 


6n. C’est une ablation hors ligue de nuit, par suite d’une pluie extraordinaire et d'un vent fé- 


65. tale U®,323 pour sept jours d’ablation, soit 46"" diurne. Les trois premiers jours le glacier 


État de ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 4,0 Totalemaut couvert. — Br. brouillard. 


Soleil 1use. Marqué d'un astérisque X. 


C2 OBERVATIONS MÉTÉOROLOGIQL ES. 


Cluevuadons météorologiques au Pavillon de l’Aar (92999" ait.). 
Lertores par Dollfus-ausset et Auguste …ichel. 








31 AOÛT 18635. 
AT] Le lt TEMPS RATERES TEMPÉRATURES AYGROMÉTRIE. ÉTAT VENTS. 
4ntE Fil ETUIS. AIR. 
Re, a A —  ——— de a * 
| OUÉ = À l'ombre ; « | ee : 
® ed = + = > ® 
i rs e — .2 es s = pe 
LE dons é 3 3 [se lez cie 8 = 
2.2 2 El SE LS ls |SE à | à 
st nr — 2 ET PR Re 5 sr À 
ee In 
4 2°,5 | 1°.0H 4,29 |—0°,9| 78 10,0 NO i 


7101 5.015,56! 2.7] 74 10,5 NO | : 
9,8 | 6.515.7: | 3,21 63 11,0 NO | 
7.2 1 6,0/6,44| 4,8| 84 |1,0Pluiel NO | : 
5,0 | 4,015,6 | 3,0] 86 1,0Pluie.l V 1 
201 2015,30| 2.0! 100 l1,0Br. | SE | : 


4,2 5.36 | 2,21 87 10,8 V 1 


Le matin Bellfus-Ausset., accompagné de trois guides, se rend au glacier du Trift in- 
férieur. Température de la seuree en observation à l'Est du Pavillon 6°,5; écoulement | 
d'eau par minute 3!,75. 





a! 6 0 
y 
{ M, 


1 SEPTEMBRE 1863. 











Toute la journee couvert. Pluie la nuit êt par moments vent très-fort. Minima libre k 3 
6 m. 5°; la boule est mouillee. 


SEPT. sn 
1 |[Gn. —2°,0 |—2°,0 2°,0 | 2°,0 Ê 5,30 | 2°,0 | 100 Ê1.0Br. À SE L , 
9 5,0 | 4,0 8 5.66 | 2,9 |! 86 21,0 Pluie. SE I 
Midi. 8.0 | 7,0 16,96 | 5,9 | 87 |o,5 SE | à | 
3 9,0 | 8,0 17,58 | 7,2 | 88 11,0 SE ! 
6 se 6.0 | 4.01 5,66 | 2,9 86 11,0 SE | 
2 |6m.h55,08 3,0] 3.0 3.1 | 2.084,71 0.3] 82h10 SE 1 
at à 4,1 5,10} 43,0 | 90 [0.9 SE LL, 
Toute la journée couvert. A midi quelques éclaircies. SE faible jour et nuit. A 9 h. pluie. 
2 SEPTEMBRE 1863. 
2 |[6m.l515,03 3,0 | 3°.0 8,1 | 2°,0 D 4,711 0,3 | 82 1,0 
8 014.83 58,1 | 3,0 14,58] 0,5 13 11.0 
9 518,03 1,0 
10 574,47 7,8 | 5,5 5,75 | 3,2 183 11,0 
Midi 8,8 | 6.0 15,80 | 3,3 | 68 10.8 
2 6,8 | 5,4 16,08 | 4,0 | 82 1.0 Pluie. 
4 6,2 | 5,3 16.25] 4,4 | 88 1.0 Pluie. 
6 6,0 | 5,0 15,78 | 3,2 84 11.0 
4 |6 m. 6.0 | 5.0 6,5 | 6.5 7.24 | 6.5 | 100 11.0 Pluie. 
Voy 6.2 6.05 | 3,9 85 11.0 


Üomme malerisux pour l'étude des glaciers et romme notices : 
Températures en hanten régions: Citations dans «Derg- nnd Gletschor-Fabeten ». 
P. 444. Poicte /sommet) Grand-Combin, 4130%m alt, 10 soût 1858, midi 45®, + 60.0 R. (7°.5. LU neouge 
P. 221. Ascension an Tœdi, à 6546) preds 2114æ,, 30 juillet 4846, 7 h. soir. 8e R. (10° on cent  pret-etre % t 
P. 223. Ascension an Todi. 34 juillet 4856. 6°, h. metin. + Ro°.5 R. (10°,6 C.). Gelbewand. 
P 245. Sommet de Tædi. 13 soët 1433, 4.0 Ç.. temps clair 41 /, h. matin, 3621= alt. 
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Observations météorologiques au Pavillon de l'Aar (92982" alt.. onrte fédérale). 
Lectures par Belifus-ausset et Auguste Michel. 


31 AOÛT 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE er SABLE. 


1 re" 
PLEIN AIR. ABBITÉE. SOL 30m m pRor. PLEIN AIR. 


1" SEPTEMBRE 1863. 


HT 


2 SEPTEMBRE 1863. 


(LL 


Vents. 0 Calme. — 1 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — @ 5 Tourmente (gougx). 
État du cie. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/, Couvert. — 1,0 Totalement couvert, — Br. brouillard. 


Nolels uit. Marqué d'uu astérisque X. 





92 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


O@bacrvations météorologiques au Pavillon de l’Aar (2399" alt.). 
Lectures par Bellfas-Ausset ot Auguste Michel. 


3 SEPTEMBRE 1863. 


SEPTEMBRE | BARO- Ê TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES | HYGROMÉTRIE. | ÉTAT VENTS. 
1863. MÈTRE EXTRÊMES. 


| 


RE du 
réduit Minima. 
À ne 
à zéro. 


Humidité 
relative 
| Direction. | 


1.0 P1.br. 
1,0 PLbr. 
1,0 Br. 
1,0 Br.pl. 
1,0 Br.pl. 
1,0 


3 


Depuis le matin il n’a cessé de pleuvoir et toujours NE fort. 

Depuis midi vent violent (gougx), pluie, brouillard mauvais au maximum. A 2 h. éclairs 
et des blocs de glace se détachent des petits glaciers et roulent avec fracas sur les pentes. , 
Le temps s’éclaircit un peu et on voit de l’eau couler sous forme de ruisseau dans Îles 
Un grand nombre, soit 8 à 10 Arvicola nivalis (espèces de campagnols habitant les 
guide en chef, m'a assuré que ces souris de hautes régions se nourrissent d’herbes et de 
vivante une de ces souris que j’ai rapportée dans une petite caisse. Elle est placée chez | 
des fruits et des pommes de terre crues. J'ai placé dans la cage de la viande cuite. du 


Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moven. -— 3 Fort. — 4 Très-fort. — © 5 Tourmente (gougx). 
Aacun chiffre n’est interpole. 
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Observations météorologiques au Pavillou de l’Aar (9892 alt. carte fédérale). 
Lectures par DBellfus-Aussot et Auguste Michel. 


3 SEPTEMBRE 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE ET SABLE. 


PLEIN AB. 


Plein air. 


et tonnerre très-fort ; la foudre tombe au Zinkenstock ; à chaque instant des blocs de roche 


hauteurs du Rothhorn et d'autres points élevés de la rive gauche. 

hautes régions des Alpes, décrits par Ch. Martins), envahissent le Pavillon. — Blatter, 
racines et qu’elles ne touchent à la cuisine qu'aux fruits et aux pommes de terre. Il a pris 
moi dans une cage d'oiseau et est aujourd’hui très-apprivoisée ; je la nourris avec des herbes, 
lard, du beurre, du lait et mème des carottes cuites : elle a laissé ces substances intactes. 


État du cles. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Soleil 1nit. Marqué d'un astérisque X. 
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Observations météerolegiques au Pavillon de l’Aar (9899" ailt.). 


SEPTEMBRE 
1863. 
é g 
— 
&ä |E 
4 6m. 
9 
Midi. 
à 
4 
6 
5 |6m. 
Moy 
4 6m. 
8 
10 
Midi. 
è 
4 
6 
6 8 m. 


Lectures par Dellfus-Ausset et Auguste Michel. 


4 SEPTEMBRE 1863.] 











| 
BARO- | TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES | HYGROMÉTRIE. ÉTAT ENTS. 
MÈTRE EXTRÉMES. AIR. 
AN Se ee du dau 
réduit < Minima. = À l'ombre. E _s ls £ 
sun ETES ICTEUS LÉ SE on À 5 | £ 
2 4 412118 |S)lÉ l's|<e à | & 
52,0 | 5°,0 70,2 | 6°,1 0 6,57 | 5°,1 | 86 11,0 Var. | 1 | 
576,67 8,7! 7,016,14]| 5,5| 80 10,7 S 1 
16,52 10,2 | 7,016,10 | 4,0 | 66 10,8 SE 2 | 
576,29 12,5 111,51 8,21 6,68] 5,3] 66 10,5 SE 3 : 
575,99 9,8 | 7,21 6,6| 4,8 | 71 [0,7 SE 2 
575,08 9,8 | 5,21 4.63| 0,11 51 10.7 SE 2 
1,2 1,21 1,22 5,00 | 1,2 | 100 | 1,0Br.pl 0 
6,7 5,48 | 2,5 | 75 10,8 Ÿ 1,4 


Couvert, vent faible, brouillard dans les hauteurs. 

SE faible, 0,8 couvert. soleil par moments, 

S faible, par moments calme, généralement très-peu d’air, 0,7 couvert, mais presque tou- 

SE marqué assez fort, constant, 0,8 couvert, soleil souvent. 

SE marqué, fort, constant, 0,7 couvert, Ouest découvert, toujours soleil depuis midi. 

SE constant, assez fort, sans variation. Toujours 0,8 couvert, zénith, côté soleil toujours 

Toujours soleil, 0,8 couvert; de 5 à 6 heures le vent est plus fort; il est souvent fort. 

Couvert, pluie, mauvais temps, brouillard épais, calme. 

Pendant le fort vent (gougx) tous les vases exposés en plein air et qui contenaient de 
matériaux en suspension dans l'air par ces vents féroces se sont déposés à la suite de ces 
ravant. Sur des taches de fnevé on voyait non-seulement des matériaux fins, mais des 
carrés. Ces matériaux transportés par le vent n’étonneront certes pas les personnes qui 
souvient qu’un des domestiques qui a passé l'hiver à l'hôtel du Faulhorn m'a assuré qu'un 
et de glace voitigeaient dans l'air et brisaient des carreaux de vitres de l’auberge. 


Lg 


Vents. 0 Calme. — 4 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Tre--fort. — @ 5 Tourmente (gougxi. 


Aucun chiffre n'est interpole. 
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@bscrvations météorologiques au Pavillon de l'Anr (2802" alt., carte fédérale). 
Lectures par Bellifus-ausset et Auguste Michel. 


4 SEPTEMBRE 1363. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE er SABLE. 


PLEIN AIR. ABRITÉE. so 30m paor. PLEIN AIR. 


| 


| Verre eau 
Vase éva-, 
poratoire. 
| Évaporée. 


jours soleil. 


clair; on dirait que le soleil mange les nuages; toujours soleil. 
toujours même direction SE. 


L 


l’eau avaient du sable fin et de la terre au fond en quantité assez notable Ces parcelles de 


vents. La surface du grand glacier et des petits glaciers était infiniment plus sale qu’aupa- 
parcelles de roches assez plates qui correspondaient à une surface de plusieurs centimètres 
ont été témoins de ce gougx féroce, dont on n’a aucune idée dans les basses régions. II me 
jour le vent était tellement violent (so feufelmæssig starck), que des parcelles de roches 


État du ciel. 0,0 Serein. — 0,1 :/,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
Solefi lait. Marquè d’un astérisque X. 





RE 
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Observations météorologiques au Pavillon de l’Aar (9892" alt.). 
Lectures par DBellfus-Ausset et Auguste Michel. 


5 SEPTEMBRE 1863. 


SEPTEMBRE À BARO- TEMPÉRATURES TEMPÉRATURES RYGROMÉTRIE. ÉTAT 
1863. MÈTRE EXTRÊMES. 


RES ne  —— ne d 
réduit ini _ A l'ombre. a 
; ee 


à zéro. ÿ 


Humidité 
relative 


1°,2 : 1,0 Rr.pl. 
573.68 2,0 1,0Br. ÀSE 
3,0 0,5 Soleill SE 
514,39 4.2 0,3 Soleill SE 
2.2 1,0 
572,35 — 0,8! —3,0 0.0 


2.3 
| Cette nuit, du 4 au 5, il est tombé 19"" d’eau. 

voûte du glacier. Un guide remplit un vase contenant 10 litres d’eau qu’il a prise 
du torrent de l’Aar à sa sortie de la voûte pour observer la quantité de boue de glacier qu'elk 
renferme , tel que cela se fait de temps en temps. De retour au Pavillon, il nous dit que 
de gros blocs de glace se détachaient de la voûte, et, entraînés par l’eau, ils allaient cha- 
virer à une certaine distance dans l’Aarboden, ou le torrent n’était plus encaissé. Fort 
souvent nous avons vu de ces blocs de glace chavirés dans l’Aarboden. 

Végétatiom. Au Sud du chalet du Pavillon de l'Aar. dans un creux de terrain de 0.51 
de profondeur ouvert en pente au Sud (terrain remanié l'année passée), nous voyons au- 
jourd’hui avec grande surprise deux petits pommiers de 0",12 de hauteur ayant chacun dix 
feuilles complètes et très-vertes. Le guide Blafter prétend que l'année passée ils ont mange 
des pommes à cet emplacement et jeté les pepins par terre. 


Vente. 0 Calme. — 1 Faible. — 2 Moyen, — 3 Fort. — 4 Tres-fort. — ©@ $ Tourmente (yougx). 
Aucun chiffre n'est interpolé. 
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@hsorvations météorologiques au Pavilion de l’Aar (9899 alt. carte fédérale). 
Lectures par Dollfus-ausscet et Auguste “ichel. 


5 SEPTEMBRE 1863. 









TEMPÉRATURES DE L'EAU. TÈBRE er SABLE. 






PLEIN AIR. ABRITÉE s0L 30m paor. PLEIN AIR. ABRITÉ 

Bu nr I. nn ue un. " S 

se e © te * 

F4 3-2 È ‘« e © e e 
© © = à es + 

E |95 & a 4 re | 28 1S< | 23 

5 1-51 > Co ê 25 SA las | on 

æ | Al Be A 

RES || CPR À CREER) RES É =—_— 1 REÉRRD À vos | rpg 












État du etol- 9,0 Serein. — 0,1‘, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — kr. brouillard. 
Soleil luit. Marqné d’un asiérisque X. 






JS OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 
@hbaervations météorologiques au Pavillon de l'Aar (228993" alt.). 
Lectures nar Dellfus-ausset ti Auguste Michel. 


6 SEPTEMBRE 1863. 


SEPTEMBRE À BARO- | TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES HYGROMÈËTRIE. ÉTAT 
1863. MÈTRE EXTRÊMES. 


réduit 


Humidité 


Tension. 
relative. 


572,35 4,26 1.0 
573,41 5,06 1,0 
573,99 0! 4101 5,66 0,7 Soleil 
513,28 2 05,05 0,7 Soleil 
5,69 0,5 Soleil 
5,23 0,3 Soleil 
8,0 5,43 0,3 Soleil 
6,4 5,40 0,2 Soleil 
4,5 5,45 1,0 
3,2 5,27 1,0 
2.8 4,12 1,0 


nn nm em = em DS PS = — = 


LE 


3,4 4,98 » 10,8 l, 


Cette nuit je me suis levé à 2 h. du matin. Calme plat, zénith très-clair. Dans le bassin 
du glacier depuis le Pavillon à l'Abschwung très-clair. 

Le brouillard a monté à mi-côte partout. 

Zénith et hauteurs couverts de brouillard épais. | 
Le minima à l’air libre —3°,0. La boule et la tige sont couvertes d’une couche de glace: : 
le minima abrite) placé sous la table et complétement sec est à —0°.8. 


: SEPTEMBRE 1863. 


10,0) —1°,0 }—3°,0 2",8 | 1°,5 14,42 | —0°,5| 80 1.0 NE 


—0,8 | —2,8 0.0 |—1,0 LE 3,90 | —2.21 85 0,1 SO 


Les observations ont été faites dans la journée. — La feuille volante sur laquelle les lec- 
tures étaient notées a été égarée et je laisse les colonnes en blanc. ° 


Vents. 0 Calme. — 4 Faible, — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Trè-fort. — @ 5 Tourmente (gougx). 


Aucun chiffre n'est interpolé. 





OBSERVATIONS MÉTÉORULOGIQUES. 9y 


@hbsorvations météorologiques au Pavilion de Ll'aAar (9899" alt.. carte fédérale). 
Lectures par Dellfus-Ausset et Auguste Michel. 


6 SEPTEMBRE 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. 


PLEIN AIR. ABRITÉE. 


| 


Verre eau 
Vase éva- 
poratoire. 
| Évaporée. 


Depuis le Pavillon, dans la direction de l'Est, à 50" au-dessus du glacier, brouillard. 
Mer de brouillard qui, éclairée par la lune, produisait un effet très-pittoresque. 


De la glace de glacier exposée hier soir sur la table est sèche et fortement gelée. De la 


glace exposée sous la table est légèrement humide et pas gelée. 
7 SEPTEMBRE 1863. 


DAT 


État du ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘7, Couvert. — 4,0 Totalement couvert. — Rr. brouillard. 
Seleil lmit. Marque d’un astérisque X. 


FREE 








00 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Pavillou de l'Anr (9292" alt.). 
Lectures par Dollfus-Ausset ei Auguste Michel. 


























31 AOÛT 1863. 
AOUT BARO- TEMPÉRATURES TEMPÉRATURES HYGROMËTRIE. ÉTAT VENTS. 
1863. MÈTRE EXTRÈMES. AIR. 
Le nn ———_- du + 
réduit Minima a A l'ombre . e |: Ë 
= El 5 | 3S | 32 2 : 
L à zéro. E = + 8 5 5 E Sn l'E CIEL. & ÿ 
£ É ss SNS Le EE Parler ë | à 
31 |6m.1575,45 19,5] 1°,5 2,5 | 1°,0 À 4,29 |-0°,9! 78 10,0 NO | 1: 
9 1,0 | 5,0 2,7! 74 10,5 NO | 1: 
Midi. 9.8 | 6,5 3,2| 63 11,0 no | 1! 
3 7,2 | 6,0 4,81 84 L 1,0 Pluie.! NO 1 ! 
6 5,0 | 4,0 3,0! 86 |1,0Pluiel V | 1; 
1 |Gm. —2,0| —2,0 2,0 | 2,0 2,0] 100 F10Br. | SE | 1 | 
nu | 
Moy. |... 4,2 2,21 87 lo,s v li 
Le matin Bellfus-Ausset, accompagné de trois guides, se rend au glacier du Trift in- 
férieur. Température de la source en observation à l'Est du Pavillon 6°,5; écoulement 
d’eau par minute 31,75. 
17 SEPTEMBRE 1863. 
SEPT = 
1 |Gm. —2°,0 |—2°,0 2°,0 | 2°,0 À 5,30 | 2°,0 | 100 1,0Br. | SE | : 
9 5,0 | 4,0 15,66] 2,9 | 86 [1.0Pluie SE | 1 
Midi. 8.0 | 7,0 1 6,96 | 5,9 | 87 L0,5 SE l, 
8 9,0 | 8,01 7,58 | 7,2 88 11,0 SE I 
6 Le 5.0 | 4,0 À 5,66 | 2,9 | 86 l 1,0 SE | ! 
2 6 m.l5:5,03 3,0 | 3.0 83.1 | 2.084,11! 0,3 82 1.0 SE l 
Moy 4,7 5,70 | 3,0] 90 10,9 SE I | 
Toute la journée couvert. À midi quelques éclaircies. SE faible jour et nuit. À 9 h. pluie. 
2 SEPTEMBRE 1863. 
am mem | 
2 6 m.l 575,03 3°,0 | 3°,0 3°,1 | 2°,0 L 4,71 | 0°,3 82 11,0 SE 1 | 
8 514.83 5,1 83,0 4,78] 0,5 13 11.0 SE l; 
9 575.03 1,0 SE | 1; 
10 574,47 7,8 | 5,5 D 5,75 | 3,2 | 33 L1,0 SE l | 
Midi. 8,8 | 6,0 | 5,80 | 3,3 | 68 [0,8 SO | 1 | 
2 6,8 | 5,4 16,08 | 4,0 82 11,0 Pluie.l SE 1 
4 6.2 | 5,3 16.25 | #,4 88 11,0Pluie.l SE : 
6 6,0 | °5,0 15,78 | 3,2 84 11,0 Y 2 | 
3 |6m. 6.0 | 5,0 6,5 | 6,5 7.24) 6,5 | 100 11.0 Pluie.} NE >: 
Moy. |. .. 6.2 6.05! 3,9 85 11.0 V 1.6 


Toute la journée couvert. Pluie la nuit ét par moments vent très-fort. Minima libre le 3 
6 m. 5°; la boule est mouillée. 


Comme matériau pour l'étude des glaciers el comme notices : 
Tompératures en bautes régions: Citations dans «Berg- und Glotseher-Fahrton n. 
P. 144. Pointe (sommet) Grand-Combin, 4308® alt., 10 eoût 1858, midi 45%, + 60,0 R. (7°,5). 1] noige. 
P. 221. Ascension au Tœdi, a 6500 pieds (2111m), 30 juillet 4846, 7 h. soir, 8° R. (100 ou centig.) pent-être # U ! 
P. 225. Ascension au Tœdi, 31 juillet 1846, 6 ‘/, h. matin. + Re,S R. (100,6 C.), Gelbewend. 
P. 243. Sommet du Tœdi, 13 août 1853, 4,0 C., temps clair 41 ‘4 h. matin, 3621= alt. 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 91 
@baervations météorologiques au Pavillon de l'Anr (2992" alt.. carte fédérale). 
Lectures par Bellfus-ausset et Auguste Michel. 


81 AOÛT 1868. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE rt SABLE. 


A" 


PLEIN AIR. 


Vase éva- 
poratoire.| 
| Evaporée 


1 SEPTEMBRE 1863. 


ALAN 


2 SEPTEMBRE 1863. 


(LL 


Vents. 0 Calme. — 1 Faible, — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Très-fort — @ 5 Tourmente (gougx). 


État da ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/, Couvert. — 4,0 Totalement couvert. — Br. bruuillard. 


Soleil tuit. Marqué d'ou astérisque X. 


ram entmnenee etre 
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Ghaervations météorologiques au Pavilion de l'aar (22989 ait.). 
Lectures jar Bellfus-Ausset ect Auguste Hiebel. 


ÿ SEPTEMBRE 1863. . 





TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES } HYGROMÉTRIE. 































1KC3 MÈTRE EXTRÉKES. AIR. 
: l 7 de 
rrduul = A l'ombre. È & 
“ s | EE —, I 5 EE 
£ | ËÊ leur.) À . | 3 | 3 ES D ce. 
E | = z 2 £a l* CE 
Re à me ateeqe 
9 5 @.1 5:2.16 1°.8 | —0°.58 3,45 | —3°.| 66 0,2 NE 2 
6 
8 54.0 4.0 1.5 EL 4.121 —1.8| 66 0.0 Soleill NE (| 
9 
Midi. 
3 356...0 
6 
10 6m 4,0 3.0 E 5.235 1,9] 86 1,0 0 
Mes i 






9 |9m. Évaporation d'eau. Dans des vases carrés de 10 centimètres de côté, soit 100 centi- 
metres carres surface rontenant 2 centimetres hauteur d'eau. Un des vases placé sur la table 
en plein suleil et l’autre sous la table à l'ombre permanente. 








MÈTRE CARRÉ 


calcule. 


100 CENTIMÈTRES CARRÉS 










HEURES. 







Du 8, 3s., au9, 5 m., 14h. 


Les observations meteorologiques n'ont pas ête faites au Pavillun de l'Aar. | 
Glaciahstes et guides ont exploré le glacier jusqu'a la base de la Strahleck , la journée etait . 
tres-belle, Zenith outremer fonce et vent tres-faible. | 








1 3.) Dans le c:rque du Finster-Aar, près du bloc n' 5, 0,9 soleil, vent faible; température au : 
| Soleil 4.0: ombre seche 5°.0; mouille 2,5; tension — ; point de rosée — : humidite : 
' relatite —- . barometre à zero. 536,02 






10 SEPTEMRRE 1863. 
| | LT: | © 
| 10 | 619. | 4°,0 | 3°.0 35.25 | 1°,9 86 11.0 0 
| "y 272.54 ; 5.8 5.5 6.60 | 5.1 9% 11.0 Pluie. 0 
| Midi 552.53 | 80. | GS EG.S85 | 5.7 86 L1.0Pluie.l SE 
| 3 6.0 |! G.0 E 6.99 | 6.0 | 100 [1.0Br. SE | | 
1 G 4.5 | 4.5 16.30 | £#,5 | 100 11.0 Pluie.l SE 
11 6 D.lo:1.:0 —# 21 —3 ,2 —4.2 [1-32 3.60 3.2 | 100 Et.0Rr.ng. 0 
[me |... 3.1 5421 2.31 95 l1.0 S | 0, 


| lmpusible de predire le temps à l'avance. Hier. du matin au soir, l'atmosphère était au 
| beau fine classique, Ce matin à 2 heures calme, totalement couvert et air chaud. À 6h.. 
Pluie faible qui s'est maintenue toute la journée avec accompagnement de brouillard. 





Veste. «0 me. — 1 Faible. — 2 Moses. = 3 Fort, = 4 Tres-fort. — @ 5 Tourmente (gougxi. 
doom ctifre n'est intergole. 


RE — 
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@hservations météorologiques au Pavillon de l’aar (2892" ait. carte fédérale). 
Lectures par Dellfus-ausset et Auguste Michel. 


ÿ SEPTEMBRE 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. 


s0L 30=® paor. 


; 


&s 
"a 
& 
Bu 
EURE 


10 SEPTEMBRE 1864. 


TT 


État du ciel. 0,0 Serein. — 0,1 ,, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 


Solefl init. Marqué d'un astérisque X. 








OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


Observations météorologiques au Pavilion de l’Aar (2862" alt.). 


Lectures par Dellfus-Ausset et Auguste Michel. 


11 SEPTEMBRE 1863. 























SEPTEMBRE | BARO- À TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES | HYGROMÉTRIE. ÉTAT VENTS. 
1863. MÈTRE EXTRÊMES. AIR. ‘ 
Re * < a RS du + 
. reduit s Minima. À l'ombre. ä ss ë 
é | É EST TITI ES |SÉ|35 É | & 
es 5 à Zero. C1 = = S = = © = CIEL. £ È 
5 | 3 | $£ | 5 B [Se | | a | > 
11 16 m.h 571,30 —3°,2|—20,3 —3°,2|—3°,21 3,60 | —3°,2| 100 L1,0Br.ng. 0 
7 571,30 —2,2 |—2,2 | 3,90 | —2,2| 100 L1,0Brngl NE | 3 
8 "À571,59 —0,3 | 0,0 D 4,41 | —0,5| 98 1,0 Neigel NO | 2 
9 571,75 1,0 |—-0,8 À 3.58 | —3,3] 73 10,7 v 1 
10 571,57 1,0 |—0,2 À 3,98 | —1,9] 80 10,8 Soleill SO 
TE 571,49 2,2 |—0,2 L 3,51 | —3,5] 65 K0,7 Soleill V l 
Midi. À 571,98 1,0 |—0,8 À 3,58 | —3,3| 73 10,9 so | 2 
15. 571,88 2,2 |—1,2 À 3,42 | —3,9| 64 10,5 Soleil] V 2 
2 572,07 1,2 |—-1,0 3,57 | —3,3| 71 [0.8 SE I 
3 912,35 —0,5 |—1,0 1 4,08 | —1,6! 92 L0.9 0 3 
Â 512,53 —3,0 |—3,0 À 3,66 | —3.0] 100 L1,0Ngbr. V 2 
5 572,55 —3,0 |—3,0 À 3,66 | —3,0| 100 L1,0Ngbr. V 2 
6 572,55 —2,1 |—-2,4 1 3,73 | —2,8| 95 L0.8 \ 
Min. —2,8 |—4,0 À 2,94 | —5.8| 79 E 0.0 0 2 
12 | 2m. 0,0 0 
5 —5,8 |—8,2 À 1,54 |—13.7| 53 L 0,0 0 
G 914,54 —5,8 |—10,0 —2,5 |—6,0 À 1,62 |—13,0! 43 10,0 0 
Moy — 4,0 3,00 | —5,51 88 L0,8 v let 
11 | 6m.) Couvert, neige faible, calme, sol couvert de neige, brouillard. 
î 11 neige plus fort, et elle tombe par NE assez fort. 
8 NO assez fort, couvert, brouillard dans le bassin, un peu plus clair, il neige faiblement 
) il a cessé de neïiger, le zénith un peu plus clair, 0,7 couvert, peu d'air, mais toujours | 
10 SO faible et par moment calme, variait avec SE marqué. 0,8 couvert, par moment soleil. 
il Variable faible, par moment O assez fort, 0,7 couvert. Soleil presque toujours. 
Midi SO marqué assez fort, variant avec O , constant assez fort, 0,9 couvert, soleil moins fre- 
LS. NE marqué et assez fort, variant avec SO; 0,5 couvert, soleil rarement depuis midi. 
2 SE faible et marqué par intervalle. 0,8 couvert, soleil par intervalle mais voilé généra- 
3 De 2 à 3 NO et O fort constant. Jamais de soleil, maintenant 0,9 couvert. À l'Est un peu 
4 À 8*,45 il neige de nouveau par NO et O marqué, et brouillard. | 
5 La neige ne cesse de tomber fortement; cristallisation peu déterminée, mais sèche et 
hauteur neige sur la table 90". 
6 Il a cessé de neiger à 5,45 et il fait plus clair, hauteur neige 0=,10. Maintenant O fort 
Min. Complétement clair, Ouest marqué 2h. Calme plat, complétement clair. Les étoiles ne 
12 | 5m. Calme plat. splendide. 
Vents. 0 Calme. — 1 Faible. — 2 Moven. -- 3 Fort. — 4 Tres-fort. — ©@ N Tourmente (gouru. 





Aucun chiffre n'est interpole. 
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@bservations météorologiques au Pavillon de l’Anr (2282" alt. carte fédérale). 
Lectures par Dollfus-Ausset ot Auguste Michel. 


11 SEPTEMBRE 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE ET SABLE. 


PLEIN AIR. . PLEIN AIR. 


hauteur neige sur table 60°". 
brouillard sur le glacier. Soleil par moments. Calme plat. 


quent, depuis 20 minutes plus de soleil. 


lement, les nuages à l'Ouest interviennent. 
d’éclaircie, à l’Ouest sombre. 


même poudreuse, tombant par vent marqué variant de même force. Brouillard et sombre, 


brouillard. 
scintillent pas et la lune absente. 


État du ciel. 0,0 Serein. — n,1 ‘/,, Couvert. — 1,0 Totalement rouvert. — Rr. brouillard. 


Soleil tait. Marqué d’un astérisque X. 
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Observations météorologiques au Pavillon de l'Aar (2283" att.). 
Lectures par Dolifus-Ausset el Auguste “Miehei. 


12 SEPTEMBRE 1863. 



















SEPTEMBRE À BARO- TEMPÉRATURES TEMPÉRATURES HYGROMÉTRIE. ÉTAT FENTS 
1863. MÈTRE EXTRÈMES. ATB. 

a Ne Minima. = A l’embre 2 ce du Fi 
. | $8 |. Ts IS ISSIZSE Ni 7- 
12 | 5m. —6°,8 |—8°,2) 1,54 [-13°,7] 53 10,0 0 

6 574,54 — 5°,8|—10,0 —2,5 À —6,0! 1,63 [—13,0] 43 0,0 0 
8 575,08 0,0 |—2,1 | —4,0) 2,54 | —7,6] 65 10,0 NO | 1! 
10 515,28 3,5 | 2,0 | —2,41 1,96 |—10,7! 37 LO.0 Soleil NO 2 
Midi. 1 575,56 7,0 | 5,0 | —0,61 2,10 | —9,91 32 10,0 Soleill V I 
2 575,70 7,2 | 6,0 1,51 3,17 | —4,8] 45 10,0 Soleill V I 
4 275.69 3,4 | —1,51 2,69 | —6,9] 46 10,0 Soleil NO 1 
6 516,14 2,0 | —2,01 2.28 | —8,9|] 43 K0,0 Soleill SO | 
13 | 6m. | 576,93 —1,5 |-0,2 2,5 | —2,31 2,03 |—10,21 37 10,0 V ! 








Moy. | . . . D 515,98 1,62 2.19 1-9,49! 42 0,0 V 10,9: 


12 | Min.l Complétement clair, Ouest marqué. 2 h. m., calme plat, complétement clair. Les étoiles 
5m.) (Calme plat, splendide. 










6 Complétement clair, splendide hors ligne. 
8 NO faible et marqué par moment, toujours splendide. 
10 NO marqué constant, splendide, pas la moindre vapeur, zénith hors ligne, bleu foncé. 





Midi. O et SO faible, splendide, pas la moindre vapeur. La neige est complétement loin, la roche 
Pavillon et chalet et quelques enfoncements sur rive droite du glacier rien n’est fondu, tout 
mais l’ensemble de la moraine est encore partout blanc. Dans le Finster-Aar les roche: 

2 NO faible variant avec SO, vapeurs à l'horizon à l'Est qui se forment par nuage le zénith 

4 NO faible, toujours beau, soleil zénith clair, peu de nuages. 

6 SO faible. changeant par NO, mais jamais calme. Toute la journée exceptionellement beau | 
la journée humidité relative très-faible, généralement peu d’air. 

Splendide, aucun nuage quelconque. vent faible toute la nuit et découvert, vent faible. 
















Vente. 0 Calme. — ! Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. - 4 Tres-forl. — @ * Tourmente ’goagr 






Aucun chiffre n'est interpole. 
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Observations météorologiques au Pavilion de l’'aAar (89392" ait. carte fédérale). 
Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Bichel. 


12 SEPTEMBRE 18683. 
TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE ET SABLE. 


I 
PLEIN AIR. 


ë 
© 
8 
8 
KR 
= 
© 
a 


PLEIN AIR, 


u 


Plein air. | 


Verreeau 
Vase 
évaporal. 
| Evaporée 
Ombre. | 


10°,0 D-1°,0 | —2°, 0 
25,0 1 1,2| 0,8 
29.5 | 70! 4,5 
23,2 6,8 
12,0 
4,0 


ne scintillent pas et la lune est absente. 


à nu dans tout le massif du Rothhorn. Au Pavillon encore neige sous la table et derrière les 
est blanc, et sur moraine médiane les gros blocs sont débarassés de neige jusqu’à l'Abschwung, 
de l’Abschwung rive gauche chauffées par le soleil sont aussi dégarnies de neige. 

un peu voilé, pas positivement. 


mais le maxima de température n’a pas dépassé 6”, et Re matin il faisait très-froid , et dans 


Source à l'Est du Pavillon température 6°,5 écoulement par minute 31,625. 


État än cie1. 0,0 Screin. — 0,1 ‘/, Couvert. — 1,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 


Neleit 1uic. Marqué d'un astérisque X. 





PSS 


108 UBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


@bservations météorologiques au Pavillon de l’aar (9299" alt.). 
Lectures par Dollfus-Ausset et Auguste Michel. 


13 SEPTEMBRE 1863. 













SEPTEMBRE À BARO- TEMPÉRATURES TEMPÉRATURES HYGRONÉTRIE. ETAT 
1863. MÈTRE EXTRÊMES. AIB. 
en, nn > nn. 









réduit : Minima 








à céro. 


Humidité 
relative. 








13 | 6m. À 576,93 —1°,5|—0°,2 2,5 |—2°,21 2,03 
10 577,27 9,6 | 8,2 | 1,412,26 
28. ]577,13 10.5 | 9,6 | 3,21 3,01 
5 4,0 | 0,50 3,25 
14 | Gm. 1 577,28 0,2| —0,3 1,1 | —2,21 3,60 


4,3 3,03 
Splendide, aucun nuage quelconque, vent faible, vent faible toute la nuit et découvert. 
10 Très-peu d’air, direction variant, complétement clair, aucune vapeur, soleil splendide. 
25. SE faible, toujours splendide depuis le matin, soleil, véritablement hâle du côté du 
Moraine se découvre, sans cependant que la neige l'ait quittée, sur glace neige persiste; on 
5 Calme. 
Splendide, complétement clair. aucune vapeur ni nuage. calme plat, toute la nuit clair. 




















14 SEPTEMBRE 1863. 











14 [6 m. 571,28 0.2 |—3°,0 pe,1 [20,2] 3,60 |-3-.2l +2 oo o 
10 À577,42 go 8,51 2,61 3.01 |-5.51 36 Lo.o Soleil SE | à 
Midi À 537,11 1,2 | 5.804,52 | 0.21 46 Lo.2 soleil SE | : 
2 576,88 10,51 9,5 | 2,9 À 2.82 | —6,3| 32 0,2 Suleill SE 2 : 
n 6,0! 4052! 1,0 75 lo.s soleil SE | 1 
6 5,0! 2004,431-0.5| :3 Îo.3 Soleul SE | : | 

15 |6m. 20 |-1.203,45| 3.81 65 Lo 0 

Moy. 4,85 3,10 |—0,32l 62 Vos 0.:5 | 





14 | 6m. Splendide complétement clair, aucune vapeur ni nuage. calme plat, toute la nuit clair, 
10 Clarté superbe depuis le matin, soleil, SE faible, toujours vent faible. 
Midi } S et SE faible, soleil et beau depuis le matin, zénith un peu voilé, quelques momenfs voile 
è SE fixe constant, marqué, pas fort, toujours splendide, soleil, zénith légèrement voilé. | 
4 SE faible, toute la journée même force et direction. 

15 | 2m. Calme plat, très-clair, zénith splendide. les étoiles ne scintillent nullement. 

Fabuleusement beau, calme plat. 









Veuts. ü Calme. — 1 Faible. — 2 Moven. — 3 Fort. — 4 Très-fort. — © 5 Tourmente (gougx). 






Aucun chiffre n'est interpolé. 


EE _ _ — 
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Observations météorologiques au Pavillon de l’Aar (29892" alt., onarte fédérale). 
Lectures par Deflfus-Ausaet et Auguste Michel. 


13 SEPTEMBRE 1868. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE er SABLE. 
CT 
PLEIN AIR. ABRITÉE. soL 30m por. PLEIN AIR, 


PT 


| Verre eau 
Vase éva- 
porstoire. 


Vent faible. Source à l'Est du Pavillon température 6°,5, écoulement par minute 3litres 625. 


Finster-Aar. À l'Est clair, sans hâle. Toujours la rive droite poudrée de neige jusqu’au bas. 
ne voit pas de glace nulle part, 3 h. soleil couché pour les observations. 


14 SEPTEMBRE 1863. 


4°,0 +, —3°,0/—2,5 À 1°,0 | 1°,0 
3,0 7,0 28,0 | 25,5 À 9,5 | 9,0 
12,2 22,5 | 25,0 14,5 | 8,2 


8,0 21,0 | 19,0 E 12,0 | 13,0 


1,5 |[-1,08 2,5 | 1,2 


au zénith. 


Éeat du etet. 0,0 Serein. — 0,1 ‘/,, Couvert. — 4,n Totalement convert. — Br. brouillard. 
Seleil luit. Marqué d'un astérisque X. 

















110 UBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 
@kbservations météorologiques au Pavillon de l'Anr (3299" alt.). 
Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


15 SEPTEMBRE 1863. 


SEPTEMBRE À BARO- Ê TEMPÉRATURES | TEMPÉRATURES ! HYGROMÉTRIE. ÉTAT 
* 863. MÈTRE EXTRÊMES. AN. 


nn. * 

















réduit 


a zérs. 


Direction. 















2°,0 |—1°,92 
6.8 | 1,2 
8.0 | 2,5 
9,5 | 2,8 
12°,21 10,5 | 4.0 

10,8 | 4,2 
13,5] 12,0 | 5,0 
13,0| 12.0 | 6,0 





10,5 | 5,8 | 
7,0 | 4,0 | 
10,9 | 7,0 




















8,10 0.9 

15 | 2m.) Calme plat, parfaitement clair, zénith splendide, les étoiles ne scintillent nullement. 

5 Fabuleusement beau, calme plat. 

8 Splendide, calme, hâle très-décidé à l'Est, à l’Ouest très clair. 

9 NE faible et calme, splendide, zénith et horizon au Nord, et à l'Ouest outremer et clair. 

10 Vent variable, faible, zénith outremer, soleil splendide, pas la moindre vapeur, häle à | 

11 Toujours magnifique, SO faible. 

Midi.l Splendide. 

I SO faible constant, toujours fabuleux et confortable hors ligne. 


2 SO faible. toujours fabuleux. 


| 
| 
| 
16 SEPTEMBRE 1863. | 


16 16 10°,0] 7°,0 16"!,19] 4°.2 63 0,5 SE Ù 
9 
* | Midi 
8 
6 
17 | 6m. l 
Mos. 


Course aux petits glaciers rive droite; les observations météorologiques n'ont pas été faites 
au Pavillon de l'Aar. 


Vents. 0 Calme. — 4 Paible. — 2 Moyen. - 3 Fort. — 4 Très-forl. — © 3 Tourmente (gougx). 


Aocun chiffre n'est interpole. 
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Observations météerelegiques au Pavillon de Ll’Aar (2899" alt. carte fédérale). 
Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


15 SEPTEMBRE 1863. 


TEMPÉRATURES DE L'EAU. TERRE ET SABLE. 


RE RS 
ABBITÉE. soL 30mm paor. PLEIN AIR. 


PLEIY AI. 
me EU 
fn 
£ 


= 
8 
(= 


20°,0! 6°,0 | 30,0 | 34,0 


bleu foncé du côté Est, hâle et horizon ordinaires. 
l'Est, horizon bleu comme en plaine à l'Est. à l'Ouest et au Nord bleu foncé. 


16 SEPTEMBRE 1863. 


DIT 


Y 


État du ciel. 0,0 Sercin. — 0,1 %., Couvert. — 4,10 Totalement couvert. — Br. brouillard. 


Soleil luit- Marqué d’un astérisque X. 








112 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


@haervations météorologiques au Pavilion de l'aAnr (9899" alt.). 
Lectures par Bellfas-Ausset et Auguste Michel. 


RÉSUMÉ DU 20 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 1863. 


; = : 
TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMETRES A L'OMBRE. s s © : É 
© A ———— $ £ 5 = : 
Ê EXTRÈNES. È € 8h <- 
a —  — Ë ce £ E | 
6 8 40 Midi 2 4 6 Min. | Moy. 1 8 s 











407 [070 À -0-,28 lsec.cs! 
1,7 | os +ous Îsss,s2 
05 | 1,850 -+0,23 I572:: 
0,5 | s50Ù-0o,82 Esss.s: 
3,0 | 6,60) 0,14 Ds:s02 
3,5 | 800) +09 Esrast 


20 1—0°,2 | 0,0 | 0°,0 | 0,3 | 0,3 |-—0°,2 | 0-0 
a L—1,7 | —1,6 0,8 2,0 0,4 0,8 0,0 
22 1 —0.3 | 0,0 2,0 3,0 3,0 4,2 2,5 


2 30! ss! s4 | 9,5 | 40,2 | 95 | 75 
251 4,31 6,0 | 90 | 125 | 44,2 | 98 | 7,6 





26 À 3,5] 46 | 80 | 10,0 | 100 | s,8 | 6,8 3,5 | 6,751-—0.14 15722: 
27 60! 5,0 | 70 | 7,2 | 6,0 | 65 | 6,3 ss | 6,351+0,20 157223 
28) 551) 70 | 7,2 | 6,5 | 8,0 | 58,0 | 3,8 5,5 | 7,151-—0,44 5749 
2% 70! so | s,5 | 7,0 | 7,8 | so | 73 54 | 6,80 10,19 157447 
20) st 6,0 | se | so | 6,0 | 6,5 | 5,2 25 | 5,25 1 +0,34 7442| 
1 25 | 5,0 1,0 9,8 9,0 7,8 5,0 2,0 5,90 À +0,85 

Se. 

4 20 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | s,5 | 90 | 50 20 | s501+0,35 

2h 0! 54 | 7,8 | ss | 6,8 | 6,2 | 6,0 34 | 3.951 0,30 

31 6,51! 6,0 | 60 | 6,0 | 6,0 | 60 | 53 5,0 | 5.501 —0,11 

48 so! 7,2 | 8,7 | 40,2 l'as | 9,8 | 9,8 0,0 | s,751—4.14 

57 00! 4,2 | 20 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 4,5 0,0 | 2,80 } —0.24 

6) 0,8] 22 | 50 | s,8 | 3,4 | 6,4 | 3,2 0,8 | 4,50 1 +0,52 

7 

8h 00! so ! s2 | s2 | 8,8 | 7,0 | 4,0 0,0 | 4401+0,22 1573,0% 
9 | 
101 40! 5,8 | 7o | so! 70 | 6,0 | 45 À 604 —3,3 | 240) —0,95 | 














Moy.l 278 | 4,23 | 5,66 | 7,30 | 7,08 | 6,63 | 5,25 À 5,55 1,69 | 4,73 L-0,018 





HYGROMÉTRIE. 
= — mm" + 
Ë 6 8 10 Midi. 2 
ä R—  —, 2 En, a A  — — TT 
Boule |Pointdel Humid.l Doule |Pointde|Humid.| Boule [PointdelHumid.l Boule |Pointde|Humid.} Boule |Poiat de[Rumid, 


mowuill.| rosée. |relstie 


mouill. | rosée. |relativelinouill. | rosée. [relativelmouill. | rosée. |relativelmouill. | rosée. |relative 









































Août 

20 D—o8|—16| 90 —051—1,0,1| 92 0,5 |—4101| 92 D—0°,2 |—0,8 | 92 L—0"5|—1,4 | 53 
20h —20| —24}) 95 D —1,8| —20| 97 0,0 | —10| ss 0,0 |—9,7 | 71 D—0,2 | —1,0 0 
23 Los! —09! 95 À —0,3! -o,7| 95 À —os!| —35| 66 À 4,5 |—0,5 | 78 10 | —is | 72 
231 —3,0! —6,7| 61 —9,t |—10,2| 37 0,8 | —3,7| 37 31 |—14,9 | 59 3,4 | —4.6 s2 
2 D 0%) —5,7|] 52 29 | 0,1! 69 39! —1,0| 52 4,2 |—2,2 | 44 5,0 | —0,9 & | 
23 1 —0,2| —7,2}] 42 20| —3,2) s1 45] —0,7| 51 7,3 23 | 50 6,2 1,0 | 3e | 
26 33| 340! 97 46| 4,6] 100 60! 41! 76 6,8 3,8 | 65 6,0 4,9 S1 
27 48] 351] #4 401 3,0! 86 6,5| 6,4! 94 5,5 3,9 | so 3, 42 | #3 | 
28 451 341] 87 s0| 30! 7 5,2| s,2| 76 5,2 40 | #4 6,1 44 | 7 
29 7,0 7,0 | 400 7,0 6,1 | 88 7,0 5,6] 82 7,0 7,0 | 100 7,0 6,4 où 
30 10| 28| ss 35| 0,6! 69 50! 50134100 | 5,5 30 | 74 st 492 # 
CL 1,0] —0,9! 78 50| 27] 74 6,5 22 | 63 

Sep. 

{ 20] 2,01 100 8,0 241 93 4,0 29| 86 7,0 | 5,9 | s7 7,5 cs | # 
2 20| o,3| 82 20! o0,5| 73 s5| 32! 73 6,0 | 3,3 | 6s 5,4 40 | #2: 
3 6,5! 6,51 100 60! 6,0! 100 60! 6,0 | 100 6,0 | 6,0 | 100 6,0 60 | 1e 
4 10! 29! se cul 51} s6 10! ss| s0 7,0 | 40 | 66 8,2 ss | € 
5} 00! oo! 100 4,21 41,2| 100 20| 20| 100 3,0 | 0,6 | 73 8,5 do | 7 
6 0,0! —10| 87 4,8 1,31 94 40! so! 87 5.2 | 41,3 | 60 5,3 16 | s 
7 

8 D —1,0| —22| s5 22, 1,11 76 s8| 22| st 6,2 | 4,3 | 77 | 6,9 | 23 | 6 
9 

10 20! 191] se s5| st| 96 60! s2| s7 6,8 | 3,7 | 86 60! 2 | | 

| 


Moy.l 4,74] 0,24! 832 À 285! 4,920! 81,0 À 4071 2,28 | 79,3 À 4,98 | 251 | 720 
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@bservations météorelegiques au Pavilion de l'Aar (83893" alt.). 
Lectures par Dellfas-ausset et Auguste Michel. 


RÉSUMÉ DU 20 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 1863. 












VENTS. DIRECTION Er FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


nn, 


VENTICIEL. 













































#1 0! olo 2lo 2lo 21@ 5lo 341,0 Neige 41,0 4,0 1,0 v 3,014,00 
2 [© 550 2/50 2l0 321so 3lo 31% 231,0 1,0 4,0 Neige. | 1,0 1,0 Neige, v 2,3] 0,98 
23 160 21v 92156 21v 1lso 2/50 3150 1h41,0 0,7 0,4 Sol. 10,5 Sol. |0,3 v1,410,34 
93 150 1!so 1150 14150 4150 41sx ! 010,0 0,0 Sol. 0,0 Sol. 10,0 Sol. 10,0 Sol. v0,410,07 
2, 0!so 1! [1] 0 0 0 010,0 0,0 Sol. 0,0 Sol. 10,0 Sol. |0,0 0,010,03 
» Olso 41se 2150 2]ss 31se 316 310,2 0,0 Sol. 0,7 Sol. |0,8 1,0 v1,710,73 
28 0 Oise Slsx Slse ls 315 311,0 0,9 0,3 0,3 0,5 Y 2,310,68 
21 |f 2Ïse 3ss 2se Ulse 21se 2}sEe 3)1,0 1,0 Pluie. 0,8 4,0 4,0 v 3,010,97 
le slesleslesle sis sis 111,0 1,0 1,0 Pluie. |1,0 Pluie. |4,0 Pluie.Bv 2,8| 1,00 
29 }v 21v se 315 3fs 3]@ 510 511,0 Br. pl.| 1,0 Pluie. -14,0 Pluie. [4,0 Pluie. |4,0 Plaio.Rv 2,3|1,00 
30 lv se Qre 4e 4lse 21se 21ro 211,0 Pluie. 10,9 1,0 0,8 0,5 v4,610,87 
31 Ixo 4x0 4lxo 4x0 141xo 1x0 417 180,0 0,5 1,0 4,0 Pluie. | 1,0 Pluie.Bv 4,010,85 
Sep. 

User dfsx dlox 4lse 4155 4er 415€ 1fUO0Br. |1,0 Pluie. 4,0 1,0 41,0 8e1,010,96 
2 Use 4!se lez 41so se 1157 21% 211,0 1,0 4,0 Pluie. |4,0 Pluie. | 1,0 v1,610,99 
3 lu 2lxe 2x 2e 510 5le 51e 5lt;08r.pl |1,0Br. pl. [1,0 Br. |1,0Br. pl. [4,0 Br. pl. | 1,0 Br. pl.Îv 3,4] 1,00 
Be lv ls alse 2lse 316 28e 211,0 1,0 0,8 0, 0,7 0,7 v1,310,81 
SÙ oo! Olsx alse 45e 4Ïse 41  OÙ,08r.pl.|1,0Br. pl. 0,5 Sol. |0,4Sol: 10,3 Sol. |1,0 v0,8|0,87 
6 Iso 2ise 1150 4lse Llss 2}5e 415 -414,0 1,0 0,7 Sol. |0,3Sol. [0,2 Sol. 11,0 v41,110,85 
7 à 

8 Eso 4150 1}5s0 11e 41e 4]sx tÎse 110,1 0,1 0,4 Sol. |0,5Sol. |0,6 Sol. 10,4 v1,310,29 
9 

10 O0] O!| ose 4se se 4ve 114,0 1,0 ie.|1,0 Pluie.|1,0 Br. |1,0 Pluie. |4,0 Pluie. 150,3 | 4,00 







—— | ss RES en ne | —————————— À ones Dom— À mr 
ns | ccm RSR ns À -mmnmenenmes mes me 


Mosfri4lvt,3lvt,6[v1,7lv21/5292lvt8l 0,76 ]|0,78 0,67 0,69 0,71 0,77 v4,6[0,75 












HYGROMÉTRIE. MOYENNES. 


ZE "oo mm 
6 1008. NUIT. DILANE. 

nn "  —— nn RE —  — ER nn“ — 
Boule | Point |Humid.l Boule | Point |Humid.l Boule | Point | Rumid.E Boule | Point | Humid.} Boule | Point |Humid. 
mouill. | derosée|relativelmouill. | de rosée | relative 







DATES, 
d 












mouïill. | de rosée | relativelmouill. | de rosée] relative mouill. | de rosée | rolative 





































—00,6 |—10,4 | 94 0,6 |_40,4 | 90 À-00,531-107| 91,3 Ê-10,30| -10,90! 92,5 D -00,94| -4°,48| 91,9 
—0,23 |—1,5 | 85 0,3 | 0,7 | 95 À—0,64/— 1,61] 88,7 L0,40/— 0,80! 95,0 D 0,52 — 4,20! 91,8 











4,5 |—2,0 | 64 À— 1,0 | 6,4 | 51 0,27/— 2,24! 74,4 À— 2,00]— 6,55] 56,0 }— 0,81|— 4,38] 65,2 
25 |— 3,3 | 48 4,8 | 3,6 | 54 0,87|— 4,43] 51,6 À 0,45|— 4,65] 53,0 | 0,66|— 4,54) 52,3 
5,9 | 22/| 61 34 |—_23 | 50 3,50|— 1,10) 53,4 1,45/— 4,75] 46,0 | 2,48/— 3,07| 49,7 
6,5 | 34] 64 5,0 | 23 | 70 4,47|— 0,30! 54,0 Ê 4,5] 2,70! 83,5 | 4,31] 41,20] 68,7 
5,3 4,6 | 61 4,4 1,8 | 74 5,20! 2,99] 75,3 À 4,60! 2,65] 77,5 4,90! 92,82] 76,4 
4,8 | 3,0! 78 42 | 4,7] 72 4,991 3,63] 83,1 Ê 4,35! 255] 79,5 À 4,67] 3,09! 81,3 
0,2 | 4,6 | 79 7,0 | s,5 | 79 5,60! 4,04! 79,9 À 7,00! 6,25) 89,5 | 6,30] 5,13 34,7 
7,0 | 6,4 | 88 T0 | 6,6 | 94 7,00] 6,40] 91,9 Ê 5,50] 4,70! 89,5 | 6,25] 5,53| 90,7 









5,4 | 37] 82 3,0 | 27| 84 4,60] 3,14] 82,7 À 2,50| 0,0! 81,0 | 3,55| 2,02! s1,8 
6,0 | 48/| s1 4,0 | 30 | 86 4,50! 2,56] 77,0% 3,00! 250] 93,0 | 3,75| 253| 85,0 




















8,0 | 7,2| ss 1,0 | 29 | s6 5,07! 4,27! 89,7 À 3,00! 1,60] 84,0 À 403] 2,93| 86,8 
5,3 | 44 | 88 5,0 | 3,2 | 84 4,60| 2,70] 78,6 À 5,15] 4,85] 92,0 | 518] 3,78] 83,3 
6,0 | 6,0 | 100 5,5 | 5,5 | 100 6,00! 6,00! 100,0 À 4,75] 4,20] 93,0 | 5,37| 5,10! 96,5 
7,2 | 48 | 7 5,2 | 01 | 51 6,38| 3,95] 72,3 À 2,60! o,05! 75,5 | 4,49| 200! 73,9 
4,2 | 28! s2 22 | 0,6 | #1 2,30! 1,7] 87,2 À 41,101 0,20! 84,0 | 1,70] o4s| 85,6 


44 | 23] 75 2,6 | 1,9 | 91 3,31 4,541 80,6 À 205! o,so! 85,5 | 268| 4,11] 92,9 


52! 34! 77 20 |—0,5 | 73 3,68! 1,66] 76,7 À 0,75|— 2,0! 69,5 À 219|_—0922| 73, 


© © œ 1 6 Et à © D 


60 | 6,0 100 À 4,5 | 4,5 | 100 À 5:10! 4.80] 91,7 À 0,65! 0,65] 100,0 | 3,03] 27al 95,9 


ne À mme À eme À mme | mme À mummmmnes D orme | om | —…——— 




















Sn 


81 | 2,85 | 77,2 À s,41 | 4,20 | 75,3 | 3,78] 4,79) 36,7 À 2,50] 0,70! 79,7 | s16| 4,24] 78,2 


5 


L2 
. 


) 


Its OBSERVATIUNS METEUROULOUH IQ ES. 


‘@hservations météorologiques an Pavillon de l'Anar (2288 alt. }. 
Lectures par DBellfus-Ausset ti Auguste HMiechet. 


RESUME DU 20 AU 31 AOÛT 1863. 









TEMPERATURES CENTIGRADES. THERMOMÉTRES A L'OMBRE. 





Ni 
4 





{: 
CI] 





ï sotu 


0 
CE 


BOTENXES. EXTRÉMES 
nn" nn e— 


Jour. d Nait. Diuruel Max. | Mio. | Mor. 
Û 


MOYENNE 


demo. extrômen 
Harper 


hkmoy. observées. 





DIFEFRI 














nt Î-0e.38 ‘-07,1420 0°3 |—107 |-0-,70 









20 | 04! ox! 09, 618 "-viv, ouf 20 | 1.7 | où15 
so | so! «421! 2530 vu | cul 0528 42 [05 | 145 
22 st To swf secs | soi 532 75 | os | 350 
95 | 4021 93! 731 733 | som 673 D 102 | 0 | 6.60 
125 114.2 3.4 7.6 s.63 3.353 11" 125 3.3 &.00 
jo À uoo | gx | cn 718: «co! 6.39 À 100 | 3.3 | 6.75 
72 col 65! es test" cu 615% 72! 3! 6323 
6,5 | so! sn! es za, To: 750 an] ss! 5 
7,0 7.8 LAN 35876! 6w' 69 8. s4 | ww 
so | Go 65! 28 597: ss sn &u | 23 | 525 
9.8 9,0 1. 3.0 €,5% 3,5% 35 CAS 20 D 3. 
















Haylie ! Punt Ù Han. 
MDoutit de Pon., fe al 


Ranie Point Hon 
moult fe ros.| rei à 


A Re. 
Roule | Point ! Hunm. Boule Point ! Ham. E Rate ! Biint Hum. 
muouill. [de rus. | relat, Emouiil [de ros | rest. fmouut. de ve! rriust 



























































20 |-o.s8/-1°.6l 90 [-0°.51-1°.1| 92 Eos —1°.1, 9.210. 0.211,84) 89 
21 —20!1—2.:|] 951—1,81—2.0| 9: 0.0 : — 1.0 ! 0.0 [—2.: —0,21—-10| %: 
22 [—0.5/—0,9| 95 1—0.3|—0.:| 95 }-03|—-35; 1.5 | —0,5 10!1—1,5| :2 
23 1—301—6.7| 61 1—2,11-10.2| 37 E 0.8 1—3.: 3.1 | —1.9 3,4|1—1,6| 32 
23 1—0.51—5,7| 521 9.91 0.1! 69 3.9 |—1.0 : 4.2|1—92,2 5.01—-09! 
25 [—0.21—7.2| 424 201-3.2/| 31 4.5 ei 7.31 23 62| 1,0! 5 
26 3.31 3.1| 97 | 4.61 4.6| 100 € 6.0, 1,1! 6.8| 3.3 6.0| 1.9| 5 
27 1.81 351 840 40! 30! 861 635! 64 5,51 3.9 5.11 42! 8 
28 45] 3.4! 871 350! 301! : 6.21 3.2 5.21 4.0 6.11 4.4! © 
29 3.01 %.0! 100 4.0! 6,1 ss 3.0! 36, 1.01 5.0 0! 6,41 9! 
30 40! 28| 85 3.21 0.6| 69 5.0| 5.0, 100 5.35! 3,0 5.11 4,21] 8 
| 31 101—0.9| 78 5.0, 2.7 6.3| 3.2? 
Des 1.55 |—0.46 80.5 À 2.211 0.00! 78.29 3.591 1.31 :3.6 À 4.36 | 1.591708 À 4.02 | 1.33] 7? 


TEMPERATURES DU SQL 
Cat. “EE 
8 40 Mb. > $ 6 


ee Q mqer en. QT, D ee ne D es 


Jon prauraxp [mm panvuro-Etimm paurmvo 0e pawrouwn Pen pau: 

















ne. nn. À So  . nn * Len 

















Solett [Umbrel Suieit [Ombrel Soleil Ombre E Soeit OwbreË Soie Ombre Soietl Ombre Slerl Ont n 
2°,0 2°.0 2'.0 D ?2°.0 2°.0 | 
0,0 8.0 3.0 3.2 3.0 0.0 





2.0! 0.01 12.01 0°.0 D 15.010.0 Di50:0, Lrro 2,51 60: 
12.0 [—0.51 20.01 0,0 240! 3.5 LE on. 40 LE 15.0 3,5 6.04 30 
140! 0.01 22,0! 4.5 D anl 3.0 Eosol 5.5 Dr5.0, 60 1 105 
130[ 301220! 350 L 23.51 75 Dico! 75 Dao: 50! 8231" 
231 ashisol so fust 5 Diet sofa 0! 9016 
201 408 80! 608 so! 601 531 60 1 70! 601 62: ." 
6.0! 4,51 3.2] 501 :0]! 6 201 60 50 col 706" 
70! 30) 50! 50! 50! :0 8 :0) of ïal 70! *0!:e 
151 3,51 6,5| 5.0 À : 5,5 D10.0! 6.5 D t0.51 5.0! 85| ce" 
6.42] 2.891119) 4,39 13.86 | 5.23 D12.171 5.55 À 9.52) 5.58 6.43 4.7 
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@bservations météorologiques au Pavilion de l'Aar (3292%" alt.) 
Lectures pa? Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


RÉSUMÉ DU 20 AU 31 AOÛT. 






VENTS. DIRECTION ET FORCE. ÉTAT DU CIEL. DIURNE. 


| 
| 








ne D nn, 


ä 6 VENT | CIEL 





- TT — ——, 
6 8 10 | Midil 2 4 (5 6 8 10 


















EU 0] 00 2lo 2lo 2]@ 5/0 311,0 Neige. }1,0 Neige. | 1,0 Neige. | 1,0 4,0 1,0 v 3,014,00 
12119 Siso 2/50 210 21]s0o 3lo 3|v 211,0 1,0 0,8 ige. | 1,0 1,0 Neige. lv 2,310,98 
| 22 so 2/9 215€ 2/v 4150 210 2]5s0 1}4,0 0,7 0,5 Sol. 0,5 Sol. 10,3 4.410,34 
[23 so 4lso 4150 1/50 4150 1]se 4] 010,0 4,0 Sol. |0,0 Sol. 0,0 Sol. |0,0 Sol. [+ 0,410,07 
[248 ofso | oo! of ol ol oloo 0,0 Sol. |0,0 Sol 0,0 Sol. |0,0 0,0 0,05 
] 35 Oxo ise 2/50 2Ïsr 31sr 315 310,2 0,0 Sol. ,10,5 Sol. 0,8 1,0 v41,710,75 
| 26 O| Olse 3lsz 315 35e 318 314,0 0,9 0,8 0,3 0,5 v2,3|0,68 

27 v 2er 3lse 25e 16e 2Ïsr 921se 311,0 1,0 Pluie. | 1,0 Pluie. 1,0 1,0 Y 3,010,97 
l210 5160 516 5106 106 5lr 3/5 111,0 1,0 41,0 ie. | 1,0 Pluie. | 1,0 Pluie. Er 2,811,00 
D29 6 o2v [se sise sise 31@ 51@ 511,0 Br. pl.|1,0 Pluie. 1,0 Pluie. ie. | 1,0 Pluie. | 1,0 Pluie. lv 2,3} 1,00 
D er 2lse 2se d|e Alse 2]se 2]vxo 2}1,0 Pluie. |0,9 1,0 Br. 0,8 0,5 v1,610,57 
Usa Do 4[vo so 4 {no 4fno 4{vo 4|v 110,0 0,5 0,5 1,0 Pluie. | 1,0 Pluie. ]v 4,0 0,85 
Dose 1,615 4,6[52,0/v 1,81v 2,2|1 2,5/v 2,010,68 0,7% 0,76 0,70 0,69 v4,810,69 
| : 

HYGROMÉTRIE. MOYENNES. 













4 6 NUIT. DITAXE. 


EL — 
| 















= han + 
Point | Humid.l Boule | Point | Humid. 









nn, A mn, 
Boule | Point |Humid.h Boule | Point |Humid. 
mouill.|de ros.|relativel mouill. |de ros. relative 


Boule | Point |Humid. Roule 
mouill. [de ros. |relativelwouil]. 














90 À-0°,53|-1°,07| 91,3 








-1°,301-1°,90| 92,5 1-0°,91!-1°,48| 91,9 

















20 L-w.6l-1°,1| 94 |-0°,6 








| 21 Do2l—1,5| 85 —o,31—0,7| 95 }0,64|-1,61| 88,1 -0,40|—0,80! 95,0 1-—0,52|—1,20] 91,8 
1 22 P 1,51—2,0| 64 1—1,0 51 | 0,27/—2,21| 34,4]-—2,001—6,55] 56,0 [0,81] —4,38| 65.2 

23 | 2,51-33| 481 1,4 |—: 54 À 0,87|—4,43| 51,68 0,45)—4,65) 53,01 0,66|—4,541 52.3 
| 24 D s9! 221 611 3: 50 À 3,50/—1.40| 53,41 1,45|—4,75| 46,0) 2.48|—3,07| 497 















25 À 65! 3,4] 64, 5,0 10 | #,41|—0,30| 54,0 
26 À 5,31 1,6| 614} 4.1 5,20| 2,99| 75,3 
| 27 48! 301 78, 4,2 4,99! ,63| 83,1 
28 6,2| 4,61 79 L 7,0 5,60] 4,01| 79,9 
29 10) 6,1| 88 7,0 1,00! 6G,40| 91,9 
30 L 5.1] 3,1| 824, 4,0 4,60! 3,14| 82.71 2,50| 0,90! 81,0 3,55] 2,02] 81,8 
81 6,0| 4,8| 84) 4,0 4,50! 2,56| 37,01 3,00| 2.50! 93.01 3.75] 2.53] 85,0 


1,19 174,0 | 3,18 3,32] 0,97| 75.31 2,44[ 0,30! 78,08 2,88| 0.641 76,6 


4,15] 2,10 83,51 4,31| 1.20| 68,7 
4,60| 2,65| 77,51 4,90] 2,82] 76,4 
4,35] 2,55] 19,51 4,67| 3,09| 81,3 
1,00] 6,25] 89,51 6,30] 5,13| 84,7 
5,50! 4,70] 89,5 6,25] 5,55] 90,7 



























| TEMPÉRATURES DU SOL. ABLATION DU GLACIER. 
: no" 
| 





MPÊTRES. 






jora. NUIT. DITANE. 


DaTrs 





20= paoroxp.l 30=% pROroND.R 30%® PROFOND. 
TE Re ne. 






Soleil Ombre Soleil Ombre E Soleil | Ombre} Jour Nuit | Diurne| Total 








| 1°,00 1°,58 
| 2 3,03 0,00 1,51 
22 À 9,0010°,19) 2,0010°,75T 5,50] 0°.17 
23 13,64! 1,641 2,751 1,251 8,20] 1,44 
los Dai! 3,580 5,25] 3,001 11,52! 3,39 lo.040 0,040 |0,040 
| 23 U1428| 5,140 6,75 | 5,001 10,51| 5,07 Lo,035 |0,020 |0,055 [0,095 
| 















26 111,57) 6,281 7,25 | 5,00) 9,51! 5,64 10,040 10,023 [0.063 10,158 
27 7,03] 5,43 5,35 | 5,252 6,191 5,34 10,020 [0,028 10,048 10,206 
28 6,52| 5,521 7,00 | 6,508 6,76] 5,96 10,014 [0,030 10,044 [0,250 

3,00! 3,008 5,50 | 5,508 6,25 0,030 |0,043 [0,073 [0,323 








0,179/0,144|0,323 [0,323 
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@hservations météorologiques au Pavilion de Ll'Aar (3393" alt.). 
Lectures par Dellfus-Ausset et Auguste Michel. 


RÉSUMÉ DU {+ AU 10 SEPTEMBRE 1863. 




















TEMPÉRATURES CENTIGRADES. THERMOMÈTRES A L'OMRRE. DIFFÉREN CE 
Ex = os "© de movennes 
= un RE 

6 G | Jour | Nuit |Diornel Max. | Min. | Moy. mor: obser 
1 1 2°.0 5°,0 15°,85 | 4°,05 | 4°.95 Ê 9°,0 | 2°,0 15",508 <+2.5 | 
2 | 31 6,0 À 6,26 | 6,25 | 6,25 | 8,8 | 3,1 | 5.958  —0.30 
3 6,5 5,5 À G,00 | 5,25 | 5,631 6,0 | 5,0 | 5,50 —0,13 
4 5,0 9,8 | 8,88 | 4,90 | 6,89 À 11,5 | 0,0 | 5.75 —1,4 
5 0,0 4,5 & 3,37 | 2,65 | 3,011 5,6 | 0,0 | 2.80 —0,21 
G 0,8 3,2 | 4,97 | 3,00 | 3,98 À 8,8 | 0,8 | 4.80 +0,82 
7 
8 0,0 4,0 À 5,46 | 2,90 | 4,18 À 8,8 | 0,0 | 4.40 +40. 
9 j 
10 À 4,0 4,5 À 6,04 | 0,63 | 3.35 | 8.0 1-32 [2.10] 0% | 
Moy. | 2,67 5,31 À 5,85 | 3,71 | 4,78 À 8,31 | 0,96 | 1.64 —0,14 
HYGROMÉTRIE. 
























































ss 6 Midi. 2 | 
< ne mm À 
si Boule | Point | Hum. } Boule | Point | Hum. | Boule | Point | Hum. | Boule | Point | Hum. à Boule | Poiut | Ron 
mouill. |de ros.| relat. mouill. {de ros.] relat. Imouill.|de ros.| relat. Imouill. |de ros.| relat. Imouill. de ros. | re+: 
Î 2°,0 | 2°,0 | 100 E 3°,0 | 2°,4 49,0 | 2°,9 86 À 7°,0 | 5°,9 | 87 E 3°,5 | 6°.6 | 84 
2 2,0 | 0,3 82 3,0 | 0,5 5,5 | 3,2 13 1 6.0! 3,3| 68, 5.i 4,0! & 
3 6,5 |! 6,5 | 100 À 6,0 | 6,0 6,0 | 6,0 | 100 À 6,01 6G.0 | 100 Ê 6G,0 | 6,0 | 101 
4 4,0 | 2,9 6,1! 5,1 10] 5,5 | 80 1,01 40! 668 8,21 53) & 
» | 0,0! 0,0 1,2: 12 2,0| 2,0|1001 3,0) 0,6| 7 3,5 | 10! 
6 0,0 | —1,0 1,8 | 1,3 4,0 | 3,0 | 87 5.2 | 1,3! 60 | 5.2 8 | 6! 
d 
8 L-1.0 | —2,2 3,2 | 1,1 3,8 | 2,2 | 81 6,0 | 3,3] 6x 
9 
10 3.0 | 1.9 5,9 | 5,1 6,0] 5,2 | 87 601 521 






nenss À cms _—""——— | ones Ÿ mme À manne | mm | mmmmmncrms D omememeumme À amsn À mm D ones, À mms, À mr 


Moy. | 2,06 | 1.30 4,79 | 3.75 | 86.7 5,98 | 4,15 | 59: 


Vonts. 0 Calme. — 1 Faible. — 2 Moyen. — 3 Fort. — 4 Trés-fort. — @ 5 Tourmente (gougx). 


Aucun chiffre n'est interpolé. 
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Shservations météorologiques au Pavillon de l'Aar (2893 alt.. carte fédérale). 


Lectures par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


RÉSUMÉ DU 1°" AU 10 SEPTEMBRE 1863. 


VENTS. DIRECTION £er FORCE. 


Alse 115 
tlse 21v 


516 51© 


4,0 Pluie. 
1,0 


-11,0 Br. pl. 


ÉTAT DU CIEL. 


40 


1,0 Pluie. 
1,0 
4,0 Br. pl. 


Midi 


0,5 
0,8 
1,0 Br. 


4,0 
1,0 Pluie. 
1,0 Br. pl. 


1,0 
1,0 Pluie. 
1,0 Br. pl. 


10 
1,0 
4,0 Br. pl. 


DIURNE. 


VENT] CIEL 


se1,0|0,96 
v 1,610,99 
v 3,4/1,00 


0,7 


1,0 
4,0 


0,7 
1,0 Br. 
0,7 Sol. 


0,8 
0,5 Sol. 
0,7 Sol. 


0,3 
0,4 Sol. 
0,3 Sol. 


0,7 
0,3 Sol. 
0,2 Sol. 


v1,310,81 
v 6,8}0,87 
Ÿ 1,1 0,85 


aise 215 1,0 
4,0 Br. pl. 


1,0 


{is à 


afse ls 0,1 Sol. [0,0 Sol. |0,3 Sol. |0 0,6 Sol. |0,4 v1,3/0,29 


1,0 1,0 Pluie. |1,0 Pluie. |4,9 Br. |1,0 Pluie. | 1,0 Pluie. 


0,9 


HYGROMÉTRIE. MOYENNES. 


Nait. 
ne, 
Boul e | Pointde | Humid. 
mouill. | rosée. [relative 


1°,60 
4,85 
4,20 
0,05 
—0,20 
0,70 


Jour. 
nn, re EE 
Pointdel Humid.} Boule |Pointde! Humid.} Boule |Pointde] Hamid. 

.| rosée. |relativelmouill. | rosée. |relativelmouill. ! rosée. | relative 


4 6 


Boule |Pointde| Humid. 
mouill.| rosée. | relative 


4,03 | 2°,93| 86,8 
5,18 | 3,78| 85,3 
5,37 | 5,10] 96,5 
4,49 | 2,00! 73,9 
1,70 | 6,48] 85,6 
2,68 | 1,11] 82,9 


5°,07 
4,60 
6,00 
6,38 
2,30 
3,31 


4,27 
2,70 
6,00 
8,95 
1,17 
1,51 


89,7 
78,6 
100,0 
72,3 
87,2 
80,4 


3°,00 
5,75 
4,75 
2,60 
1,10 
2.05 


84,0 
92,0 
93,0 
75,5 
84,0 
85,5 


1°,2 
4,4 
6,0 
4,8 
2,8 
2,3 


88 
88 
100 
71 
82 
75 


4°,0 
5,0 
5,5 
5,2 
2,2 
2,6 


2,9 
3,2 
5,5 
0,1 
0,6 
1,9 


2 
3 
+ 
ë 
6 
ni 


3,4 | 77 —0,5 1,66 | 76,70 0,75 |—2,10| 69,5] 2,19°|—0,22 


© 


91,70 0,65 | 0,65! 108,0) 3,03 | 2,73 


CS 
— 


6,0 4,5 4,80 


2,58 | 1,22] 85,4 E 3,58 | 2,24 


État du ciel. D, Sercin. — 0,1 ‘4. Couvert. — 4,0 Totalement couvert. — Br. brouillard. 
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Ablation du glacier inférieur de Ll’Aar. 


Ligne transversale du Pavillon (2300® alt.) 


AOÛT 1846. 


G MATIN. UD MATIN. 


| Tempé- Haut. Tempé- 
Eau Etat rature. Eau État rature. 
du ciel. ir. tion, | Trou. du ciel. Air. Trou. du ciel. Air. 


0,2 Soleil j 0,2 Soleil | 10°,0 0,2 Soleil | 11°,0 

0,0 Soleil 0,00 0,0 Soleil | 10,0 0,0 Soleil | 12.0 0.08 
0,0 Soleil 0,00 0,0 Soleil 10,0 | 0,00 0,0 Soleil | 14.0 0,00 
1,0 Couvert 0,37 11,0 Brouil. | 7,0 1,0 Couvert] 8,0 O0 
0,0 Soleil 0,00 0,0 Soleil 8,0 0.0 Soleil 12,0 0,00 * 
0,0 Soleil 0,00]! 0,41 10,0 Soleil | 10,0 0,0 Soleil | 12,0 01) 0.00 
0,0 Soleil 0,00! 0,41 [0,0 Suleil 12,0 0,0 Soleil | 14,0 02! 0.0] 
0,0 Soleil 0,43 [0,3 Soleil | 12,0 0,4 Soleil | 13,0 uv | 
1,0 Couvert 1,0 Couvert] 8,5 1,0 Couvert] 8,5 

1,0 Pluie 0,20 [0.5 7,0 0,2 Soleil | 14,0 0.00 
1,0 Brouil. 0,15 11,0 Brouil. | 6,0 1,0 Brouil. | 6,5 0.00 
1,0 Brouil. 0,40 E1,0 Brouil. 3,0 1,0 Brouil. | 5,5 0.00 
1,0 Neige 0,40 E1,0 Neige 0,5 1.0 Neige 3,0 

1,0 Pluie 0,27 11,0 Pluie 3,0 1,0 Pluie 6,5 

1,0 Br.Pluie 0,00 11,0Br.Pluiel 1,5 1,0Br.Pluiel 6,0 

1,0 Couvert 0,00 11,0 Couvert| 5,0 1,0 Couvert] 6,5 

0,0 Soleil 0,32 10,2 Soleil 6,0 0,5 10,0 

0,0 Soleil .00| 0,34 10,0 Soleil 7,0 0,0 Soleil 8,5 

1,0 Couvert 0,26 11,0 Couvert! 5,0 1,0 Couvert| 7,0 

1,0 Couvert 1,0 Couvert] 5,0 1,9 Couvert! 6,0 

1,0 Couvert 0,00 11,0 Couvert] 3,0 3,0 

1,0 Couvert| 5. 0,00 11,0 Couvert] 5,5 6.5 

1,0 Couvert 0,12 #1,0 Couvert] 5,0 1,0 Couvert! 7,5 


. 10,62 Var. 0,62 Var. 6,52 0,62 Var. | 8,30 
1,0 Neige 0,40 }1,0 Neige 12,0 1,0 Neige 14,0 
in. 10,0 Soleil 0,43 10,00 Soleil 0,5 0,0 Soleil 3,0 


Ablation de Îa surface du glacier. Au bas du Pavillon du glacier de l’Aar inférieur (l'nter-4ar- 
Gletscher), 2300" alt., ligne transversale du Pavillon au Grünberg, à 25" de distance de rive gauche 
roche en place. on a foré un trou de 2 de profondeur dans la glace du glacier, à un emplacement w : 
la surface n'est pas crevassée, unie, compacte, et où il ne coule pas de ruisseau. — Dans ce trou for } 
le 9 août à G h. soir, on a placé une perche de 2= de longueur, sur laquelle était fixée avec des cluu: | 
un ruban marqué au centimètre. Le zéru de cette mesure correspondait exactement à Ja surface du gl- ; 
cier. On notait la hauteur que la perche dépassait la surface du glacier, qui correspondait à l'ablation 
d’une observation à l’autre. 

Les ablations ‘inscrites dans les colonnes) sont celles d’une observation à l’autre; 6 h. matin celle 
de la nuit, absence de chiffres : l'observation n’a pas été faite. — Par une couverture de neige de glacier. 
l'ablation est nulle, — Pendant la nuit elle est généralement nulle ou très-faible, et dans la journes 
par temps couvert il en est de môme. | 
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Ablation du glacier inférieur de l’Aar: 
Ligne transversale du Pavillon (2300" alt.) 
























AOÛT 1846. 
‘ . HAUT. EAU 
3 SOI. G SOIR. TEM- ABLATION. ANG LE Us. 
é M RÉRAT a 
5 Tempé- laut. Tempé- Heut. | Divurne. 
È Éta! rature.| Abla- | Eau État rature.| Abla- | Eau Moses. Diurne ” 
du ciel. Air. | tion. | Trou. du ciel Air. | tion. | Trou. À Jour. À Jour. | Total. } Max. | Min. 
= = Organisé l'observation. , m "ms m CS 
y [0,1 Soleil |12°,5 0,3 Soleil | 7°,01 “ 110.0 
10 10,0 Soleil | 12,0 | 0,04! 0,09 lo,0 Soleil | 8,0 | 0,02! 0,16 L 10,0 À 0,08! 0.08 À 0,08 | 0,16 
11 Îo,0 Soleil | 13,5 | 0,03 0,0 Soleil_| 10,5 | 0,01| 0,11 À 11,5 À 0,08! 0,08 À 0,00 | 0,11 
12 [1,0 Couvert) 7,0 | 0,0! 1,0 Couvert! 7,0 | 0,00! 0,14 À 7,2 À 0,03! 0.04 À 0,00 | 0,37 
13 10,2 Soleil | 11,0 | 0,02 0,3 Soleil | 9,5 | 0,001 0,124 9,2 À 0,0] 0,97 À 0,00 | 0,30 


0,07 À 0,00 | 0,51 
0,08 À 0,00 | 0,41 
0,08 À 0,00 | 0,43 
0,04 À 0,12 | 0,15 
0,06 À 0,00 | 0,20 
0,01 À 0,00 | 0,15 
0,00 À 0,0 | 0,40 


14 10,0 Soleil | 13,2 | 0,03| 0,00 10,0 Soleil 9,0 | 0,01| 0,10 À 10,8 Ë 0,07 
15 10,0 Soleil | 15,0 | 0,03! 0,00 10,0 Soleil | 10,0 | 0,02] 0,12 À 13,4 E 0,08 
16 10,2 Soleil | 10,5 | 0,03 0,2 Soleil 9,0 | 0,02 10,7 | 0.08 
15 1,0 Couvert) 6,5 | 0,01! 0.12 1,0 Couvert! 5,5 | 0,00! 0,15 £ 7,3 À 0,03 
18 10,3 Soleil 9,5 | 0,02! 0,00 E1,0 Couvert] 7,0 | 0,02) 0,00 Ê 9,2 À 0,05 
19 1,0 Brouil. | 1.0 | 0,00! 0,00 E1.0 Brouil. | 2,5 | 0,02] 0,001 5,3. 0,00 
20 11,0 Brouil. | 7,0 | 0,0v]! 0,00 11,0 Brouil. | 3,0 | 0,00) 0,081 4,2E 0, 


21 1,0 Neige | 2,0 | 0.00 1,0 Neige 1,7 | 0,00! 0.128 1,6 À 0.00! 0,00 À 0,00 | 0,40 
22 11,0 Pluie 6,5 | 0,00 1,0 Pluie. 4,0 | 0,00! 0.00 £ 4,7 E 0,00! 0,00 À 0,00 | 0,27 
23 1-0 Br.Pluie!| 6,0 | 0,02 1,0 Br.Pluie| 5,0 | 0,02] 0,00 £ 4,1 LÀ 0,04! 0,04 E 0,00 | 0,00 
24 10,5 7,0 | 0,02! 0,00 10,5 6,5 | 0,00! 0,00 6,0 1 0,02] 0,02 0,00 | 0,00 
25 10,5 8,0 1# 0,00 1,0 Couvert] 6,3 |! 0,00! 0,008 7,11 0,01! 0,01 E 0,00 | 0,32 
26 10,5 9,0 | 0,00 1,0 Couvert] 9,0 | 0,00! 0,00 E 7,8 EL 0,03] 0,03 LE 0,00 | 0,34 
21 11.0 Couvert| 7,0 | 0,00 1,0 Couvert| 6,0 | 0,00 6,11 0,00! 0,02 E 0,06 | 0,26 
28 11,0 Couvert] 6,5 | 0,02 1,0 Couvert| 6,0 | 0,03] 0,00 £ 5,7 E 0,03! 0,03 E 0,00 | 0,00 


0,00 À 0,00 | 0,00 


29 }1,0 Couvert] 4,0 | 0,00! 0.00 11,0 Couvert| 4,0 | 0,00! 0,00 L 3,4 1 0,00 
0,02 } 0,00 | 0,00 


30 11.0 Couvert] 5,5 | 0,00! 0,00 11,0 Couvert] 5,0 | 0,00! 0,00 E 5,51 0,01 


34 11,0 Couvert| 6,0 | 0,00 1,0 Couvert! 5,0 | 0,00 5,7 E 0,02] 0,05 à 0,00 | 0,12 
Moy. 10,62 Var. 8,2: | 0,013 0,0 Var. | 6,64 | 0,006 5,93 10,033] 0,04 

Max. 1,0 Neige | 13,5 | 0,04! 0,00 11,00 Neige | 10,5 | 0.03] 0,00 E 13,4 À 0,08! 0,08 L O,00 

Min. [u,0 Soleil 2,0 | 0,00! 0,12 10,0 Soleil. 1,1 | 0,00! 0,18 À 1,6 E 0,00 | 0,00 L 0,43 


Trou dans le glacier pour observer l'eau qui s’y aceumule. À quelques mètres de distance 
du pieu d'ablation on a foré dans le glacier compacte un trou de 0,10 de diamètre. (Ce trou est foré 
a un emplacement où le glacier n’est pas crevassé, et où il ne coule pas d’eau à sa surface). Lorsque 
le trou était complétement plein d’eau, on inscrivait dans le tableau 0,0. et la quantité de centimètres 
de surface de glacier a Ja surface de l'eau dans le trou, indique dans les tableaux la hauteur d’eau depuis 
la surface. — Ce trou n'a pas conservé sa profondeur, elle diminuait par ablation dans la mème pro- 
ports que celui muni du bâton qui a servi à mesurer cette ablation. La hauteur d’eau indiquée dans 
es tableaux, doit être comprise depuis la surface du glacier à surface eau dans le trou, et non du bas 
du trou à surface eau. 


Ablation du nevé ancien tassé. Non loin de l'emplacement d'observation, une tache de nevé 
ancien couvrait la surface du glacier; c'était de la neige ventée changée en nevé tassé, mais nullement 
en glace bulleuse. On a placé dans ce nevé une perche marquée au centimètre, et l'ablation a été ma- 
thématiquement la mème que la surface du glacier. De nombreuses observations nous ont confirmé cette 
identité d’ablation du nevé très-tassé. Les nevés tassés qui remplissent les crevasses de peu de largeur 
subissent la même ablation que les bords du glacier compacte, 

* Les moyennes de jour sont de 6 matin à 6 soir. Elles sont les moyennes tri-horsires divisées par 4. — En addition- 
asat les 5 lectures des températures et en divisanit par 5. a moyenne n'est pas mathématiquement juste. Eremple, 9 août: 


46",5 
-— 90.3. Moyennes d'une lecture à l’autre No + 100,5 + 410,7 + 99,8 





60 + 40e + 4e, + 120,3 + 70,0 — 


| 400 
= Dr = 410,0. Diflerence des calculs 00,7. 
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Eau sortant du glacier du trift inférieur. 
Bassin du glacier inférieur de l’Aar. 


AOÛT 1846. 


6 MATIN. 9 MATIN. 
—  ——— 
| TEMPÉRATURE TEMPÉRATURE | TPHPÉAATURE 
État een) LS Etat ne. = am À Haut. État 
du ciel. Air. Eau. | Es. du ciel. Air. Eau. Eau. du ciel. 


a — 


1,0 Brouil. | 6°,0 1,0 Brouil. | 6°,0 1,0 Brouil. 
0,2 Soleil 6,0 0,14 10,2 Suleil | 10,0 | 6°,5 | 0,20 10,2 Soleil 
0,0 Soleil 4,2 0,14 10,0 Soleil | 10,0 | 6,0 | 0,17 10,0 Soleil 1°.5 | 0.26 
0,0 Soleil 6.0 0,0 Soleil | 10,0 0,0 Soleil 
1,0 Couvert! 7,0 1,0 Brouil. | 7,0 1,0 Couvert 
0,0 Soleil 2,5 | 0,0 Soleil 8,0 0,0 Soleil 
0,0 Soleil 7.2 0,0 Soleil 10,0 0,0 Soleil 
0,0 Soleil 5,0 0,0 Soleil | 12,0 0,0 Soleil 
0,0 Soleil 6,0 0.3 Soleil | 12,0 0,4 Soleil 
1,0 Couvert| 5,8 1,0 Couvert| 8,5 1,0 Couvert 
1,0 Pluie 6,0 0,5 7,0 0,2 Soleil 
1,0 Brouil. | 5,0 1,0 Brouil. | 6,0 1,0 Brouil. 
1,0 Brouil. | 0,0 1,0 Brouil. | 3,0 1,0 Brouil. 
1,0 Neige 0,5 1,0 Neige 0,5 1,0 Neige 
1,0 Pluie 2,0 1,0 Pluie 3,0 1,0 Pluie 
1,0Br.Pluie| 1,0 1,0Br.Pluiel 1,5 1,0 Br. Pluie 
1,0 Couvert] 5,0 1,0 Couvert| 5,0 1,0 Couvert 
0,0 Soleil 3,0 0,2 Soleil 6,0 0,5 

0,0 Soleil 5,0 0,0 Soleil 7,0 0,0 Soleil 
1,0 Couvert] 5,0 1,0 Couvert! 5,0 1,0 Couvert 
1,0 Couvert| 4,5 1,0 Couvert] 5,0 1,0 Couvert 
1,0 Couvert| 3,0 1,0 Couvert] 3,0 1,0 Couvert 
1,0 Couvert! 5,0 1,0 Couvert] 5.5 1,0 Couvert 
1,0 Couvert! 4,0 1,0 Couvert] 5,0 1,0 Couvert 


État 


Heures. du ciel. 


{ soir 0,2 | 85,0! 3°,5 |0®,19 
Minuit. 0,2 | 5,0! 3,0 | 0,13 
3 matin 2,5 | 0,15 
9 soir 3,9 | 0,17 


Le glacier du Trift infériour est un glacier simple sans affluent. — Silué dans les ; 
hauteurs, rive gauche du glacier de l'Aar (a l'Est du Pavillon de l’Aar). Son exposition est en plein ! 
Sud. L'écoulement de l’eau de ce glacier est à 320" au-dessus du grand glacier inférieur de l'Aar. et la 
pente moyenne est de 32°. — La localité où ont été observées les hauteurs d’eau et sa température est | 
à 20® alt. au-dessus du grand glacier rive gauche, par conséquent l'eau descendait d’une hauteur de : 
300" sur une pente moyenne de 32°. | 

Les observations ont été faites par le guide Saun et un grand nombre par Dellfus-aAusset.- El 
méritent toute confiance. 
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Ean sortant du glacier du Trift inférieur. 
Bassin du glacier inférieur de l’Aar. 


AOÛT 1846. 


ÉTAT DU CIEL. | 


©" 


1,0 Brouil. 
0,1 Soleil 
0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
1,0 Couvert 
0,2 Soleil 
0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
0,2 Soleil 
1,0 Couvert 
0,8 Soleil 
1,0 Brouïil. 
1,0 Brouil. 
1,0 Neige 
1,0 Pluie 
1,0 Br.Pluie 
0,5 

0,5 

0,5 

1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 


12,5 
12,0 
13,5 
7,0 
11,0 
13,2 
15,0 
10,5 
6,5 
9,5 
5,0 
1,0 
2,0 
6,5 
6,0 


8,0 
9,0 
7,0 
6,5 
4,0 
5,5 


6,5 
7,2 


1,0 Brouil. 
0,3 Soleil 
0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
1,0 Couvert 
0,3 Soleil 
0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
0,2 Soleil 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 


11,0 Brouil. 


1,0 Brouil. 
1.0 Neige. 
1,0 Pluie. 
1.0 Br.Pluie 
0,5 

1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 


1°,0 
7,0 
8,0 
10,5 
7,0 
9,5 
9,0 
10,0 
9,0 
5,5 
7,0 
2,5 
3,0 
1,7 
4,0 
5,0 
6,5 
6,3 
9,0 
8,0 
6,0 
4,0 
5,0 
5,0 


5°,25 | 0,21 


2,5 | 0,10 


2,5 | 0,11 


1,0 Brouillard 
0,2 Soleil 

0,0 Soleil 

0,0 Soleil 

1,0 Brouillard 
0,2 Soleil 

0,0 Soleil 

0,0 Soleil 

0,3 Soleil 

1,0 Couvert 
0,8 Couvert 
1,0 Brouillard 
1,0 Brouillard 
1,0 Neige 

1,0 Pluie 

1,0 Br. Pluie 
0,8 Pluie 

0,5 

0,5 

1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 


.1,0 Couvert 


1,0 Cuuvert 
1,0 Pluie 

1,0 Brouillard 
1,0 Neige 

1,0 Neige 

1,0 Pluie 

1,0 Br. Pluie 
0,5 

0,5 

1,0 Pluie 

1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 


Les températures de l'air et l’état du ciel sont extraits des tableaux de météorologie, observations au 
Pavillon de l’Aar. Elles diffèrent fort peu de la température de l'air ambiant du ruisseau en observation. 
N eût été fort intéressant de prendre la température de l’eau à sa sortie du glacier, de plus à une autre 
station intermédiaire du lieu des observations, et d'observer la température de l’air et l’état hygrométrique, 
pour se rendre compte des causes de l'élévation de la température de l’eau, et y ajouter encore la tem- 
pérature du sol. On y avait bien pensé, mais nos observations étaient tellement nombreuses qu'on y 
à renoncé. 
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Ruisseau sur le glacier inférieur de l’Aar (3808" eit.). 


Ligne transversale du Pavillon au Grünberg. — Rive gauche de moraine médiane. 


AOÛT 1846. 


G MATIN. 


Tempé-[EaAr DE ALISSE At. 
rature.| =. - 


du ciel. Air. | Hont. | Larg 


Tempé-|EAt DU atissxac. 


État 


du ciel. Haut. | larg. du ciel. 


0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
1,0 Couvert 
0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
0,0 Suleil 
0,0 Soleil 
1,0 Couvert 
1,0 Pluie 
1,0 Brouil. 
1,0 Brouil. 
1,0 Neige 
1,0 Pluie 
1,0 Br.Pluie 
1,0 Couvert 
0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 


0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
1,0 Brouil. 
0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
0,0 Soleil 
0,3 Soleil 
1,0 Couvert 
0,5 

1,0 Brouil. 
1,0 Brouil. 
1,0 Neige 
1,0 Pluie 
1,0 Br.Pluie 
1,0 Couvert 
0,2 Soleil 
0,0 Soleil 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 


12,0 
12,0 |0",15 
8,9 

1,0 

6,0 


3,0 
1,5 


6,0 
1,0 
8,0 


3,0 
5,5 


9 MATIN. 
10°,0 0,0 Soleil 
10,0 0,0 Soleil 
7,0 1,0 Couvert 
8,0 0,0 Soleil 
10,0 0,0 Soleil 


0,0 Soleil 
0,4 Soleil 
1,0 Couvert 
0,2 Suleil 
1,0 Brouil. 
1,0 Brouil. 
1,0 Neige 
1,0 Pluie 
1.0 Br.Pluie 
1,0 Couvert 
0,5 

0,0 Soleil 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 
1,0 Couvert 


12°,0 
14,0 
8,0 
12,0 
12,0 
14,0 
13,0 
8,5 
14,0 
6,5 
5,5 
3,0 
6,5 
6,0 
6,5 
10,0 
8,5 
7,0 
6,0 


0,27 


Au glacier inférieur de l’Aar, sur les deux rives de la moraine médiane, l'eau d’ablatiou coule sous 
forme de ruisseau depuis lPAb$schwung jusqu'a une certaine distance en aval de la ligne transversale 
du Pavillon au Grünberg. Des puits, moulins et crevasses engluutissent une partie de ces eaux. Dans la 
localité d’observation, le lit du ruisseau est creusé dans le glacier à 1® de profondeur et a une largeur 
de 1",50 moyenne. Avant d'arriver au point d'observation, sur un parcours en amout de 1 kilomètre 
approximativement, l’eau du ruisseau coule assez uniformément, sans être partiellement absorbée par 
des crevasses. — Les observations ont été faites généralement par le guide Saun; elles méritent toute 
confiance." 


DA. Eau sortant de La voûte du glacier inférieur de l’Aar, de 9 am 27 août 1844. Voy. tome Ie”, ]re pertie, pages 272 
a 276. 
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Ruisseau sur le glacier fnfériour de l’Aar (2208 alt.). 
Ligne transversale du Pavillon au Grünberg. — Rive gauche de moraine médiane. 


AOÛT 1846. 






















nd : 
3 SOIR. G SOIR, HAUTEUR. LanGEUR. | ë 
en, A …, Ê£ E 
Tempé |£AU DE ACISSE AU. Tempé-]EAU DU RUISSHAU. | E. 2 
État Mare nt Étet rature. |. | Mas. | Mio. | Mas. | Min. 54 
du ciel. Air. | Haut. | Larg. du ciel. Air. | Haut. | Larg. E 















































































































0,0 Soleil |12°,0 0,0 Soleil 
11 10,0 Soleil | 13,5 0,0 Soleil 
12 1,0 Couvert] 7.0 1,0 Couvert 
13 10,2 Soleil 11,0 0,3 Soleil ’ É 
14 10,0 Soleil 13,2 0,0 Soleil 9,0 | 0,13 | 1,001 0,7 |0=,04 ? |0=,40 1 0,07 
15 10,0 Soleil 15,0 0,0 Soleil 10,0 | 1,14 11,408 0,7 | 0,04 ? | 0,40 | 0,08 
16 10,2 Soleil | 10,5 0,2 Soleil 9,0 0, [0,05 + ? | 0,40 À 0,08 
17 1,0 Couvert] 6,5 1,0 Couvert| 5,5 ? ? P ? 0,04 
18 10,3 Soleil 9,5 1,0 Couvert] 7,0 | 0,11 | 1,0080,16| ? P ? 0,06 
19 |1,0 Brouil. | 5,0 1,0 Brouil. | 2,5 | 0,12 |1,00f ? P ? |o,01 
20 1,0 Brouil. | 7,0 10,17] 1",3011,0 Brouil. | 3,0 | 0,12 | 1,00 E 0,16 | 0,04 À 1,30 | 0,40 E 0,00 
21 |1,0 Neige 2,0 1,0 Neige 1,7 | 0,09 | 0,70! ? ? ? ? | 0,00 
22 11,0 Pluie 6,5 1,0 Pluie 4,0 | 0,03 | 1,008 ? 10,061 ? |0,70 | 0,00 
23 11,0Br.Pluiel 6,0 1,0 Br. Pluiel 5,0 | 0,16 | 1,07 KE 0,23 ? 1,701 ? 0,04 
24 10,5 1,0 0,5 6,5 10,11 [1,001 ? ? ? ? 10,07 
25 10,5 8,0 1,0 Couvert] 6,3 | 0,13 | 1,001 ? ? ? ? pool 
26 10,5 9,0 | 0,20 | 1,00 11,0 Couvert! 9,0 { 0,12 | 1,00 À 0,20 | 0,05 E 1,00 | 0,45 À 0,03 
21 1,0 Couvert| 7,0 1,0 Couvert} 6,0 | 0,10 | 1,001 ? 10,068 ? | 0,60 | 0,02 
28 11,0 Couvert! 6,5 1,0 Couvert} 6,0 | 0,11 | 1,008 ? |0,0668 ? | 0,60 } 0,03 
29 11,0 Couvert! 4,0 1,0 Couvert| 4,0 | 0,101 0,901 0,16] ? 11,00! ? {0,00 
30 11,0 Couvert] 5,5 1,0 Couvert} 5,0 | 0,23 | 1,20 E 0,23 | 0,10 E 1,20 | 0,90 À 0,02 

1,0 Couvert 6,0 10,21 | 0,08 À 1,20 | 0,70 E 0,05 






À l'altitude de l'emplacement de l’ex-hôtel des Neuchâtelois ( Abschwung), le mème ruisseau est 
complétement tari (à sec), le matin à soleil levant par temps serein et rayonnement nocturne, où toute 
ablation cesse. Dans la localité où les observations ont été faites par de certaines circonstances météo- 
rologiques nocturnes, toute ablation de surface découverte du glacier cesse de mème, et si, dans ces cas, 
il y a de l’eau le matin dans le ruisseau, elle provient de la moraine médiane, où l’ablation ne cesse 
généralement pas la nuit. 

Les points d'interrogation (?) non observés. 











Voy. les détails d'ablation, pages 118 et 119. 
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Pertarbation de vent. — Direction et force. 
Au Pavillon de l’Aar. 


1* SEPTEMBRE 1862. — DE 4 À 5 HEURES DU SOIR. 


Heures. 

| Minutes. 
Direction 
Recondes, 
Direction 


de De D de de Où de D de de mn de de à de se de de 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


Œ © Œ Œ O0 © O7 de O9 © 9 NS mn 


en 
© 


SSE 


Au Pavillon de l’Aar. — 2 Août 1845, 


SE 
NO 


N 


2 moyen 
3 fort 

1 faible 
3 fort 

5 violent 
1 faible 
3 fort 

1 faible 
3 fort 

1 faible 
2 moyen 
0 calme pla 
1 faible 
1 faible 
4 fort 

3 fort 

à fort 

1 faible 


2 moyen 

5 violent 

0 calme plat 
3 fort 

0 calme plat 
8 violent 

0 calme plat 
2 moyen 

0 calme plat 
3 fort 


= de de be ve de de e > 0 4e de de à de de Je 


8 
8 
8 
9 
9 
9 
8 
9 
9 


33 
33 
37 


CT 
Û 


33 
30 
31 
32 
32 
33 


à fort 

3 fort 

3 fort 

1 faible 

1 faible 

3 fort 

& violent 

1 calme plat 
1 faible 

0 calme plat 
1 faible 

0 calme plat 
3 fort 


1 faible 
1 faible 
1 faible 


1 faible 

0 calme plat 
L faible 

0 calme plat 
2 moyen 

3 fort 

0 calme plat 


0 calme plat 
1 faible 


On ve he de ce ce dr Se de de Je Je 4 de de de de + 


8*15® matin à 9*46" matin. 


0 calme pla 
1 faible 

2 moyen 

0 calme plat 
2 moyen 

3 fort 

3 fort 

3 fort 

3 fort 

3 fort 

3 fort 

1 faible 

1 faible 

3 fort 

3 fort 

5 violent 

0 calmeplat 
1 faible 


E 2 moyen 

SO 1 faible 

E tournantausS 3 
0 ! faible 

0 calme plat 

O 2 moyen 

Ô 2, puisS 3 

E 2 moyen 

0 calme plat 

Var. ist. d’0 à N.0.E.3 
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Perturhation de vent. — Direction ot force. 


Au Pavillon de l’Aar. de 4 à 5 heures soir. 


1+ SEPTEMBRE 1862. 










Vents en hautes régions des Alpes. 

Dans les Alpes, à toutes les altitudes, la direction et la force du vent sont variables comme au niveau 
des rails de la voie ferrée dans la civilisation. — Des grimpeurs citent des calmes plats au Dôme du 
Mont-Blanc, sur le Monte-Rosa, etc. — J'ai lu les thermomètres à minuit en plein air, en janvier, à 
l'hospice du Grimsel, à la clarté d'une chandelle dont la flamme ne vacillait pas; et même circonstance, 
en Mars, au point culminant du Faulhorn, à 10 h. soir, au Pavillon de l’Aar, et à diverses autres 
stations. Ces circonstances de calme plat absolu sont exceptionnelles, et sont remplacées fort souvent 
par celles que l’on peut qualifier par aggravantes. — C'est le cas de dire: Oh alors, il faut l’avoir vu 
pour le croire. — Nos guides et les chasseurs de chamois donnent le nom de gougx (gur) aux vents 
très-forts, impétueux, féroces qui soufllent dans toutes les directions et sont intermittents; dans l’espace 
d'une minute ils changent de direction et de force, de calme plat à ouragan; ils hurlent et se taisent, 
ils soufllent verticalement, du bas en haut, du haut en has. 

Un jour, au Pavillon de l’Aar, le gougx soufllait tellement fort, que le guide chargé du service de 
table, a attaché une corde de la porte de la cuisine à l’entrée du Pavillon, qui lui servait de rampe 
pour n'être pas emporté. — Le guide Jaun, qui a passé plusieurs hivers à l’huspice du Grimsel, dit 
que fort souvent il plaçait dans la chambre la lanterne renfermant la chandelle de suif allumée; sans 
cette précaution elle s'éteignait. — Le téméraire Bannholzer, le plus intrépide casse-cou de tous les 
guides passés, présents et futurs de l'Oberland Bernoïis, m'a dit un jour au Pavillon de l’Aar, par une 
journée où régnait une véritable tempête : « Ce vent d'aujourd'hui, Monsieur, est un gougx de société, 
un petit gougx. C'esten hiver qu'il est féroce » ; et il ajouta : « En janvier, je me trouvais dans l’Aarboden ; 
le gougx se déchaîne, et pour rentrer à l’hospice, j’ai mis trois heures de temps pour parcourir le trajet 
qui se fait ordinairement en 10 minutes. Dans les rares moments de calme plat je jouai des jambes, 
puis je m'enfonçais dans la neige pour n'être pas emporté par les rafales féroces. 

Un menuisier qui a passé l'hiver à l’auberge du Faulhorn avec un camarade (pour faire des répara- 
tions de planchers et plafonds), m'a assuré qu’un jour ce vent était tellement violent, que des parcelles 
de roches voltigeaient dans l'air, et qu'un grand nombre de vitres ont été brisées par ces projectiles. 

En juillet 1864. me trouvant à l’auberge du Niesen, dans la nuit un vent impétueux soufflait et 
hurlait sur tous les tons. À quatre heures du matin, le domestique de l’auberge entre dans notre 
chambre à coucher, et ferme les contrevents, en disant: «Pardon, Messieurs, mais par le temps qu'il 
fait, il faut préserver les vitraux contre les projectiles qui voltigent dans l'air.» — Est-ce qu’il tombe 
de la grèle ? «Non Monsieur, il pleut des pierres. » — Si le gougx règne, accompagné de fortes chutes 
de neige, ce qui est souvent le cas en hiver (d'octobre à avril), la neige est chassée par le vent et ac- 
cumulée dans les cirques à de grandes hauteurs, et ces neiges persistent dans la localité ou tombent 
sous forme d’avalanches. — Il en sera question dans d’autres chapitres. 

Le tableau ci à coté: Perturbation de vent — Direction et force — donne une idée des changements 
dans l’espace d’une heure. Pour observer ces changements, on avait soin de fixer solidement dans le 
sol un bâton de 1" de hauteur, el on clouait à la partie supérieure un ruban d'étoffe de 0=,50 de lon- 
gueur. Trois personnes placées dans l’intérieur du Pavillon, observaient à travers les vitraux; l’un des 
observateurs indiquait la force et la direction, un second, la montre en main, lisait les secondes, et 
un troisième inscrivait les observations. 

Pour finir ce chapitre, j’ajouterai que cette année 1864, pendant mon séjour d’une quinzaine au col 
du Saïnt-Théodule (massif du Monte-Rosa) à 3333" altitude, une nuit, le vent d'ouest était tellement 
violent, que la tente de campement que nous avions dressée et très-solidement fixée sur sol, à côté du 
chalet que uous occupions, a éte enlevée comme une plume, et le lendemain elle se trouvait en aval 
sur le glacier. — Les guides, en la dressant, disaient: «Elle résistera à tous les vents. » L'aubergiste 
leur répondit :« Vos vents suisses ne lui feront pas de mal, mais gare les vents italiens. » Ses conjectures 
se sont réalisées. — Le chalet en bois que nous occupions était solidement fixé et couvert de dalles en 
pierre très-épaisses, et malgré ces précautions, pendant la nuit, on sentait un certain balancement 
de toute la construction; c'est pour cette raison que nous l'avons baptisé du nom d’Arche de Noc. 
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Observations météorologiques à Genève (403" alt.). 
1853 à 1863 (11 années \. 


TEMPÉRATURES MOYENNES MENSUELLES DU RHONE À MIDI. 











ANNÉES. Décem.|Janvier| Février] Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. [Octobre] Nos. 





























1853 À 7,5 | 6°,7 | 5°,6 | 5°,3 | 7°,1 |10°,6 |12°,7 |17°.0 l18°,3 |15°,4 |12°,8 
1854 6,2 | 4,1 | 3.6 | 6,7 | 10,5 À 11,1 | 14.3 | 17,2 À 18.9 | 18,1 | 14,0 
1855 6,0 | 4,3 | 4,21 5,0! 8,1! 9.4 | 14,1 | 15.2 À 18,4 | 18,8 | 13,9 
1856 6,0 | 5,0 | 5,4 | 6,7 | 8,61 8,8! 13,7 | 13,5 À 19,5 | 14.2 | 13,6 
14,9 
15,2 
15,3 








1857 5,8 | 4,6 | 4,5 | 6,1 | 8,1 | 12,3 | 14,8 | 18,8 | 20,0 | 18,8 
1858 1,71 471 4,7 {| 6,0 | 10,1 | 10,5 | 18,7 | 16,3 À 17.8 | 18,4 
1859 7,11 4,9 | 4,9 | 6,7 | 8,1 | 10,8 | 15.6 | 21,6 À 21,3 | 15,7 | 15, 
1860 À 5.9 | 5,2 | 3,9 | 4,9 | 7,3 | 10,3 | 12.3 | 13,6 D 14,1 | 15,5 | 12,7 
1861 7.0 | 5,21 47 | 581] 8,2] 16.1 | 14,6 | 16,2 À 19,5 | 17.0 | 15,9 
1862 1,5 | 5,4 | 5.11 6,9 | 9,9 | 13,0 [15.4 | 17,5 À 19,1 | 17,5 | 14,8 | 11.0 
1863 7,9 | 5,9 | 5,8 | 6.4 | 10,3 | 13.6 | 14.8 | 19,7 À 19,5 | 15.3 | 14.2 | 10,0 


ee À nn 


















Moyennes À 6,78 | 5,09 | 4,76 | 6.05 | 8.75 | 11,05] 14,641 17,69] 18,76] 16,79] 14,30] 9,72 
Maxima À 7,9 | 6,7 | 5,8 | 6.9 | 10,5 | 13.6 | 18,7| 21.61 21,3] 18,8| 15,91 11.2 
Minima À 5,8 | 4,1 | 3,6 | 49 | %,1| 8.8 {| 12,3] 15.2) 14,11 14,2] 12,7| 8.7 


TEMPÉRATURES DU RHONE. — SAISONS (11 années). 
EXTRÊMES MENSUELLES MOYENS, 


TR —  ———— — 
anwÉes. Hiver |Pris'emps Eté Automne | ANNÉE. Mois Marmuum Mois Minimes | 4mplite 


















































6°,60 | 7°,66 16°,00| 13°,00 | 10",81 À Aoùt 18",3 Mars 5°,3 | 13°.0 

1854 4,63 | 9,43 | 16,80 | 143,77 | 11.16 À Août 18,9 Février 3.6 15.3 
1855 4.83 | 7,50 | 15,90 | 14.33 | 10.64 À Septembre| 18,8 Février 4,2 14.6 
1856 5,47 | 8,03 | 16.90 | 12,17 | 10.64 | Avût 19,5 À Janvier 5.0 14,5 
À 1857 4,97 | 8,83 | 17.87 | 14,97 | 11,66 À Aoùt 20,6 | Février | 4,5 | 15.5 
1858 5,70 | 8,87 | 17,60 | 14,13 | 11,57 | Juin 18,7 Janvier 4,7 14.0 
1859 5,63 | 8,53 | 19,50 | 13.26 | 11,73 | Juillet 21,6 | Janvier 4,9 16,7 
1860 5,00 | 7,50 | 14,67 | 12,40 | 9,89 À Juillet 17,6 Février 3,9 13,° 
1861 5,63 | 8,36 | 16,77 | 14.00 | 11,19 À Août 19,5 Février 4,7 14.8 
1862 6,00 | 9.92 | 17,33 | 14,43 | 11,92 À Avût 19.1 Février 5.1 14.0 
1863 6,53 | 10,10 | 18.00 | 13.17 | 11.95 | Juillet 19,7 Février 5.8 13.9 















mens | commu À manne ms | ne | ses 


Moyennes] 5.54 | 8,61 | 17,03 | 13,60 | 11,19 | Moyennes] 19.25 Moyennes| 4.10 |14,55 
Extrèmes| 21.26 Extrèmes| 3.6 15.6 


LIMMIMÈTRE DU RHONE A GENÈVE, A MIDI (1847 À 1863). 














ANNÉES. Déc. | Janv. | Févr Mars | Avril Mai Juin | Juillet | Août | Sept. Oct. Nev. D ave 
























0,54 [0®,54 | 0®.7110,59[ 02,711 1,05] 1%.60| 1=,631 1.811 1,331 0=,7:1 0.591 0=.9< 
0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,86 | 0.93 | 0.94 | 1,32 | 1,70 | 1,60 | 1,26 | 0.76 | 0.59 À 0.99 
0.13 | 0.77 | 0.69 | 0.68 | 0,54 | 1,05 | 1,72 | 1,98 | 1,67 | 1.18 | 0,93 |'o.61 L 5.04: 
0,71 | 0,68 | 0.78 | 0.68 | 0,60 | 0,58 | 1.19 | 8,57 À 4,52 | #60 | 0,59 | 0,66 À 0,90 
0,:8 | 0,72 | 0.66 | 0.53 | 0.50 | 0,75 | 0,99 | 2,84 | 2,95 À 1,84 | 1.10 | 0.51 101 
0,57 | 0,58 | 0,64 | 0,51 | 0,60 | 0.66 | 0,89 | 1,35 À 1.89 | 1,84 | 1.65 | 1.15 10: 
0,85 | 0,66 | 0,59 | 0.52 | 0,59 | 0.86 | 1.23 | 1,95 À 1,99 | 2,74 | 1,05 | 0.36 À 1.0: 
0,50 | 0.48 | 0,56 | 0,59 | 0,71 | 0,71 À 0.77 À 1,25 À 1.66 | 1,24 | 0.80 | 0.31 Dos 
0,58 | 0.74 | 0.35 | 0.85 | 0,88 | 0.90 | 1.41 | 5.81 À 2.72 | 5,61 | 2.27 | 116 Lu 
0,14 | 0,38 | 0,88 | 0,31 | 0.83 | 1.06 | 1,63 | 1,52 | 1.33 | 1,19 [0.59 | 0.50 Pro: 
0,83 | 0,69 | 0,56 | 0,62 | 0,52 | 0.85 | 0,80 | 1,08 | 1,37 | 1,28 | 0.86 | 0.32 À 0.84 
0.46 | 0,38 + 0.10 | 0.69 | 0.82 | 1,05 | 1.20 | 1.ot | 0.90 | 0.50 Lo.:1 

















0,59 [0,74 | 0,50 | 0,53 | 0,90 | 0.90 | 1,05 | 1,57 | 1.54 | 1.25 À 0.84 | 1.04 À 1.02 
0,85 | 0,83 | 0,67 | 0,73 | 0.92 | 1.09 | 1.59 | 1.66 | 1.54 | 1,73 À 1,45 [ 0.98 D 1.16 
0,86 | 0.82 | 0.54 | 0,83 | 0,92 | 0.88 | 1,21 | 1,71 | 1.53 À 1,46 À 0,98 À 0.93 À 1,01 
0,95 | 0,55 | 0,85 | 0.68 | 0,56 | 0,80 | 1,12 | 1.28 | 1.557 À 1.32 | 0.99 | 0.93 È 1.00 












——_—— —…—….——— Qi | mme | —““——— | —mmmmm—…— | mm | mme À ee | ms À me | neue À =. 






Moyennes 
Moy. 1453 à 1863 1 0,75 
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Observations météerelegiques à Gonève (403" alt.). 
1853 à 1863 (11 années). 


TEMPÉRATURES MAXIMA ABSOLUES MENSUELLES DU RHONE A MIDI. 


ECS Déc. | Janv. | Févr. | Mars Avril Mai Juin Juillet Août | Septemb. | Oc obre | Novemb. 


1853 7°,4 6,3 | 8,5 | 13°,2 | 16°,4 | 20°,7 | 21°,4 | 17°,3 | 14°,3 | 12°,6 
1854 À 8°,5 | 4,9 13,2 | 14,4 | 18,2 | 22,7 | 22,0 | 19,3 | 16,9 | 12,0 
1855 À 7,5 | 5,4 12,8 | 13,8 | 20,5 | 20,8 | 21,5 | 21,3 | 17,1 | 12,4 
1856 À 8,9 | 5,0 11,3 | 11,9 | 18,3 | 20,6 | 22,5 | 19,7 | 15,0 | 12,1 
1857 À 7,5 | 5,3 10,6 | 17,2 | 19,1 | 22,7 | 23,7 | 20,3 | 18,6 | 13,1 
1858 À 9,0 | 6,4 12,8 | 13,8 | 21,9 | 21,1 | 19,5 | 19,8 | 17,7 | 10,4 
1859 À 8,7 | 5,9 10,0 20,3 24,1 17,8 | 11,8 
1860 9,3 17,3 16,8 14,9 

1861 10,7 20,9 ? 

1862 | 21,6 

1863 


Moy. 3 | 11,31 
Extr. 13.2 21,9 | 24,6 


TEMPÉRATUES MINIMA MENSUELLES ABSOLUES DU RHONE A MIDI (11 années). 


Déc. | Jans. | Févr. | Mars Avril Mai Juin Juillet Aoët |Septemb. | Octobre | Novemb. 
5,2 | 4,2 | 4°,0 | 6°,1 70,7 | 10°,0 | 13,2 | 8°,1 | 9°,4 | 8°,0 
1°,8 | 3,6 | 0,9 | &,1 7,7 1 9,7 8,4 14,7 16,3 
5,0 | 1,8 | 3,2 | 3,8 | 5,5 1,4 | 8,1 | 14,3 | 17,7 
2,8 | 2,1 | 4,5 | 4,7 8,9 | 10,7 | 11,0 | 7,1 
4,7 | 3,3 | 2,6 | 4,8 9,8 | 10,7 | 12,9 | 17,3 
2,0 | 3,7 | 3,3 13,3 | 9,3 | 11,7 | 16,4 
6,4 | 3,9 | 4,5 17,0 14,1 
4,8 | 2,7 9,9 | 8,6 
3,7 9,9 ? 
14,2 


10,86 
8,1 


LIMMIMÊTRE DU RHONE A GENÈVE A MIDI (1847 à 1863). 


EXTRÈMES MENSLELLES MOTENNES. 
nn — 
Printemps] Été Automne | AxxÉr Mois Maxima, Mois Minima |Amplitude 


0,79 | 1=,68 | 0,89 | 0,99 À Août 1*,81 | Décembre | 0",54 | 1"=,27 
0,91 1,54 0,94 0,99 À Juillet 1,70 | Janvier 0,57 1,13 
0,82 1,77 0,91 1,06 À Juillet 1,91 | Novembre | 0,61 
0,62 1,43 0,85 0,90 À Juillet 1,57 | Mai 0,58 
0,66 | 1,46 | 1,22 | 1,01 | Aoot 1,97 | Mars 0,53 
0,59 1,38 1,55 1,03 EL Août 1,89 | Mars 0,51 
0,66 1,72 1,19 1,07 À Août 1,99 | Mars 0.52 
0,67 1.23 | 0,92 0,83 E Aoùt 1,66 | Janvier 0,48 
0,88 1,65 | 1,35 Juillet 1,81 | Janvier 0,74 
0,87 1,51 0,86 1,01 } Juin 1,63 | Novembre | 0,59 
0,73 ; 0,88 0,84 E Août 1,37 | Novembre 
0,62 Août 1,20 | Février 
0,84 Aoùt 1,14 | Février 
0.91 i Septembre | 1,73 | Février 
0,87 à Août Février 

Août Mars 
Juillet ; Février 


Moyennes! 1,11 Moyennes| 0,60 
Extrèmes| 1,99 Extrèmes| 0.36 1,63 





HAUTES RÉGIONS DES ALPES. 


CAMPAGNE DE 1864. 


# 


De 1844 à 1863, j'ai passé toutes les années (à peu d’exceptions près) 
un mois et plus au Pavillon de l’Aar, à 2400" altitude. — Idée fixe 
d'observations météorologiques et glaciaires. — En consultant mon 
extrait de naissance (11 avril 1797), il faut ajouter le chiffre de trois 
au millésime d'aujourd'hui, ce qui fait 67 ans sonnés. — JI est une 
philosophie qui ne se repose jamais : sa loi, c'est le progrès. — Progres- 
sons, ne restons pas stationnaire; marchons cette année à une alti- 
tude de 1000 de plus, prenons gîte et observons. — Et où ? et où? 

Le Col du Saint-Théodule, 3400" alt. approximativement, voilà 
la station trouvée. — En juillet, mon guide-chef Melchior Blatter se 
rend à Zermatt et m'écrit: «Cantine, construction en pierre au Col 
du Saint-Théodule; de plus un châlet en bois, qui a même appa- 
rence et même forme que l'Arche de Noë représentée dans les Bibles 
illustrées.» — A l'ami Auguste Michel (professeur), qui a séjourné 
en diverses années pendant plusieurs semaines au Pavillon de l’Aar 
avec moi, j'ai fait part de cette communication, et convenu qu'on 
passerait quinze jours dans l'arche de Noé, à 3350" alt., et j'ai fait 
pour condition sine qua non : on comprendra dans le matériel que l’on 
montera un poêle en fonte de fer que l’on chauffera, et un mouton 
vivant qne l’on mangera. — Accepté sans opposition. 

L'ami Rd. Collomb, auquel j'ai fait part de mes projets, m'a ré- 
pondu : «Impossible d’être des vôtres cette année; je travaille sans 
relâche avec M. &e Verneuil à la carte géologique d’Espagne; » et il 
a ajouté : «M. WW. de Fonvielle, collaborateur de la Presse scientifique 
des Deux Mondes, désire depuis longtemps voir les hautes régions des 
Alpes : son intention est de se joindre à votre expédition et se charge 
de grimper aux pics.» — Répondu par retour du courrier: accepté 
et convenu. — Recommandez à votre ami de se munir de souliers de 
chasse, cuir fort et semelles garnies de clous. Vêtements chauds, 
chapeau qui reste sur la tête, lunettes à verres de couleur foncée et 
voile vert. 

V. If. 8 
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14 Auit {#1 — DBollfas-Ausset — Auguste Michel — VW. de 
Fonvielle partent de Mulhouse le soir par convoi ‘le chemin de fer 
et couchent à Be. 

15 Act. — De Bäle à Geneve par chemin de fer. A Bernie les trois 
frères Blatter. uides de Mevrincen. nous re;oi;ment. 

16 Aoït. — De Genéve à Sion par chemin de fer. A Sion nous 
trouvons M. Armand Gerber fils. de Mulhouse. qui fait route 
avec nous pour explorer les hautes régions dn massif du Monte- 
Rosa. 

17 Août. — De Sion à Viège par diligence. 

18 Août. — De Viège à Zermatt à pied. 

19 Août. — Course au glacier de Gorner. — A la pente terminale. 
à juger d'après la moraine, le glacier reste stationnaire depuis deux 
aus; c'est-à-dire pendant la saison où la neize laisse le sol à décou- 
vert. le glacier diminue de la quantité qu'il avait avancé dans la saison 
froide. 

Le 20 Août. — Séjour à Zermatt; mauvais temps. pluie. 


M. Büden, curé à Zermatt. fait des observations pour la Société 
Helrétique avec des instruments de précision parfaitement réglés. Sur 
notre demande, il se chargera de faire des observations bi-horaires 
de 6 heures matin à 8 heures soir pendant uotre séjour au Col du 
Saint-Théodule. 

M. Büden nous dit : « Depuis vingt années et plus que j'habite Zer- 
« matt, le glacier de Gorner a envahi bien du terrain. — Il y a dix 
«ans, j'ai fait des marques à la pente terminale, et vérification faite, 
«la marche (avancement) en décembre, janvier et février était de 6" 
« au total; et autant qu'il m'en souvient, l'avancement était le même 
« dans chaque mois. » 


Températures observées à Lermatt de 1863 à 1864. — Le plus 
grand froid de l'hiver passé était de — 21°,3 au 3 janvier 1864; le 
maximum de chaleur 24°,5 le 6 août 1864, à 1 heure soir ; différences 
des extrêmes de l’année (janvier à septembre), 45°,8. 


Baromètre fédéral ct Anéroïde de hautes régions comparés à 
Zermatt. 
Le 20 août, 3h.s.. Baromètre à zéro 0",625,8 
— Anéroïde . . . 0®,621,5 


Différence. . 0®.004.3 
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Le 5 sept., midi. Baromètre à zéro 0",632,57 
— Anéroïide . . . 0®,623,80 


Différence. . 0",008,77 


En partant de Mulhouse, l’anéroïde était parfaitement réglé sur un 
baromètre Fortin. 

A l'Observatoire de Genève l’anéroïde était 1"" plus bas que le ba- 
romètre à 0°. — A Zermatt, avant de monter au Théodule, 4°",3 trop 
bas. — A notre retour 8%",77 trop bas. — A Mulhouse, le 11 septem- 
bre, 3%%,2 trop bas; 16 septembre, 1"® trop bas; 13 octobre, 1°" trop 
bas. 

Je cite ces différences, qui prouveraient que de certains anéroïdes , 
après avoir subi de grandes variations d'altitude et de température ne 
sont pas des instruments de précision. 


Le 21 Août. — Ascension ot installation au Cel du Saint-Théo- 
dule. 


Voyez les Tableaux météorologiques et glaciaires qui suivent. 


M. &. Delorme, de Versailles, entomologiste, se joint à nous pour 
explorer les environs du Théodule. — La caravane se met en marche 
à 6 heures matin. Elle est imposante par le nombre des personnes : 
Bollfus- Ausset — Auguste Michel — VV. de Fonvielle — Gerber 
fils — KE. Delorme. — Guides : Melchior Blatter, Jakob Blatter, An- 
dreas Blatter, Branschen et 16 porteurs de Zermatt. Total 25. — Les 
deux porteurs les plus intelligents, dont je regrette de n'avoir pas 
noté les noms, ont séjourné au Col avec nous. — M. Delorme nous 
quitte le 23 au matin. — MM. &e Fonvielle et Gerber le 25 août. — 
M. Joseph Büden, curé de Zermatt, nous fait une visite au Col et 
nous remet les observations bi-horaires faites par ses soins à Zer- 
matt, du 22 au 95 soir. Étant dans le cas de s’absenter, les observa- 
tions se feront par trois lectures dans la journée, suivant les pres- 
criptions fédérales. 


Col du Saint-Théodule (8850" alt.). 

Renseignements communiqués par le cantinier peonnAnteine Gorret 
de Valtournanche, âgé de 58 ans. 

La cantine, construction en pierre, couverture en bois et en dalles, 
a été bâtie en 1853. Les murs en maçonnerie ont 0,94 d'épaisseur. 
Une porte et deux petites croisées au Sud. Longueur intérieure 6",25 ; 
largeur 4". Un poële en fonte de fer pour faire la cuisine, une ar- 
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moire pour les provisions , deux bancs en bois, une table et un lit de 
camp avec couvertures constituent tout l’ameublement. 

En 1862 Gorret s’est chargé du service de la cantine : ses provisions 
consistent en vin rouge du Piémont, eau-de-vie, pain, fromage, café 
et œufs, que son fils, garçon fort et vigoureux, transporte de Val- 
tournanche au Col. — Le bois de sapin, pour faire la cuisine, est 
transporté de Valtournanche par des mulets jusqu’à la pente termi- 
nale du glacier, et depuis là à dos d'hommes. Le cantinier a fait un 
accord avec un individu de la vallée, qui lui livre le bois à 20 fr. le 
quintal (2 fr. les 5 kilogrammes). 

Le chalet a été construit en 1858 : en hiver la couverture a été enle- 
vée par le vent. Ce n’est qu’en 1864 que le toit a été réparé; on y a 
couché pour la première fois te 30 juillet. — Les cloisons, la toiture 
et le plancher sont en bois. Il est placé à une faible distance au Sud 
de la cantine : porte d’eritrée au Nord et trois petites fenêtres au Sud. 
— Dimensions intérieures : longueur 5", largeur 3",60, hauteur 2",2. 
Ameublement : Une armoire, deux bancs, une table et deux lits 
larges (paillasson, matelas, draps et couvertures). 

Dès notre arrivée nous avons placé dans la chambre un poêle en 
fonte: et certes, ce n'était point luxe. A notre départ nous avons fait 
donation de ce meuble indispensable. 

J. A. G. 1862. Installation à la cantine le 15 juillet. A cette époque 
0®,40 hauteur de neige sur roche en place. Quitté le 24 septembre. 

1863. Installé le {0 juillet; 1" de neige sur roche. Quitté le 27 sept. 

1864. Installé le 4 juillet par 1" de neige sur roche. 

1863. La plus forte chute de neige au mois d'août, 0,30 hauteur 
pendant la nuit. 

1864. Les seules chutes de neige marquantes de l'été sont tombées 
pendant notre séjour au Col. 

De 1862 à 1864, Gorret n’a jamais vu tomber de pluie au Col. 


Extrait du livre d’inscriptions des touristes au Cel du Baiat- 
Théodule. 
1860. 19 Juillet, premier touriste de passage, total 35 


— Août. . . . . . .  .  . — #0 
— Septembre (dernier 30 septembre). . — 72 
1861, 18 Juillet, premier voyageur . . . — 48 
— Août. . . .. . — 225 


— Septembre (dernier 23 septembre) . . — 115 
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1862, 17 Juillet, premier touriste. . . . total 48 
— Août. . . .. . — 192 
— Septembre doeniér 24 Snabre) . — 19,6 
1863, 10 Juillet, premier voyageur . . . — 185 
— Août. . . .__ + + — 197 
— Septembre . . . .__ … + — 96 
1864, 7 Juillet, premier touriste. ._ «+ . — 112 
— Août, jusqu'au 26 soir . . — 160 


1862 , 18 juillet. Louis de L***** (nom inscrit en toutes lettres), ve- 
nant de Lucerne voir Monseigneur le comte de Chambord. — « J'ai 
« touché l'Allemagne, j'ai parcouru les Alpes, j'ai vu Milan, l'Italie 
«et le Piémont, je retourne vers la Bretagne, et avant de quitter le 
« Saint-Théodule, j'ai crié : Vive Henri V! vive Monseigneur le comte 
« de Chambord! vive la Bretagne! Parti pour le Mont-Blanc. » 

Nota d’un fantaisiste. «Fort bien! très-bien! à merveille! Chevalier 
«du droit divin et voltigeur de 18151..... Mais il est des cris bons à 
« pousser hors de la portée des gendarmes et des agents de police, 
« n'est-ce pas? Je soupçonne que, tout Breton que vous êtes, vous ne 
«crieriez pas le vivat sur la place Vendôme. (M. L.)» 

Au bas nous lisons : « Le premier est un ex-noble, et le second un 
«amouchard en activité. » 

Catastrophe. (Chute et mort d’un guide.) 

Installés le 21 août, à 4 heures soir, dans le chalet du Saint-Théo- 
dule, le guide-chef Melchior Blatter m'avertit qu'un guide étranger, 
nommé Rodolphe Wyss, d’Interlacken, désire me parler. — Faites-le 
entrer. — « Monsieur Papa Dollfus, je suis heureux, content et ré- 
«joui de vous voir en hautes régions. Apprenez que j'ai trouvé un 
«nouveau passage fabuleux, hors ligne, à travers des glaciers ef- 
«frayants; mais en usant de précautions, les Messieurs grimpeurs 
« peuvent y passer. C’est une fameuse découverte, qui me rapportera 
«de l'argent et de l'or, tant et plus.» 

Cet homme a dit sa communication en mots saccadés et était chan- 
celant sur ses supports, non par suite des fatigues et de la marche, 
mais par l'effet produit sur son individu par la boisson de vin et d'al- 
cool. — Je lui réponds : Mon brave ami, passez la nuit à la cantine, et 
ne vous aventurez pas sur le glacier dans l’état où vous vous trouvez ; 
— je dirai plus, je vous ordonne de ne pas partir. — Wyss n’a pas . 
pris mon avertissement au sérieux, et, malgré les instances de mes 
guides et du cantinier, il s'est mis en route avec les porteurs de ba- 
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gages qui s'en retournaient à Zermatt, auxquels on a recommandé 
de veiller sur lui. Wyss, arrivant à la pente terminale du glacier par 
une nuit obscure, a fait une chute entre les blocs anguleux de la mo- 
raine. — Transporté à Zermatt, il a rendu le dernier soupir le len- 
demain. — Ajoutons, qu'au dire des frères Blatter, qui connaissent 
ce guide, cet homme ne s’adonnaït pas à la boisson, et ils ont ajouté: 
C'est en réjouissance du nouveau passage de glaciers qu'il s'est mis 
en ribotte. 

Renseignements par Melchior Blatter, quide-chef. — Observations mé- 
téorologiques dans diverses ascensions qu'il a faites cette année. 

Rirlihorn, 3284% alt. (Oberhasle, canton de Berne). —3 Août 1861. 
11 h. m., zénith découvert, brouillard dans la vallée ; air à l'ombre 
+ 6°,0. 

Hangendhorn, 3301" (Oberhasle, canton de Berne). — 4 Août 
1864, midi, complétement découvert; air à l’ombre + 7°,0. 

Evwig-Schnechorn, 3240 (au-dessus du glacier du Lauter-Aar). — 
5 Août 1864, midi, complétement découvert; air à l'ombre <+ 7°,0. 

Muthorn, 3150" (au Sud du Col de la Furka). — 9 Août 1864. 
1 h. s., 0,5 couvert; +9°.,0. 

Ewig-Schnechorn, 3240. Au-dessus du glacier du Lauter-Aar. 
Nous avions placé, en 1863, dans la pyramide en pierre de l’Ewig- 
Schneehorn, une boîte en bois renfermant un thermomètre minima 
à alcool. Blatter l'a lu le 5 août 1864 : il disait — 21°,0. Il l’a replacé 
tel quel, sans changer le curseur. Si, plus tard, on en fait la lec- 
ture, elle ne sera juste que s’il se trouve au-dessous de —21°,0. 

Renseignements par Jakob Blaiter, un de nos guides. 

Jungfrau, 4167" (canton de Berne). — Kinth (pharmacien à 
Berne), Kaspar et Jakob Blatter. — 8 Août 1864. Partis de l’Ægis- 
horn à 2 h.8., par une journée très-claire; beau temps; pris gîte sous 
une roche au Faulberg à 8 h. s. 

9 Août, départ à 1 h. m.; calme, totalement clair. Le Bergschrund 
(rimaye) a été franchi facilement. Arrivés à la cime à 9 h. 15 m. NE 
fort, zénith dégagé, air ombre — 4°,0. Restés à la cime 10 minutes, 
le vent était fort et froid. De retour à l’Ægishorn à 6 h. s. 

Pour compléter les renseignements, Melchior Blaiter dit que cette 
année (1863 à 1864), il a fait très-froid à Meyringen (canton de Berne 
fin décembre et au commencement de janvier. L’Aar était gelée et 
avait une faible largeur ; on pouvait sauter par-dessus. En janvier les 
chamois sont deseendus par handes de 10 à 15 jusqu'à Geisholz, vil- 
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lage dans la vallée de Hasle (canton de Berne), dans la hauteur vis- 
à-vis Im-Hof. 

Col du Saiut-Théodule, 3350" alt. 

Logement. Le chalet que nous occupons est des plus confor- 
tables sous tous les rapports. Le poële en fonte que nous y avons placé 
dès notre arrivée, muni d’un tuyau en tôle dont l'extrémité dépasse 
le faîte du toit, a un tirage parfait, et le calorique rayonnant élève 
la température de la chambre de 10 à 12°; cette chaleur se main- 
tenait dans les journées sereines; les rayons solaires agissant sur 
la toiture et les cloisons en bois, on ne brüûlait plus de bois de 
9 h. matin jusqu’à 6 h. soir. Les jours de neige, brouillard ou temps 
couvert on chauffait toute la journée. — Dans certaines nuits, par 
vent d’une force vraiment féroce, le thermomètre du local est des- 
cendu à — 3° et —6°. Les vitraux étaient gelés comme en plein hiver. 
Dans ces conditions, soit à minuit ou à ? h. du matin, j'allumai la 
bougie (le cantinier nous fournissait des bougies, et non des chan- 
delles de suif), je remplissais le poêle de bois (qui nous coûtait ? fr. 
les 5 kilogr.), et je faisais la lecture des instruments de météorologie 
et autres observations horaires jusqu’au jour, et puis en continuation 
jusqu à soleil couchant. 

Repas et Nourriture. À 5 h. matin chocolat à l’eau, à la façon 
espagnole, et un verre d'eau. A midi, soupe au bouillon de mouton, 
au riz et avec tranches de pain ; mouton bouilli, omelette; vin rouge 
du Piémont; café à l’eau (tous les jours invariablement). A 7 h. soir, 
même menu qu’à dîner. À 8 h. soir on chauffe le poêle fortement, 
on éteint la bougie et on se couche sans se déshabiller. 

Touristes et grimpeurs. Le passage de Zermatt par le Col du 
Saint-Théodule au Breuil est très-fréquenté de fin juillet à commen- 
cement de septembre. Les grimpeurs montent souvent au Breithorn ; 
cette ascension facile ne présente aucune difficulté. Un grand nombre 
partent de l’auberge du Riffel. Dans certains jours nous avons vu ar- 
river des caravanes de 10 à 15 personnes, généralement des Anglais 
en compagnie de leurs femmes et enfants. — Dans ces cas d’invasion, 
un guide, armé du bâton classique des Alpes, se mettait en faction 
pour maintenir intacts nos instruments météorologiques exposés en 
plein air, et un autre à la porte du chalet pour dire : On n'entre pas. 
Nous savous par expérience que ces précautions ne sont pas luxe. 
Grand nombre de touristes, et c’est la pluralité, prennent en hautes 
régions des habitudes d'écoliers : ils touchent à tont. — Preuve : Par 
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une belle journée, à 2 h. soir, l'ami Mitekel et moi, accompagnés de 
nos guides, nous avons été botaniser dans les environs. En rentrant, 
la table exposée en plein air était dégarnie de tous les vases et ther- 
momètres, et posés pêle-méle à terre. Le cantinier nous dit que. 
pendant notre absence, des touristes se sont emparés de cette table 
pour y déposer les vivres qu'ils avaient apportés. et que, lorsqu'ils 
nous ont aperçus de loin, à notre retour, ils ont déguerpi au plus 
vite. 

État hygiénique au Col de Saint-Théodule à 3350" alt. L'ami 
Michel, moi et tous nos guides ont joui d'une santé parfaite pendant 
notre séjour. — Nous avons été unanimement d'accord que nous 
respirions aussi librement qu’au Pavillon de l'Aar, à 2400". Nous 
avions excellent appétit et dormions la nuit d’un profond sommeil. 
Je dois cependant signaler que mon ami, moi et tous les guides, 
nous étions les premiers jours tous fortement constipés, et cependant 
notre nourriture était absolument la même qu'au Pavillon de l’Aar. 
— J'ai ordoné d'ajouter une bonne portion de sel à l’infusion de café. 
au lieu de sucre; le remède a fait son effet sur chacun de nous, et 
plus tard les fonctions ordinaires se faisaient parfaitement. — Nous 
savons que la moindre lésion de l’épiderme ne se guérit pas au 
Pavillon de l’Aar, et cela nous a été plus que confirmé au Théodule. 
— De retour à Mulhouse, trois écorchures à la main droite ont com- 
mencé à suppurer et n'ont été guéries qu'au bout de dix jours par 
un renouvellement d’épiderme de plus d'un centimètre carré de sur- 
face. 

Instruments météorologiques ot autres. 

Baromètre. De tous les instruments de météorologie, le baromètre 
est le plus embarrassant sous le rapport du transport en hautes ré- 
gions. — Pour cette campagne j'avais commandé à Paris, chez le 
premier faiseur, un anéroïde de précision, parfaitement vérifié par la 
machine pneumatique, pour hautes régions, indiquant des hauteurs 
correspondantes à 5000. — L'opticien ne m'a pas fourni l'instru- 
ment, et il a fallu se contenter d’un anéroïde que je possède, fait par 
Mecretan (n° 14,453), diamètre 0",11 —0®,420 à 0*,800 divisé en mil- 
limétres. — M. WWalferdin à eu la bonté de me confier un thermo- 
métre-hypsomètre de hautes régions. L'observation de ces deux in- 
struments est consignée dans les tableaux qui suivent. 

Thermomètres. Ils sont tous faits par M. Bandin, rue des Grès, 
à Paris. — Les divisions sont rigoureusement exactes, gravées sur 
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tiges, plusieurs divisés par dixièmes degrés; on peut lire le centième 
degré. Une série de thermomètres avec index minima à alcool blanc 
et alcool coloré par anniline, bleu, rouge, lilas et noir intense. — 
Des minimas et maximas fonctionnant parfaitement dans la position 
verticale. 

Hygrométrie. Boule du thermomètre entourée de papier non 
collé ou d’étoffe légère, et mouillée avec de l’eau pure. 

Roséemètre pour observer directement le point de rosée de l'air am- 
biant : vases carrés en argent poli de différentes grandeurs, dont on 
refroidit l’eau qu'ils contiennent par des réfrigérants dont les ma- 
tiéres premières — glaces ou neiges et sel — ne manquent pas en 
hautes régions. 

Vents. Girouette portative. — Grand drapeau flottant. — Bande 
d’étoffe flottante. 

Vases. Pour températures et évaporation d’eau sur une surface dé- 
terminée. 

Poudres en couleurs. Des boîtes en carton de 5 centimètres dia- 
mètre et 3 centimètres hauteur remplis de craie blanche, noir d'an- 
niline , outremer, jaune de chrôme, etc. 

Observation et disposition des instruments. Toutes les lectures 
sont consciencieusement faites par Dollfus-Ausset et Auguste Michel. 

Dans les citations et tableaux aucun chiffre n'est interpolé. — Les 
observations sont généralement bi-horaires, de 6 h. matin à 6 h. 
soir. — Des minimas à index exposés en plein air sur une table, la 
boule dépassant le bois; d’autres placés sous la table (abrités); d’au- 
tres en plein air, ombre permanente. Des maximas à index dans les 
mêmes conditions. — Toutes les températures à l'ombre ont été lues 
sur des thermomètres tournés en fronde, jusqu’à ce que la colonne 
mercurielle reste fixe. Celles au soleil de même, en tournant De cer- 
taines lectures sont faites en plein soleil; les thermomètres posés à 
plat, la boule isolée. 

Pour l’état hygrométrique de l’air, on a lu le thermomètre à boule 
mouillée, exposé verticalement à l'ombre. Fort souvent, on tenait à 
la main en même temps et éloigné du corps un thermomètre boule 
sèche et un second à boule mouillée. — Le point de rosée a été plu- 
sieurs fois observé directement par le roséemètre, surfaces polies re- 
froidies. 

Pour prendre la température du sol, on a choisi un emplacement 
en plein soleil au Sud du chalet, terre végétale grise; on enfoncait la 
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boule d’un thermomètre frondeur complétement dans le sol, à 30w» 
profondeur, et on faisait la lecture lorsque la colonne mercurielle res- 
tait fixe. La température des poudres colorées s’observait, comme le 
sol. — Les évaporations d’eau citées sont le résultat de pesées sur 
une balance sensible. 


Altitudes du massif du Monte-BRosa. 


Monte-Rosa. Breithern. 
4559% Beccaria. 3902 De Saussure. 
4635 Oriani. Weisgrath. 
4609 Carlini. 3661" Lutz. 
4647 De Welden. Col du Mont-Cervin (Hatter - Joch. 
4687 Zumstein. 3327 B. Studer. 
4674 De Saussure. 3343 Carrel (chanoine). 
4619 Meyer. 3341 De Luc. 
4601 Schuckburgh. 3384 Hirzel-Fischer. 
Mont-Cervin (Matterhorn). Spgre ru 
4495® Berchtold. vor 
4500 De Saussure. 


2010 B. Studer. 


4483 A. de Gy. 2008 De Saussure. 


Cima di Jazi. 


Zermatt. 

4300" Malten. 1618% C. Martins. 
Lyskamm. 1637 Michaëlis. 
3927% Lutz. 1634 A. de Gy. 


Flore au Col du Saint-Théodule. Au Nord du chalet, au Col du 
Saint-Théodule , une crête de rochers est à découvert : c'est du mica- 
schiste plus ou moins disloqué, sur une étendue d’un kilomètre et 
de 10 à 100" de largeur entre les deux glaciers. — L'ami Biekel 
par le beau temps explorait la localité, accompagné d’un guide qui 
grimpait dans les endroits difficiles. Il a soigneusement séché les 
plantes recueillies, et lors de la visite que nous a faite M. Buden, 
curé de Zermatt, ces Messieurs ont déterminé ces Phanérogames qui 
croissent et fleurissent à une altitude de 3350 à 3400. La localité est 
généralement débarrassée de neige; elle est balayée, enlevée par le 
vent. et les plantes ont le temps de germer, de se développer, de 
fleurir. 

Toutes res plantes sont vigoureuses et d'une floraison superbe. 
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Aretia glacialis. (Dans l'Alpine-Club suisse elle est nommée pennina.) 

Ariemisia spicala. 

Avena subspicata. 

Cerastiuwm latifolium var. glaciale. 

Chrysanthemum alpinum. 

Erigeron uniflorus. 

Geum reptans. 

Iberis cæpifolia. 

(Linaria alpina, sur le versant du Breuil). 

Phyteuma pauciflora (d’après M. müiden. C’est peut-être humile). 

Ranunculus glacialis. 

R. glacialis var. holicorus (d'après M. müden ne se trouve qu’au Théodule). 

Saxifraga oppositifolia. 

Saæxifraga striata, d'après M. Ruaen. (Be Saussure, qui l'a trouvée au 
Col, la désigne par bryoïdes). 

Oiseaux. 

Deux corneilles des Alpes habitent pendant la belle saison le Col 
du Saint-Théodule. Dans la journée nous les voyions souvent voltiger 
à peu de distance de la cantine. Le matin elles approchaient à quel- 
ques pas et se nourrissaicnt des débris de cuisine jetés sur le sol. — 
Sur les rochers au Nord nous avons vu souvent voltiger des allouettes 
des Alpes de la même espèce que celles du Pavillon de l’Aar, et que 
nos guides désignent sous le nom de Herren-Führer (guides de grim- 
peurs). Le guide-chef Blatter nous dit que ce nom est parfaitement 
appliqué et que ce charmant oiseau se voit à toutes les altitudes dans 
les Alpes ; il se souvient d'en avoir vu deux posés sur roche, près du 
sommet du Finster-Aarhorn. 

Insectes. 

De Saussure à trouvé à la cime du Breithorn (3902® alt.), à la sur- 
face du nevé et dans la glace, une espèce de podures, que l'ami DBesor 
a trouvé de même au Monte-Rosa, et qu'il a décrit sous le nom de 
Desoria saltans 1. Ces mêmes insectes habitent la localité du Théodule: 
nous en avons vu un nombre assez considérable. 

Chamoïs, llèvres, marmottes, renards, etc. 

Le cantinier et les guides de Zermatt nous disent qu’ils n'ont jamais 
vu ni chamois ni lièvres, ni marmottes ni renards dans les environs 
du col de Saint-Théodule. L'année passée plusieurs rats, espèce de 


‘Voy. dans nos Matériaux ,t, V, 1° partie, p. 51. 








ÿ 4) 
“ampasnols arricola niralis) habitaient la cantine: cette année nous 
11 en AVONS AS VUS. 

Action de l’air raréfié sur les montres. 

La montre de poche de l'ami IMiekel date de 1800 :c'est un héri- 
‘age de son pére. Depuis cette epo;ue jusqu'à ce jour elle a passé 
bien des quarts-d'heure sous la loupe de l'horlo:er. et elle a fini par 
avaucer de 12? minutes en 24 heures tres-régulicrement. au niveau 
des rails dans la civilisation. À Zerimatt sa marche correspondait à 
“elle de mon chronomètre de poche, et au Saint-Théodule elle a 
chan :é d'allure; elle retardait régulierement de 12 minutes diurue; 
au Pavilion du glacier de l'Aar elle retardait de 6 minutes d'un lever 
du soleil à l’autre. En est-il de même des montres ordinaires? Il est 
à supposer que oui — à en juger par celle du cantinier et celle d'un 
de nos guides. qui prétendaient que dans la plaine leurs montres 
avancent réguliérement d’un certain nombre de minutes par semaine, 
el qu'ici elles retardent beaucoup. Mon chronometre de poche anglais, 
de construction parfaite. a continué sa marche normale et régulière. 
— Je cite ces faits pour rendre attentifs les observateurs qui tiennent 
à des dates. heures et minutes exacles. 
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Programme des observations à faire au Col dn Saint-Théodule. 


— 3 fort — 4 très-fort — 5 vio- 
lent — 5 @ Féroce. 
Températures de l'air. 
Au soleil : thermomètre tourné 


Les lectures des instruments de 
météorologie seront bi-horaires, 
de 6 h. matin à 6 h. soir. — On 
fera dans certains jours des ob- 


servations horaires et des lectu- | en fronde. 
res de nuit. A l'ombre : thermomètre tourne 
Pressions atmosphériques. en fronde. 


Minimas à index (curseurs) pla- 
cés en plein air sur une table; la 
boule d’alcool dépassant le bois. 
— Idem à l'ombre permanente. — 


Anéroïde de hautes regions. 
Hypso-thermomètre. 

État du ciel. 

Clarté exprimée par 0,0 totale- 


ment clair; 1,0 couvert; 0,5 moi- 
tié couvert, etc. 

Soleil — brouillard — neige. 
— grésil — gelée blanche. etc. 

Vents. 

Direction et force. 

0 ralme — 1 faible — 2? moyen 


Placés sous la table à l'abri du 
rayonnement nocturne. 
Maximas à index (curseurs) pla- 
cés dans les mêmes circonstances. 
Hygrométrie. 
Thermomètres boule sèche et 
boule mouillée à l'ombre.— Point 
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de rosée observé directement à 
l'ombre sur surface de métal re- 
froidie (par le roséemètre). 

Températures du sol. 

A 30e au-dessous de la surface 
exposée en plein air non abritée. 
Lectures bi-horaires. 

Températures du sol de 10 en 
10 centimètres depuis la surface 
jusqu'aux plus grandes profon- 
deurs qu’on peut atteindre. 

Température et hygrométrie dans 
l'intérieur du chalet. . 

Températures des neiges qui cou- 
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vrent le sul et les glaciers à diverses 
profondeurs. 

Températures du sol couvert de 
neiges ou de glaces à diverses alt. 

Action des rayons solaires sur les 
thermomètres à alcool diversement 
colorés. 

Action des rayons solaires sur des 
poudres de couleurs diverses. 

Observations glaciaires. 

Jusqu'à quelle altitude le gla- 
cier est-il adhérent au sol? 

Flore locale. 

Imprévu, etc. 


Ce programme a été consciencieusement exécuté avec une persévé- 
rance stoïque sous le rapport de la météorologie bi-horaire de jour. 
La nuit, impossible de faire des lectures. Par des froids de — 10° et 
des vents féroces qui nous enlevaient et éteignaient la bougie de la 
lanterne, toute observation régulière cesse. — Des lectures isolées, 
dans certains moments pouvaient se faire; mais régulièrement, ab- 
solument non. — Un thermomètre placé en dehors des vitraux au- 
rait pu se lire sans doute, mais la chose était impraticable : toutes les 
units on fermait les contrevénts des fenêtres; sans cette précaution, 
la bougie dans la chambre vacillait à ne pas voir clair pour écrire. 
Souvent nous plaçions la bougie dans la lanterne. 
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Observations météorologiques de Mulhouse (Haut-Rhin) 250" alt.., au cel du Saïint- 
Théodule., 928350" alt., massif du Monte-Rosa. 


Par Dellfus-aAusset et Auguste michel. 











| . TEMPÉRA- 
| LOCALITÉS. ALTITUDE. ANÉROIDE. EAU, SOL, TORRENT, ETC. 
| Riedisbeim, près Mulhouse . 250" 0=,7459 Anéroïde de hautes régions, 
| Bäle, station (ch. de ler). . |. . . . . . 0,7422 réglé sur un baromètre Fortin 
Sissach . . . . . ere 394 0,7325 réduit à zéro. 
Entrée au grand Tunnel . . . |. . . . . . 0,7185 
Olten , station (ch. de fer) . . 393 0,7350 
Berne, station (ch. de fer) . . 555 0,7173 
Genève, Observatoire. . . . 407 0,7283 Baromètre de l'Observatoire à 
0,72937. Anéroide — 0",0010 
SION «25 À D eg en ; 529 0,7155 
LL PRE TR ES 620 0,7021 Eau du torrent qui vient de 
Zermatt,. . . .. . . . .. 10°,0 
Eau du Rhône, en aval de 
Vibge 4e à cu Da a 8,1 


La hauteur maxima de la 
Viège est ordinairement à 5°,30 
soir. Fait une marque de hau- 
teur le soir , le lendemain le ni- 
veau était de 0,50 plus bas. 
VIRE ee 620 0,7022 Sol au bord du torrent, plein 
air, à 0,03 de profondeur. . . bi 
Sol abritésous unepoutre, pré- 
servé du rayonnement nocturne. 13.2 
Saint-Nicolas. . . . . . . . 1150 0,6634 Sol, sable gris au soleil. . . 1.0 
Sol au bord de la Viège au so- 
leil, schiste noir . . . . . . 25,0 
Randa . . . . . . . . .. 1457 0,6431 Depuis le matin jusqu'a 3è,30 
soir, toujours soleil. 
Zermatt. . . . . . . . .. O2. rss te Torrent un peu en amont du 
village, où toutes les eaux de la 
vallée sont réunies. . . . . . 2.1 


Le 19 août, à & h. soir, fait un trou dans un pré gazonné sur rive gauche de la vallée , terrain expose 
au soleil toute la journée. Gazon desséché : 


0,10 sous le gazon 15°,5 Nous nous rendons à la pente terminale du glacier de Gorner; 20 à 25 cha- 


0,20 — 14,2 lets en bois (greniers à foin), tous d’ancienne date, se voient en aval de la 
0,30 — 13,0 pente terminale du glacier. L’un d’eux se trouve à quelques mètres de dis- 
0,40 — 12,5 tance de la moraine. — Entre le bourrelet de la moraine en place et la pente 
0,50 terre et galets 12,2 terminale du glacier, il y a quelques mètres d'espace qui se sont produits par 
0,60 — 11,8 l'ablation du glacier pendant l'été. Sur le terrain en amont, rive gauche. de 
0,70 — 11,8 vieux mélèzes (pinus larir) et de vieux pinus cembra dépérissent, sèchent 


0,80 roche en place 11,8 et sont atteints par la moraine Jatérale. 
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OGhservañlons météerelegiques de Mulhouse (Haut-Rhin) 250" alt.. au col du Saint. 
Théodule.. 2850" alt.. maañff du Monte-Bosa. 


Par DBellfus-Ausnet ct Auguste Michel. 


AIR HYGROMÉTRIE. 
Do. 


ses 


oo 
: ! Point de | Humidité ; 
Soleil. | Ombre. Tension. us lléltie Vents. 


119,8 [6,12] 4°,1 | 38 1,0 Couvert. 
6,69 5,3 77 0,2 Soleil. 
0,0 Soleil. 
0,0 Soleil. 
0,2 Soleil. 
0,2 Soleil. 
0,1 Soleil. 


0,0 Soleil. 
0,0 Soleil. 


Les températures à l’ombre et celles au soleil sont lues sur un thermomètre tourné en fronde. 
— Aucun chiffre des tableaux n'est interpolé; ils sont tous observés consciencieusement. 
Anéroïde sans correction. 


8,8 | 


14,8 \ 0,5 ‘oleil. 
14,5 0,3 Soleil. 


11,2 , 1,0 Couvert. 


18. 17,0 | 11,0 | 6,96 | 5,9 | 48 | Calme] 0,8 Soleil. 
6 s. 11,8 | 10,0 | 8,08 | 8,1 78 |CalmeÏ 1,0 Couvert. 


M. müden. curé de Zermatt, nous dit que depuis deux ans ce glacier ne fait pas de progrès à 
la pente terminale; il fond en été autant qu’il a avancé le reste de l’année. Sur rive gauche il en est 
de mème. — Le bourrelet de matériaux déposés à la pente terminale a labouré du gazon très-ancien, 
et l'accumulation des matériaux est considérable. Aujourd’hui l'extrême pente terminale est abrupte, et 
la glace à découvert subit une forte ablation. Dans la partie supérieure, la surface du glacier charrie 
beaucoup de matériaux ; et s’il les conserve sur le dos jusqu’à pente terminale, ils protègent contre la 
fusion, et il envahira de nouveau du terrain. — Au glacier inférieur de l’Aar, nous voyons par nos 
observations annuelles depuis 1846 des parties de la pente terminale rester stationnaires, et d’autres 
envahir le terrain, suivant la quantité de matériaux que ces parties conservent sur la surface du glacier. 
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Observations météorologiques de Mulhouse (Haut-Rhin) 9290” alt. au col du Halnt- 
Théodule, 2850" alt., masaif du Monte-Bosa. 


Par DBellifus-ausset et Auguste Michel. 


ALTITUDES. TANÉROIDE. TORRENT ET SOL. 


Baromètre fédéral (de M. le 
curé) réduit à zéro, 0",62580. 
Anéroïde 0",0048 plus bas que 
baromètre. Laissé sans correc- 
tivn. 
Torrent de la vallée à Zermatt, 
Sol, sable grisâtre 
Glacier de Gorner (rive gauche) 2260 Trou dans du gazon desséché 
approximat. 0=,10 terre végétale. 
0,20 sable. 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 gros matériaux. 
Sur la moraine à 180" en aval 2240 Trou dans la moraine an- 
du glacier qui descend du coll approximat. cienne qui couvre le sol. 
du Saint-Théodule. 0,03 sable et menus maté- 
0,10 riaux dans tout le par- 
0,20 cours. 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 gros matériaux. 
Sur dernière moraine en mon- Sable hum. 0=,08 profondeur 
tant de Zermatt. 
Col du Saint-Théodule (chalet) 8350 


Altitudes du Col de Saint-Théodule (massif du Monte-Rosa). 


3327" Studer!i (B). 
3343 Carrel (chanoine). 
3341 De Luc. 

3384 Hirsel-Escher. 


Moyenne 3350. 
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Observations météorologiques de Mulhouse (Haut-Rhin) 290" alt., au col du Saint- 
Théodule, 8850" alt.. massif du Mentc-Rosa. 


Par Dollfus-Ausset ét Auguste Michel. 






= SE nr in eee 











AIR. RYGROMÉTRIF. 




















| 

L DATES. À JOURS. [HEURES — | VENTS. ETAT DU CIEL. 

| Soleil. | Ombre. | Ben. | Tension, | Point de | Humidité 

AOÛT. 20 a S. 19°,6 | 14°,2 | 9==,41) 10°,0 54 NO 1 10,7 Soleil. 
| 

| 20 us. Calme 11,0 COUV. Pluie d. le j. 
| né 21 6 m. 6,0 4,6 4,98 | 1,1 71 Calme 10,0 Découvert. 

| ” 21 8,40 12°,0 | 11,2 | 10,0 8,55 | 9,0 86 | Calme 10,2 Sokeil. 


Calme 10,1 Soleil. 





















9,0 9.5 6,08 | 1,3 O 1 10,3 Soleil. 


' 21 1s. 1,1 | —0,8 3,61 | —3,2 0 3 10,8 





Température. Thermomètre tourné en fronde au soleil et à l'ombre. — Anéroïde sans correction. 


Anéroïide et Baromètres. 
A Zermatt, 20 août 1864, 3 s.: 
Baromètre réduit à zéro : 0",62580; anéroïde 0",6215 — 0",0043. 
À Zermatt, 5 septembre 1864, midi : 
Baromètre à zéro 0°,632507; anéroide 0,6238 — 0.00871. 
A Genève, le 16 août, midi : 
| Baromètre à zéro 0,72937; aneroïde 0,72837 — 0,00100. 
| A Mulhouse, 14 août : 
Baromètre à zéro 0.5459; anéroïde 0,7459 : égaux. 
° A Mulhouse, 11 septembre 186: : 
Baromètre à zéro 0,7384; anéroïde 0,7352 — 0,0032. 
A Mulhouse, 16 septembre 1864 : 
Baromètre a zéro 0,335; anéroïde 0.7323 — 0,0012. 
A Mulhouse, 1° novembre 1864 : 
Baromètre à zéro 0,423; anéroïde 0,74118—- 0,0012. 
Un anéroide anglais d’un touriste qui a passé au Saint-Théodule, différait avec'le mien de 20 1nilli- 
| mètres. — Existe-t-il des anéroides qui disent la vérité a toutes les altitudes ? 
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Observations météorologiques au Col du Saint-Théodule 8850" alt. 


Par Dollfus-Ausset el Auguste Michel. 


AIR. HYGROMÉTRIE. 


JOURS. [HEURES.| . — ………. —  __— | VENTS. | ÉTAT DU CIEL. 


Point |! Humidité 


Soleil. | Ombre. | Bone | Tension. | ,! ne 


mouillée. relative. 


4°,5 2°,9 |4%=,99 | 1°,2 19 0 3 11,0 Couvert 
4,8 4,8 6,44 4,8 100 O0 4 11,0 Brouill. humide 
» , , » , O 4 1,0 Brouill. humide | 
5,8 4,1 5,42 2,3 18 O 4 1,0 Brouill. sec | 
5,0 3,2 5,05 1,3 77 O 4 !1,0 Brouill. sec | 
2,1 2,1 5,51 2,1 100 O # 11,0 Brouill. humide 
2,0 2,0 5,30 2,0 100 O0 3 11,0 Brouill. humide 
23 8 m. 3,8 1,9 4,51 | —0,1 16 O 3 11,0 Couvert 


Du 21 au 22, toute la nuit brouillard et O 4. Vent trés-fort. 

Le 22, à 2'h. 40, soleil et vent faible. — À 2 h. 45, soleil et calme. — A 3 h., le brouillard n’est | 
pas intense, cependant on ne distingue pas les objets à 10 pas. C'est une espèce de brouillard sec, et } 
la meilleure preuve : la boule mouillée du thermomètre est de 1°, au-dessous de la température de la R 
boule sèche. À 1 h., par brouillard humide, l'étoffe du drapeau était mouillée et maintenant elle est 
sèche. — 4 h. même espèce de brouillard sec ; les objets en métal exposés en plein air sont secs. | 
tandis qu’ils sont humides par brouillard ordinaire. Le roséemètre, contenant de l’eau à +1°,3 de | 
température élait couvert de rosée et à +-1°,5, la surface du métal était sèche et brillante. — A 5 h.. | 
les ohjets métalliques et la toile de la girouette sont mouillés par le brouillard humide. — A 6h. 
brouillard humide comme à 5 h. 

Toute la nuit du 22 au 23, vent fort conservant la mème direction et par moments vivlent iférvce. 
Brouillard et grésil. Tous les minimas exposés disent +4°.2. et ils ont tous la boule mouillée. 


Par M. Soseph Büden (curé). 


Baromeire. 
70,1 À 59,6 [595 | 30,1 0,0 | 0.6319 
11,5 | 8,7 | 6,98 | 6,0 0,2 | 0,631? 
13,2 À11,4 | 6,98 | 6,0 | 0,6310 
18,5 110 | 5,86 | 2,5 0.6306 
23,3 |139 | 6,88 | 5,8 | 0,630? 
23,4 13,8 | 6,67 0.6295 
18,2 | 14,5 | 10,38 0,6295 
13,1 |10.6 | 8,17 . | 0,6268 


Observations météorelegiques à Zermatt, 1828" alt. 
| 
| 
| 
| 


À 








A 
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Observations météorelegiques au Cel du Saint-Théodule 8850" alt. 


Par Dollfus-ausset el Auguste Michel. 









EAUX 






[HEURES.| ANÉROIDE. | SOL. | Petit vase carré en cuivre de 0",10 de côté intérieure- 
| Pit | O4 | ment, et 0=,05 de hauteur, présentant 1 décimètre carré 








de surface, et rempli d’eau à 3 centimètres de hauteur. 
Le grand vase en fer étamé, 0",25 long, 0",18 large, 
0®,15 haut, rempli de 2 litres d’eau. 0",450 surface. 






| Midi | 0,5105 | 80 | 4,7 | 58 









EE 0,5108 | 12,1 | 9,0 7,8 Le 
| 9 0,5107 12,0 | 10,2 9.0 Les denx vases sont exposés en plein air sur une 
| 3 0,5105 | 10,8 8,1 9.8 table à 1 m. au-dessus du sol. | 

| 4 0,5102 8.1 5,1 G.1 Température du sol plein air à 30== de profondeur. 
| 5 0,5100 | 6,2 | 29 | 4,1 Anéroïde sans correction. 


6 0,5100 4,8 2,5 2,5 
[8m | 0,5065 | 3,5 | 2,6 | 2,8 
| Le 22 août, à 8 h. 30 du matin, nos amis, Gerber fils, agé de 26 ans, et de Fenvielle, âgé 
| de 38 ans, accompagnés de guides, partent pour faire l'ascension au Breifhorn. Ils arrivent à midi 
| à la cime. 3902 m. alt. Zénith découvert, nuages à l'ouest, vent d’ouest très-fort. Boule sèche du 
thermomètre —0,8. Boule mouillée —4°,0. Tension 2"",3. Point de rosée, 8°,7. Humidité relative, 53. 
Température de la neige à 0,03 profondeur —3°,1 à 0*,50 de profondeur —5°,9. Gerber monte en- 
| core au Petit Mont-Cervin, arrive au sommet, 3700 m. alt., à 3 h. du soir. Zénith découvert, SE violent. 
A l'ombre, boule sèche -+1°,0. Boule mouillée —1°.0. Tension —3"",86. Point de rosée —2°,3. Humi- 
| dité relative, 78. 
A leur retour les deux grimpeurs sont placés contre la paroï du châlet pour mesurer exactement 
| leur taille (hauteur). — Le lendemain matin on a de nouveau mesuré leur hauteur : 
Do Fenvielle. 22 août, hauteur : 1",635 — Gerber fils, 1",630 
— — 23 — — 1,660 — — — 1,650 


Différence : 0,025 0,020 


Cette diminution de taille de 20 millim. est un minimum. — Dans des ascensions difficiles et par 
suite des marches pénibles de 12 à 15 heures, et surtout par les émotions, qui trop souvent ne 
manquent pas, la diminution de taille peut se monter à 40" et plus. 




























Différence des deux stations. Zermatt et Théodule 1922". 





| TEMPÉ- | POINT | HUMID. 
JOURS. | HEURES. 





RATUBE. [ne nosée. | RELTNES  À, Gaint-Thévdule, toute la journée, brouillard. A Zermatt. 
belle journée chaude et sereine. Les différences ne sont point 
normales dans cette journée. 










































+2,5 | —4#1 





+-14,0 
n » 
418,4 | +4,0 | —46 
. 6 |—+16,2| +9.9 | —34 
+ 9,3| +84 | +1 
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Observations météorologiques au col du Saint-Théodule 2850" alt. 


Par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


AIR. HYGROMÉTRIE. 
JOURS. | HEURES.R | ——| VENTS. ÊTAT DL CIEL. 
Soleil, [Ombre.} Boule Point | Ramidité 


mouillée. Tension. de rosée. | relative. 


3°,8 j O 3 1,0 Couvert. 

2,7 2,1 5,56 2,1 SO 3 —5@11.0 Br., neige, gres. 
3,0 | 3,0 5,68 3,0 SO 3 —5@611,0 Br., neige. grès 
6,1 6,1 | 7,04 | 6,1 S00 3 11,0 Brouill.. neige. | 
2,6 1 2,6 | 5,53 | 2,6 O3 1,0 Brouillard. | 
2,8 2,8 5,60 | , 2,8 160 S0O 3 ]1,0 Brouill.. neige! 
0,0 |—1,0 3,90 |—2,1 85 SO 1 10,3 Zénith clair. | 


Depuis 9,30 vent très-fort conservant la mème direction souvent violent. 
mis en marche pour faire l'ascension au Monte-Rosa. La force du vent ne leur | 
Depuis 10 h., mêmes circonstances, vent violent, atrocement mauvais. | 
Par moments quelques éclaircies, mais généralement brouillard et neige. | 
Toujours brouillard et O 3. 
Brouillard depuis 10 heures du matin. La neige et le grésil tombent horizon- 
Pendant la nuit du 23 au 24, vent constamment fort conservant la mème 
Le sol est couvert de 20=" hauteur de neige ; à de certains emplacement: | 
Neige à 30" profondeur —0,5; à 10 centim. de profondeur 0.0. Tous les | 


Observations météorologiques à Zermatt 1099 alt. 


Par M. Joseph Büden (curé). 

Beremètre. 

13°,1 À 10°,6 18®=,17 | 8°,3 0,6268 
14,0 À 11,6 8,92 | 9,6 0,8261 
14,8 À 12,2 9,28 | 10,2 0,625 
14,7 12,8 10,09 | 11,4 0,6249 
14,01 11,5 9,89 | 11,2 0,6250 
12,81 12,1 10,17 | 11,6 0.6250 
11,9 1 11,0 | 9,36 | 10,3 0,6242 
10,9 LE 10,2 8,93 9,6 0,625 
6 m. 9,61 8,8 8,02 | 8,0 0,6236 


Toute la journée et la nuit, vent fort et horizon couvert. 


Glaciers. — Le point de rosée de l'air ambiant de Zermatt jusqu’au cul, toute la journée au-dessu: | 
ont subi une forte condensation. -- Lorsque le point de rosée de l'air ambiant est au-dessous de la | 
considérablemeut par le vent. 
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@hbservations météorologiques au coli du faint-Théodule 8850" alt. 


Par Bellfus-Ausset et Auguste michel. 























HYPSO- 
HEURES. | ANEBOIDE. | 
MÈTRE. 


8 0®,5045 3°,5 À 2°,6 2°,8 Anérolde sans correctiun. 
0.505 » » » Therm. tourné en fronde au soleil et à l'ombre. 
0,5045 4,4 2,8 2,5 Sol à 0=,03 profondeur. 

2 0,5042 5,8 3,5 3,0 

4 0,5041 4,5 2,0 2,0 

6 0,5030 3.0 0,5 0,5 


C'est du gougs (tourmente) constant. — Trois touristes grimpeurs arrivent du Riffel. Hier ils s'étaient 
a pas permis d'atteindre la cime. 
temps. 


Æ — 
& © 


| 

| 

6 0,5019 gelé | glace | glace | 
| 

| 

| 


| lement. Chassés par le vent, ils s'accumulent contre les obstacles et sont fortement tasses. 

| direction, par moments violent. 

| elle a 20 à 30 centim. de hauteur. 

| minimas exposés, et ceux abrités sons la table sont couverts de neige et de verglas et disent 2°,2. 
| Différence des deux stations Zermatt et Théodule 133%". 
POINT | HUMID. 


TEMPÉ- 
JOURS. |MEURES. D UTURE. | px nosér.| aevarive. 














| 
| 


, 8 !-+-10°,2 |-19°,7 | — 1 À Température — Différence moyenne de jour: <+-10°,27. | 
, 10 |<+12,1 | + 1,5 | — 26 | Point derosée—  — — + 8,9. | 
. Midi |+11,7 [+ 8,4 | — 19 | Humidité — — _— = +13. 
: 2 |+79/+5,1] — 17 | 
, 4 !+10,2|+ 9,0 | — 8 | 
, 6 + 9,11+ 17,5 | — 10 | 
» " » » » 


24 6m.|+961<+10,1| +5 


t 


de zéro ; les surfaces des giaciers et des neiges qui les couvrent. comprises entre ces deux altitudes, 
température des matières gelées, il y a évaporation. La condensation et l’évaporation sont augmentées 
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©@bservations météereleogiques au Col du Saint-Théodule 8850" alt.) 


Par Bellfus-Aussot ct Auguste Michel. 


AïB. HYGROMÉTRIE. | 
MOIS. | JOURS. | HEURES VENTS. ÉTAT DU CIEL 


: Boule ‘ Point | Haemidité 
Soleil. | Ombre. moillée. Tensioe. derostc. | rite 


0°,0 Î—1°,0 |3=",90 | —2°.1 85 | SO 1 10,3 Zénith clair. 
0,4 0,0 4,44 | —0,5 94 SO 2 10,5 Zénith couvert. 
0,0 0,0 4.60 | 0,0 100 O1 11,0 Brouill. grésil. 
Midi 8,2 0,2 1—0,6 4,10 | —1,5 82 E 1 10,2 Soleil. 

2 5.2 1.8 |—0,9 3,27 |—4.4 62 | Calme 10,2 Soleil. 

4 —2,0 |—4,0 !—5,6 2,81 | —6,3 83 E 1 10,2 Soleil. 

6 s |—5,5 J—5.5 3,01 |—5,5 100 | Calme 1,0 Brouill., neige. 

6m.i—5,2 |—6.2 1—9,2 1.27 1—16,0 45 E © 10,0 Tot. clair. sokeil | 

6m.i Le sol est couvert de 20°". hauteur de neige tombée la nuit. 

8 Depuis G h. matin, par moments soleil. 

10 Depuis 9 h. 50, brouillard et grésil blanchit le sol. 

11,201 Le vent tourne à l'Est, le zénith se dégage , soleil. 

Midi Thermomètre tourné en fronde à l’ombre à l’Est du chälet, 0°.2; tourne 
4 Depuis 11 h. 20, toujours soleil et vent faible, quelques nuages à l'horizon. 
6 Brouillard depuis 10 minutes, et parcelles de neige en suspension dans | 

en plein hiver. — Sans prédire à l’avance ce que l’on est convenu d'appeler 
belle journée, pour demain. Nos observations au Grand-Saint-Bernard nou: | 


Observations météorologiques à £Ecrmatt 16028" alt. 


Par M. Seseph müden (curé). 


9,6 | 8°8 1Is="01 | 8°,0 90 | 1,0 Couvert. 
11,0 10,0 8,64 9,2 95 | 1,0 Couvert. 
9,9 8,5 À 7,77 | 7,5 94 | 1,0 Couvert. 
15,5 11,6 8,95 9,7 68 0,3 Soleil. 
17,5 | 11,0 6,46 4,8 44 | 0,1 Soleil 
11,7 6,4 À 4,53 | —0,2 4 |0,6 
7,8 4,0 4,12 |—1,4 52 |0,2 
5,6 3,0 4,33 |— 0,6 64 |0,1 
6m. —0,7 | —1,8 3,93 |—3,5 81 | 0,0 très-clair. 


Température du se! à diverses profondeurs au col du Saint-rhéodulc. 


Terrain au Sud du chélet en plein soleil toute la journée. 


Le 24. à 2 h. soir. 0,03 profondeur, 16°,0 











0,10 
0,20 
0,830 


11,5 


È 


4,8 
0,40 gros matériaux 2,0 
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Observations météerelogiques au Col du Salint.-Théodule 3850" alt. 


Par Delifus-Ausset et Auguste Michel. 






| HYPSO- EAUX. 
JEURES. | ANÉROIDE- S01.. 












0=,5019 Anéroïde sans correction. 















8 0,5018 2,5 | glace | glace | Thermomètre tourné en fronde. 
| 10 0,5020 2.0 0,0 | glace Sol à 0°,03 profondeur. 
Midi 0,5018 16,0 À 20,5 10,5 Petit vase en cuivre de 10 centimètres carrés, 
2 0,5018 16,0 |! 23,2 19,0 LE hauteur d'eau 3 centimètres, exposition au soleil. 
| 4 0,5022 7,0 5,1 14,5 Grand vase en tôle étamée contenant 2 litres 
6 0,5010 4,0 glace 3,0 d’eau et présentant 0",450 carrés de surface. 






0.5030 









en fronde en plein soleil, 3°,2. 
formant une bande à la mème hauteur. 

ilair. L'eau de condensation aux vitraux de la fenêtre la plus éloignée du poële chauffé , est gelée comme 
le beau ou le mauvais temps, j'ai dit à l'ami michel : ce hrouillard est peut-être le précurseur d’une 
autorisent à hasarder ce pronostic. 









Différence des deux stations Zermatt et Théodule 1722”. 





TEMPÉ- | POINT | HUMID. 
JOURS. | HEURES. RATURE. | D& ROGÉE. | RELATIVE. 






2 G |+9°,6 [+10°,1| + 5 Températures. — Différence moyenne de jour, +13°,21 
. 8 410,6 | + 9,7 | + 1 Point de rosée. — — _ — +8,47 
, 10 [+ 9,9 |+ 5,5 | — 6 Humidité relative. — _ _ —16 
» Midi |+1:,3 |<+11,2 | —14 
2 |+18,: |+ 9,2 | —18 
, #4 +15, |+ 6,1 | —39 
6 |+13,3 |+ 4,1 
» Li) » » » 


25 6 {+ 5,6 |+12,5 | +36 
Pour 130 mètres alt. 1° de différenee de température de jour. 














Glaeters. Sous la neige ancienne et sous la glace de glacier en plein soleil, dans la localité du 
chèlet au Théodule, le sol sousjacent est gelé solidement, et adhérent à la neige et à la glace ; et aux 
emplacements où la neige et la glace du glacier ont une faible epaisseur, qui disparait par ablation 
(fusion) dans une journée sereine et chaude; le sol, laissé à découvert, se dégèle à la partie supérieure 
a quelques centimètres de profondeur. — Cette observation importante est confirmée par un grand 
nombre de recherches faites dans la localité. A l’ombre permanente, près du châlet où les rayons 
| solaires ne pénétrent pas, le sol est resté gelé pendant tout le temps que nous avons séjourné au col. 
| — Citation très-importante. 
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Ohbservatious météeroelogiques au cel du Saint-Théedule, 8850" alt. 


Par Beollfus-Ausset et Auguste Michel. 











AIR. __ HYGROMÉTRIE. 









| MOIS. JOURS. HEURES ET DC PTE pc O M ce r-TIN TE 1 VENTS. ÉTAT DC CIEL. 
ee oule : Point umidité 
| Soleil. Ombre. mouillée. Tension. de rosée. | relative. 










|'Août | 25 6 Ÿ—5°,2 | —6,2 | —9°,2 |1®=,26 |—16°,0| 57 À E1 10,0 Soleil 
| , à 8 —3,5| —1,8) —8,5| 41,07 | —17,0| 33 À E1 1|0,0 Soleil 
| , 10 D —1,8| —2,6) —5,5| 2,05 | —10,2| 55 | E1 (0,0 Soleil 
| - , Midi D —10| —2,11 —3,3| 3,14 | —50| 80 | Calme |0,1 Soleil 
| , —0.8 | —2,0) —3,01 2,84 | —6,2| 352 E1 {0,7 Zén. déc. sol. | 






2 
; —4,5) —5,9| 2,48 | —3,9| 76 À E1 10,3 Zénith couvert | 
6 1,0! —7,8) —8,3| 2.15 | —9,6| 86 ÊE 1.2 10,0 Soleil 

: ; . 1,2) —8,7| 1,83 [—11,51 0 À Ex lo, 
8 
mn 






6,0) —8,0! 1,82 | —11,61 63 À E1 (0,0 
—8,1/—10,5| 1.25 | —16.51 951 À Où 0,2 Soleï 








Thermomètres à alcoo!l diversement colerés. Exposition plein air. 








IN- NOIR  |CRAMOISI| ORANGE | VIOLET BLEU JAUNE VERT ROSE 





JOURS. | HEURES. 













































COLORE.! in ranss. CLAIR. CLAIR. MOYEN. CLAIR. CLAr®. CLatn CLASS 

25 9 m. | —1°,6 | 5°,l 1°,9 0°,8 2°,9 2°,2 0°.8 0°, 0°,5 

» 10 2.3 10.0 5,5 4,5 6,8 6,5 5,2 ? 5.0 
11 5,6 | 13.0 ? ? ? ? 2 

» 2 11,0 21,0 16,5 16,0 18,5 14,5 16.0 15,3 15.0 





Les thermomètres sont exposés à plat horizontalement sur une table en plein soleil, la boule de | 
thermomètres dépassant le bois du plateau. | 
Le 26, avant le lever du soleil, O faible. Brouillard monte de l'Ouest, et se dissipe en atteignan le 
ambiant —3°,8; verre rempli d’eau de la chambre, complètement gelé. Les vitraux sont fortement geles. 

air —14°. Neige sous la table —9°,0.— Pendant la nuit du 25 au 26, vent faible et calme. 


Le saleil se lève radieux au Weisthor à 5 h. 15, et se couche à 6 h. 23. 










Obrervations météorelogiques à Zermatt, 1629" alt. 


Par M. Seseph Büden (curé. 










Baromètre. 













25 6 —0°,7 | —1°,8 |3"",53 |— 3°.8 8! 0,0 Toute la | 0=,630° 
» 8 3,2 1,4 4,15 | —1,4 î 0,1 journée 0,6312 
» 10 8,6 5,6 5,23 1,8 62 0,1 soleil. vent! 0,631? 
» Midi 11,1 6,8 5,16 1,6 52 0,1 N, faihle 0,6.) 
; 2 15.6 | 86 | 4:50 | 0,3 | a1 |o,1 etcalme. | 0.6 
5 4 16,1 8,3 4,11 |—1,5 24 0,0 0,609 
. 6 6,4 3,2 | 4,11 |[—1.5 57 |0.0 0,6315 
: 8 3,1 1,3 | 4,10 |—1,5 12 | 0,0 0.632? 
0 


9.9 9.2 | 8.31 | 8.6 91 |o.1 octo | 
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Observations météorologiques au col du Salnt-Théodule, 8850" alt. 


Par Delifus-Ausset et Auguste Michel. 








HYPSO- EAUX. : 
HEURES. | ANÉROIDE. | SOL. us Anéroïde sans correction. 
METRE. Petit Grand 
vase. ns. Thermomètre tourné en fronde. 
| Sol à 0,03 profondeur. 
6 0=,5030 gelé | glace | glace Eaux et sol. Exposition en plein soleil. 
8 0,5035 gelé À glace | glace Dans les journées où l’ami soleil est une vérité, 
10 0,503 7,0 14,2 | dégel ! ses rayons chauffent les paroïs en bois du châlet 
Midi 0,5042 et remplacent le feu du poële depuis 10 h. matin 
2 0,5045 14,5 17,0 | dégel À à # h. soir. La nuit, par temps calme et frais 
4 0,5045 4,0 0,0 gelé ] les parois en bois se refroidissent considérable- 
6 » 0.0 gelé gelé | ment par rayonnement nocturne, et refroidis- 
L * » gelé gelé gelé } sent la température du local à plusieurs degrés 
8 » gelé gelé gelé L au-dessous de zéro. 
6m » gelé gelé gelé 


Poudres fines dans des hoîtes eu carton. Exposition plein air. 





NOIR OCTRE- | ROUGE | JAUNE CRAIE | SCHISTE 


JOURS. | HEURES. INTENSE. MER. roscé. |pacunèmzs.| scancar. |aus-saux. 























25 10 m. ? ? ? P ° 24°,0 
» | Midi 33° 34° 30° 29° 195 | 45,0 


Les poudres couleurs sont exposées en plein soleil sur la mème table que les thermomètres. 


col du Saint-Théodule. Est très-clair, zénith complètement découvert. — Dans l’intérieur du châlet. air 
— Minima plein air —13°,9. - Minima sous la table, abrité du rayonnement nocturne —9°.2. Neige plein 


Différence des deux stations. — Zermatt et Théodule, 199%". 


TEMPE- POINT HUMID. 


JUURS. { HEURES. RATURE.| pa nosée. | nezative. 














25 6 +5°.5 |4-12°,5 1 +24 Tempéralures. — Différence moyenne de jour +13°,41 
8 8 |+8,0 |+15,6 | +39 Point de rosée. —  — ve —  +9.57 
» 10 +11,2 | +120 | +i Humidité relative.  — — — +11.93 
» Midi |+-13,2 |+6,6 | —28 
. 2 417,6 |+46,5 | —35 
» $ +20.6 | +6.4 | —52 
° 6 +14,2 | +8, —29 
» 8 |<+9,1 |<+10,1 | +9 


Pour 121" alt. 1° de différence de température de jour. 





10" 
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OGbservatious météorologiques au coi du Salnt-Théodnie 8850" alt. 


Par Dollfus-Ausset et Auguste Michel. 


HYGROMÉTRIE. 
Soleil : : Point Humidité 
° * | de rosée. | relative. 


ÉTAT DU CIEL. 


—4,8 |—8°,1 |—10°,5|1"",25 |—16°,5 0.2 Soleil 
—5,6 | —7,0 LE —9.8 | 1,15 |—17,0 0,5 Soleil 
—4,8 À —5.2 | 2,96 | —5,7 1,0 Brouillard sec 
—3,9 | —4.6 | 3.01 | —5,5 SO 2 | 1,0 Brouillard ser 
—0,4 | —0,4 | 4,63 —0,.4 E ! 1,0 Brouillard 
0,0 À —0.5 | 4,32 | —0,8 E 1 | 1.0 Couvert, neige 
—6,5 À —6.5 | 2,77 | —6.5 E 1 | 1,0 Couv.. n., br. 
—7,8 | —7,8 | 2,49 —1.8 E 2 11,0 Br... g. part. 

Le vent tourne à E et dissipe le brouillard. 

Par moments, et suivant le vent, brouillard sec ou brouillard humide. Les 
parois d’argent poli du roséemètre refroidi, confirment le brouillard sec ou le 
brouillard humide. 

Il a commencé à neiger à 3 h. s. Elle tombe verticalement et blanchit le sol. 

Pendant la nuit, vent constamment fort, par moments violent. Le sol est | 
couvert de quelques centimètres de hauteur de neige poudreuse . farineuse. 
Tous les minimas exposés dehors. sont couverts de givre et disent —11",0 
à —14°,5. 


Observations météorelogiques à Zermatt. 1838" alt. 


M. Buüden (curé;,, absent de Zermatt pendant ylusieurs jours, les observations ne se feront que 
suivant les instructions fédérales à 7 h. matin, 1 h. soir et 9 h. soir. 


Berometre 

26 1 M. 9°,9 9,2 18,32 | 8°,6 pl N 1 LO.1 gelée | 0,6319 
» 1 S. ? ? ? ? ? ? blanch ? 

» ® s. 3.8 3.1 5,31 2,0 87 SO 1 10.6 0.6311 


Observations par le guide Blatter (3aceb). 
Approximativement à 200® alt. en aval du pic du Monte-Rosa : soit à 4450" alt. 


Le 26, à 11 h. matin, vent faible, zénith couvert, brouillard, air ambiant, thermomètre tourné en 
fronde —5°,0 ; neige à 0,03 profondeur —5%".0. 
A midi, il tombe de la neige par vent faible ; air —9.0. 
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Observations météorologiques au cei du faint-Théodule 28850" ait. 




















Par DBellfus-Aussot et Auguste Michel. 


A ———  — 























HYPS0- EAUX, CRAIE | SCHIGFE NEIGE 
HEURES. ANÉROI!DE. nn EE 
MÊTRE. Petit Grand À 'ecancur. [ex pouver] sur vous 
vase. vase. table. table. La craie blanche 
en poudre et le 
: schiste en poudre, 
6 0,5040 gelé gelé gelé EL —9",2 | —7°,5 |—9°,2 ? Je boite ss 
8 ? gelé gelé gelé —3, 1 2,8 —0,6 | —0°,6 carlon, exposés sur 
19 0,5040 0,5 gelé | gelé 3,0 17,0 0,0 | —0,4 [la table en plein 
Midi | 0,5034 3,2 À 2,1 | dégel l'is,8 | 10,2 À dége | 0,0 [°° — There 
9 & 50 12.5 d égel : $ ë : mètre Lib en 
: Ù ' ; N ' ° fronde à l'ombre et 
4 0,5030 1,0 0.0 gelé 2 ? ? ? au soleil, Anéroïde 
6 0,5028 gelé | gelé | gelé ? : ? ? | sans correction. 
gelé | gelé | gelé , ? : 





Tentative d'ascension au pie du Meonte-Hesa, 4050" alt. 










M. de Fenvielle (Wilfried) de Paris, accompagné de nos guides Blatter (Kaspar) de Meiringen, 
et Brantschen de Randa, part de l’hôtel du Riffel le 26, à 3 h. du matin. A 11 heures ils arrivent à 
la deruière montée, à 1 ‘/, h. de marche en aval du pic. — M. de Frenvielle, épuisé par la marche, 
s'est abattu sur la neige, annonçant qu’il renonçait à toute nouvelle escalade et s’est endormi. Mal- 
heureusement la chaussure de notre ami, en cuir, et semelles plus que légères, en contact avec la neige 
a —5° pendant un sommeil de 30 minutes, a communiqué le froid au pied. Le retour au Riffel s’est 
fait péniblement. A l'hôtel, les pieds étant libres, l'un d’eux avait fortement souffert du froid. — 
Pendant 10 jours, toute locomotion est interdite. A force de soins, le 5 septembre, notre ami était assez 
remis pour pouvoir ètre transporté à Zermatt sur une chaise à porteur improvisée, et faire le trajet à 
Viège à cheval sur une selle de dame. — Chaussé en bas de laine et non de bas en coton tissés à la 
mécanique, et de souliers en cuir et semelles (souliers de chasse) un peu larges, à la place de chaus- 
sure parisienne, certes l'accident ne serait pas arrivé. 

À 11 b. du matin, entre au châlet M. 3oseph müden, curé de Zermatt. Habitué aux courses de 
montagne , il a mis 3 heures de temps pour monter au col. II nous remet Îles observations bi-horaires 
qu’il a eu l’extrème complaisance de faire du 22 au 25 août, et nous prévient que, s'absentant pour 
plusieurs jours, les observations ne seront faites que suivant les instructions de la société météorolo- 
gique, à 7 h. matin, 1 h. soir, et 9 h. soir. — 11 nous communique les renseignements de progression 
du glacier de Gorner suivants : Il y a 12 à 15 ans, je ne puis préciser l’année, j’ai fait des marques 
d'avancement à la pente terminale du glacier de Gorner, et j'ai trouvé qu’en décembre, janvier et 
février, en 90 jours, il a avancé de 6 mètres et que cette progression était régulièrement de 2 m. 
par mois. Soit 60 à 61"* en 24 heures. 
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Observations météorologiques an col du Salut-Théodule. 58550" alt. 


Par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 










AIR. HYGROMÉTRIE. 
MOIS. | JOURS. HEURES. D 2 À VENTES. ÉTAT DU CIEL. 
Soleil Ombre Boule Tension Point | Humidité 
: : * [ mouillée. * | de rosée, | relative, 





































Août 21 6 » —1°,8 | —1°,8 |2=®,49 ! —7%8 100 | E 2 11,0 Brouill. givre 
» » 8 x —17,5 | —5,5 | 2,56 | —4,5 | 100 | E 2 |1.0 Brouillard : 
» , 10 —4,5 | —6,1 | —7,2 | 2,26 | —9,0 | 9 | E 2 | 0,6 Soleil | 
» » 1 À —3,0 | —3,8 | —5,6 | 2,10 | —8,2 | 0 | E 2 | 0,3 Soleil | 
, » Midi — 4,0 | —5,8 | 2,37 | —8,4 10 JE 2 | 0,5 Soleil voile | 
, | 2 5,5 | —5,5 | 3,10 | —5,5 | 100 | E 2 |1,0 Brouillard : 
» » 4 —4,0 | —4,0 | 3,38 | —1,0 | 100 Î E 2 | 1,0 Brouillard | 
» » 6 —9,5 À —9,5 | 2,16 | —9,5 | 100 À E 2,41 1,0 Brouillard  : 
» 28 | 6m. —9,6 |—10,1 | 1,92 |—11,9 | 91 À SE 1 À 0.0 Soleil | 
» 27 10 La neige commence à fondre sur le sol. ' ! 
» » 11 Soleil splendide depuis 10 h. | 
» n Midi Soleil voilé par moments. | 
, » 2 Depuis midi 10 m. toujours couvert et brouillard. | 
» » 2 30 11 tombe du grésil. 
» » 4 Couvert jusqu’à 4 h. et brouillard. 

» » 6 Depuis 4 b. 30 vent fort. Il gèle fortement. 
» 28 6 m. Pendant la nuit du 27 au 28, vent faible el par moments calme. Totalement 


découvert depuis minuit. À 6 h. matin, clarté hors ligne. soleil splendide. Pas 
le moindre nuage ni vapeur à l’horizon. Givre partout. 11 a neigé avant minuit; 
le sol est couvert de 20" hauteur de neige. Dans la vallée d'Italie les mon- | 
tagnes sont blanchies par la neige fraiche jusqu’à une altitude de 200 m. au- 
dessus de la vallée du Breuil.—Minima de nuit, plein air, sur la table. — 135.5. 
Sous la table. abrité du rayonnement nocturne. —10°,6. 







Ohbservations météorologiques à Zermatt, 1829" alt. 
Haruum 
x 21 Ÿ mn. 4°,9 4,0 [ommssg | 2°,9 | #7 N1 0,9 Couv.|0".6411 
» . 1 S. 6.2 4,3 6.22 4,3 88 N 3 0,9 Cour. 0,6311 
» » ps. 3,4 2,6 5.13 1,6 | 88 SE 1 5 0,8 Coux.| 0.632e 











Thermomètre minima à index (dit thermométrographe de Butherferd). | 


Nous avons placé dans la pyramide en pierre {qui se trouve sur roche en place non loin du chàlel, 
du Théodule) un thermomètre minima à index, renfermé dans un étui en fer-blanc. et dans la position | 
horizontale, à la hauteur d'un mètre du sol, entre les pierres du côté Ouest. — Les personnes qui 
s'occupent de météorologie le retrouveront facilement. Prière d'en faire la lecture en lui conservant la 
position horizontale, en le retirant sans secousse, et de le replacer horizontalement, après avoir re- 
tourné l'instrument pour que l'index se trouve à l'extrémité de la colonne d’alcuol, et d'adresser les ob- 
servations des degrés de froid à Dollfus-Ausset à Mulhouse (Haut-Rhin, France . 

P.S. Mainlenez la posilion horizontale de l'instrument, éviles les secousses. Dans le cas que 
l'enveloppe se soit couverte de glace. placez le horizontalement dans de l'eau qui ne dépaxe pas ! 
+5" pour operer le dégel. 
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Observations météorologiques au col du talint-Trhéodule. 28850" alt. 


Par Bollfus-Ausset tt Auguste Michel. Re 


EAUX. 
HEURES.] ANEROIDE. SOL. im. D CRAIE. SCHISTE. 
Petit Grand 














vate. vase. 

6 0=,5025 gelé gelé gelé . Craie blanche en poudre, et 

8 0,5028 gelé | gelé gelé schisle en poudre, dans des hoites 
10 gelé gelé gelé . en carton, exposés sur la table en 
11 4,5 gelé gelé plein soleil. — Thermomètre tourné 
Midi 0,5035 6,8 0,5 | dégel } 6,0 14°,5 en fronde à l’ombre et au soleil. 

2 0,5031 8,0 2,0 | dégel Auéroïde sans correction. 

4 0,8032 | 10,0 3,5 | dégel 

6 gelé gelé gelé 


6 m. 0,5033 gelé gelé gelé 


THERMOMÈTRES A ALCOOL 


placés verticalement à la fenétre dans Île châlet, 


AIR AMBIANT 
de ls 


à 20mm des vitraux. 


CHAMBAR CHAUPFFÉE. 

















JOURS. HEURES. Les rayons de soleil donnent dessus. 
en. | 
Alcoe! Alcool | Point Humidité 
noir Différence Air. k ’ 
incolore. aie de rosée. relative. 
27 10 m. 17°,2 29°,5 5,3 19,2 | T0 | 45 
» 10,10 18,8 23,3 4,5 
» 10.15 19,0 24,0 5,0 
. 10,20 20,5 25,0 4,5 
: 10,30 20,6 26,0 5,4 
» 10,40 21,0 27,0 6,0 
, 11 18,0 23,2 5,2 15,0 | 4°,6 | 50 
Total. . | 135,1 171,0 35,9 
Moyenne . . 19,3 24,4 9, 15,1 5.8 48 


javais placé à la fenètre contre les vitraux intérieurement toute la collection de thermomètres à 
alcool colorés ; mais je ne cite que les températures de l’incolore (alcool pur}, et de celui coloré en 
noir intense. 11 eût été difficile de lire tous ces thermomètres en mème temps, et les degrés de tempé- 
rature enregistrés eussent été très - approximatifs. Ils varient à chaque moment ; tandis que la lecture 
de deux, peut parfaitement se faire, et encore faut-il des précautions. Il faut dicter la lecture à une 
personne qui en prend note, enregistrer trois observations successives et prendre la moyenne. 

Ces thermomètres à alcool de diverses couleurs, colorés par des dérivés de l’aniline, ont été con- 
struits par M. Baudin (rue des Grès, à Paris) qui certes a le savoir-faire. — Exposés dans l'intérieur 
du châlet, par temps couvert, ils étaient parfaitement d'accord dans les dixièmes de degrés entre 
eux. et la graduation correspondait à celle du thermomètre à mercure. Mais par ciel serein et clarté, 
abrités des rayons solaires directs. les températures ne eorrespondaient plus, et variaient de {" et plu 
par la clarté. à l'ombre. 
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Observations météorologiques au col du Saint-Théodule. 8850” alt. 


Par Dellfus-ausset et Auguste Michel. 


AIR. HYGROMETRIE. 


Point Hamidite 
de rosée. relative. 


—8°,0 | —9°.8 |—10°,2 | 1"°,92 | —10°,9 SE 1 | 0,0 Soleil. 
—5,0 | —6,8 À —9,1 | 1,55 |—13,5 E 1 | 0,0 Soleil. 
—1,5 | —2,2 | —5,8 | 1,81 | —11,7 NE 2 | 0,1 Soleil. 
0,0 | —1,8 À —4,8 | 2,22 |—9,2 E 1 10.3 Z. voilé. sol. 
—0,5 | —1,0 | 3.91 |—2,1 E 1 | 0.5 Zénith couv. 
—1,0 | —1,5 À —2,5 | 3,28 | —#,4 E 1 | 0,3 Soleil 
—85,5 | —6,1 À —7,2 | 2,16 | —9,6 E 1 | 0.0 Soleil 
6 m. à —2,5 | —4,0 | —7.9 | 1,18 | —15,0 E2 | 0,2 Soleil 


Le 28, 6 h. matin, clarté hors ligne, sans nuages ni vapeurs ; givre partout. Le sol est blanchi par | 
la neige tombée la nuit. 

À 8 h. m., neige à l'ombre —9,5 à 0,03 profondeur. 

À 10h. m., la neige cristalline légère qui couvre le sol n’a pas changé d'aspect. À un emplacement ou elle 
est ventée à 10 centimètres de hauteur, exposition plein air et rayons solaires donnant dessus, enfonce 
la boule d’un thermomètre à mercure à 30* de profondeur dans cette neige; sans serrer la neige contre 
la boule, le thermomètre dit +0°,8. Ce sont les rayons solaires réfléchis par la cristallisation de la neire 
et qui passent à travers les interstices qui élèvent la température du thermomètre, et cependant il v à 
des parcelles de neige qui sont en contact avec la boule. En plaçant une planche au-dessus du thermo- 
mètre pour intercepter les rayons solaires, il descend à — 0°,5. Répété l’observation trois fois, et tou- 
jours mème résultat. — Neige à l'ombre permanente du chalet, à 0",03 de surface —5°,3. 

À midi. Depuis 11 heures, le soleil se voile; cependant toujours rayons solaires. 

A 2 h. soir, soleil généralement voilé. 

À 6 s. Depuis 4 h. soir, toujours soleil splendide. — Un thermomètre pendu à l'Ouest du chalet, tou- 
chant le bois des cloisons et recevant les rayons solaires à 6 h. soir +5°,2. Celui tourné en fronde en 
plein soleil, même exposition, —5°,5. 

À l’ombre permanente. Le sol reste gelé toute la jeurnée et ii est resté gelé pendant 
tout ie temps de notre séjour. À G h. soir, dans la chambre du chalet, non chauffée depuis 
10 à. du matin : air ambiant 107.4; point de rosée 5°,3; humidité relative 741. 


Ohservations météorologiques à Zermatt, 216284" alt. 
Raroax:t 
1 M. 0°,1 —0°,6 | 4,32 | —0.9 91 SO 1 | 0.1 Soleil L0,6428 
» 15, 13.5 8,6 | 4,10 | —1,5 36 NE 1 | 0,4 Soleil | 0.622 
» 9 s. 2,8 1.2 | 4.29 | —0,9 16 N0 1 | 0,0 0.633 


Le 28. matin. Gelée blanche. Toute la journée soleil et vent faible. 
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Observations météorologiques au cel du Salnt-Théedule, 8850" alt. 


Par Dellfus-ausset et Auguste Michel. 






REURES | ANÉROIDE. SOL. time À CRAIE. SCHISTE. 







vase. 





gelé 

8 |  0,5035 gelé gelé gelé Neige à l'ombre à 0*,03 prof. —9°,5 
10 0,5040 gelé gelé gelé 79,1 13°,5 
Midi | 0,5045 | 11,0 À 11,5 | dégel | 12.1 30,0 
0,5045 | 12,5 9,5 | 0,0 9.0 | 20,0 

0,0 

» 


6m. | 0,5050 » « 











Glaciers. 


Puits creusé par les guides dans la neige ancienne qui couvre le glacier, dans une localité au Théodule 
où elle est accumulée par le vent. 







28 Août, 6 h. matin. 28 Août, 41 h. matin, autre emplacement. 
















0,03 profondeur —10°,0 0®=,03 profondeur —:2°,0 

0,10 D —6,0 0,10 — —4,0 

0,20 — —3,0 ; 0,20 de —3,0 

0,30 = —2,0 0,30 É —2,0 

0,40 _ —1,0 0,40 _ —1,0 

0,50 — —0,8 0,50 Le —0,5 

0,60 ag —0,3 0,60 — 0,0 

0,70 — 0,0 0,10 — 0,0 

0,80 — 0,0 0,80 D 0,0 

0.10 — 0,0 de 0,80 à 2=.00 0,0 

1,00 _ 0,0 

À 1= de profondeur touche le glacier et s’en À 2" de profondeur nous avons atteint la surface 
détache facilement. La surface du glacier est hu- du glacier. La surface est salie par des parcelles de 
mide et sale. schiste légèrement humide, et la neige qui la 






touche s’en sépare facilement. 





Dans le parcours de surface, à 1" profondeur, nous avons reconnu deux couches de neige, et dans 
celui de 2* profondeur nous avons observé trois couches. L'aspect de cette neige tassée ancienne avait 
dans tout le parcours la cristallisation du sucre raffiné et se coupait en tranches compactes ; absolument 
mème aspect que celle observée au Faulhorn en mars, et qui couvrait le petit glacier de 6* de hauteur. 










Neiges anciennes qui couvrent le glacier à 3400" alt. au Théodulc. 





Vis-a-vis du chalet du Théodule, localité où la neige est en surplomb, nous avons compté dans cette 
paroi de neige un très-grand nombre de couches successives (15 à 20). Dans une matinée très-froide et 
calme plat, le guide-chef Melchior Blatter et ses frères ont détaché une tranche de la neige inférieure 
en contact avec le glacier et ont rapporté les deux tranches au chalet. — La surface du glacier était sale, 
la tranche de neige n’y était pas adhérente et était de cristallisation comme du sucre raffiné. 
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Observations météorologiques au coi du Saint-Théodule, 58250" alt. 


Par Dellfus-Ausset et Auguste michel. 










MR. HYGROMETRIE 
MOIS. JOURS. | JOURS Em nn cm #) V'ENTS. ETAT DU CIEi. 


le: Boule x Point Humidité 
pale gts moullée. | Tension. | 4e rosée. | relative. 




































Août 29 3 M. —4°,1 L—1°,9 [1®=,18 |—17°,0 35 E 1 | 0,0 complèt. clair 
» » 5 —6,1 | —8,8 1,09 | —18, 436 » 0.0 Complèt. clair 
» » 6 U—2°,5 | —1,0 À —5,9 | 1,18 |—17,0| 35 E 1 | 0,2 Soleil 
» » 1 —1,0 | —3,1 À —5.9 1,6% | —12,1 45 E 2 0.2 Soleil 
» » 8 2,5 | —0,5 À —5.4 | 2.02 | —10,3 45 E 1 | 0.2 Soleil 
» » 9 4,5 — 1,0 À —5,8 1,40 | —14,1 33 JEtetc.| 0.2 Soleil 
» » 10 2,1 —0,5 À —4.8 | 1.80 | —11,i 40 E 1 | 0,1 Soleil 
» , 11 1,0 1.0 | 4,94 1,0 | 100 SO 2 | 1,0 Brouillard 
» L Midi 2,1 2,1 | 5.34 2.11 100 ISOlel2| 1,0 Brouillard 
» » 2 2,2 2,2 | 5,31 2.21 100 ISOtet2| 1,0 Brouillard 
» » 4 3,2 —0,5 À —2.8 2,98 | —5,6 67 Calme | 0,2 Soleil 
» » D —1,0 À —2,2 | 3,51 | —3.5 82 À Calme | 0,3 Soleil 
» 30 71m. | —1.0 | —1.6 | —2.2 | 3,70 | —2.91 91 E 1 | 0.2 Soleil 
» 29 |5"20m.] Le soleil apparait radieux au Weisshorn. A l'Ouest, brouillard partout dans 
» » 6 m. Zénith complètement dégagé. A l'Ouest, mer de brouillard depuis le sol ju<- 


réfléchissant toutes les couleurs de l’are-en-ciel. Spectacle unique. 


» » î Zénith très-clair. Le brouillard se dissipe et monte. 

» » 8 Lénith découvert. Bande de brouillard à l'Ouest, horizontalement à une cer- 
» » 9 Mêmes circonstances de brouillard comme à 8 h. 

» » 10 Brouillard a formé quelques nuages à l'Ouest. — Dans la chambre, près de: 
» » 11 De nouveau brouillard partout à l'Ouest. 11 monte et envahit le col. 

» » Midi Brouillard depuis 11 h. 

» » 2 Brouillard depuis midi. 

» » 4 Par moments le brouillard se dissipe et soleil. 


» » 5 Quelques nuages à l'Ouest. Zénith découvert. Soleil. 


9 h. matin. — Trou dans le sol découvert au Saint-Theodule, exposition Sud-Oues! du chalet, 
recevant le soleil toule la journee. 





Profondeur Profondeur Profondeur 
0®,03 4", 0®,50 1°,0 1",00 : 0,482 
0,10 0,0 0,60 1,0 1.10 | 0.0 
0,20 0,4 0,70 0.8 1,20 | 0.0 
0,30 1.1 0.80 0.6 1.30 | 0.0gele 
0,40 0,0 0.90 0,5 » » 














Observations météerolegiques à Zermatt. 18929" alt. 
Station fédérale. M. müden, (curé) absent. 


Baroærire 


n 29 1 M. 0,2 1—0.6 15,33 | —0.8 92 N 1! 0,0 soleil ! 4,643: 
, , 1 S. 15,4 0.6 6.04 39° 46 NE 1 | 0.0 soleill 0.62° 
, x Ds. Si 3.1 3.58 |—3,3 45 E1 |0,0 0.6332 


Le matin, gelée blanche. Toute la journée, screin et soleil. 


CAMPAGNE 1864. 161 


Observations météerelegiques an coli du Saînt-Théodule, 2850" ait. 


Par Bollfus-Aaussot et Auguste Michel. 


EAUX. SCRISTE CRAIE 
HEURES. | ANÉROIDE. SOL. À 2 — en 
Peët Grend BLABCER. > 
vase. vese. 











3 D. | 0",5045 gelé gelé gelé 


8 0,5045 gelé gelé gelé 
6 0,5050 gelé gelé gelé À —6°,2 Neige plein air —9°,0 
7 0,5050 gelé gelé gelé Minima de nuit plein air —9Y°,0 
8 0,5052 1°,1 gelé gelé 15,5 | 4,0 LE Minima de nuit abrité —5°,2 
9 0,5058 4,1 0°,0 | dégel 20,5 9,0 
10 0,50858 5,1 2.2 0,0 20,0 7,0 
11 0,5058 
Midi 0,5058 5,0 | 22,0 
2 0,5056 8,0 À 22,6 
4 0,5055 | 12,5 22,0 
5 0,5060 4 flace 


1 m. 0,5055 gelé gelé | gelé 
la vallée, forment mer de brouillard à une hauteur horizontalement. 
qu’à 2600" alt. approximativement. Les pics sortent de ce brouillard, qui ressemble à un glacier monstre, 


taine hauteur à l'horizon. 


vitraux placés verticalement, thermomètre à alcool! non coloré 19°,8, celui coloré en noir intense 25°,4. 


Trou dans le sel découvert au Théedule. 


Ce trou est creusé dans le sol disloqué, schiste noir en poudre et menus morceaux, sans végétation. 
Exposition au soleil toute la journée, depuis le lever jusqu'au coucher. Dans tout le parcours, jusqu’à 
1=.20, le schiste est humide. A 1",30 on trouve des parcelles de schiste entourées de glace et des mor- 
cœaux de glace isolés. Pour la théorie glaciaire (Développement de l'embryon glaciaire) la présence 
de ces rognons” de glace est très-importante. Ce sont des cristaux de glace, de la grosseur d’un œuf 

| d’alouette jusqu’à la grandeur d'un œuf d’autruche. Ils ont successivement grossi par l'eau qu'ils ont 
| élaborée — véritables embryons glaciaires, — le tout à l’état sec. En creusant plus profondément, le 
| sol est gelé roche en place; le soleil donnant dessus, la glace se fond, ainsi que le sable. et il se 
| forme un amas d'eau. 

Méme exposition sur moraine qui couvre le glacier, au bord où la glace n’a plus que quelques 
centimètres d’épaisseur, on a enlevé la ‘glace à différentes reprises, et dans les journées chaudes 
à midi. Le sol au-dessous est fortement gelé et la glace adhérente au sol. 

Le sel à l'embre permanente a été trouvé gelé à toutes les heures de ia journée 
pendant uetre séjour au châlet. 

* Rogsons : Portions de roches cohérentes, d’une forme plus ou moins arrondie, souvent étranglées sur plusieurs points, et 


d'un volume généralement supérieur à celni du poing, qu'on trouve englobées dans l'épaisseur des couches de la terre, ou dans 
1 d'eutres masses minerales plus ou moins considérables. (Dictionnaire national de Bescherelle ainé, 1858.) 


VE. A1 


‘0? CANPAGNE lui, 


Ohservations météorologiques au cel du Saiñnt-Théodule, 29450" alt. 


Par Bellfus-Ausset el Auguete Michel. 


AIR HYGROMÉTRIE. 
| MOIS. | JOURS. [HELRES.] —. - 


—_— 
Soleil. Ombre. 


- RE VENTS. ÉTAT DU CIEL. 
Boule à Point de | Humidite 
mouillée. Tension. rosée. relative. 


iNG&. 
À —1,0 | —1,6 | —2°,2 | 37,70 | —2°,9 E 1 0,2 Sokil. 
2,8 | —101 —3,8 | 2,57 | —7,4 E 1 0,0 Soleil. 
2,3 —2,1 2,42 | —8,! E 1 0,1 Soleil. 
4.8 3.9 —0,3 3.01 | —5,5 E 1 0,0 Soleil. 
5,2 4,2 | —12 | 2,11 | —9.8 SE 1 | 0,0 Soleil. 
8,0 6,2 0,5 2,50 | —7,8 0 1 0,3 Soleil. 
5,5 3,0 | —2,0| 2,03 | —10,3| : E 1 0,1 Soleil. 
0,5 —0,5 | 4,03 | —1,1 E 1 0,5 Zén. couv. 
0,2 — 3,9 1,95 | —10,5 E 1 0,6 Zén. coux. 
1,8 | —1,0 | —2.8 1 3,07 | —5,2 E 1 0,0 Soleil. 
—0,5 | —:.,5 1,98 | —10,6 S 1! 0,0 “oleil. 
Vent faible la nuit. — Ce matin complètement découvert. — Minima plein 
air et sous la table. — 4°,1. 
Complètement découvert, soleil. 
Complètement découvert, soleil. 
Clarté hors ligne, soleil. 
Un peu de brouillard dans la vallée à l'Ouest. 
État du Ciel comme à {1 h. 
De midi à 2 heures le soleil a été souvent voilé. 
Depuis 2,30 zénith découvert, soleil. 
De 3°,15 à 4 h. zénith couvert, pas de rayons solaires. 
Zénith couvert, pas de rayons solaires. 
Totalement découvert , soleil. 


Observations météorologiques à Zermatt. 18259" aît. 
Station fédérale, M. müden, curé absent. 


Baroærte 
» 1,3 | 4°,48 —0,3 82 E { |0,0 Sleil. 10" 633: 
» 15,5 11,2 6,54 5,0 43 NO 1 | 0,0 Soleil. | 0.632 
» ? ? P ? ? à è 1 


Le matin gelée blanche. Toule la journée soleil. 


©@hbservatious glacières. 


Au col du Saint-Théodule une crête de roche s'étend depuis le châlet dans la direction du Mont-Servin 
Matterhorn' sur une assez grande longueur. Du côté de Zermatt, la neige est accumulée par le vent . 
a de grandes hauteurs dans les anfractuosités de la paroi abrupte. À la surface du sol, qui a cette 
altitude est à une température au-dessous de zéro, l'embryon glaciaire se forme. se développe, grandit 
- Nous avons enlevé la neige qui couvre un de ces glaciers en miniature {je dis en miniature : il n'a 
que 50% en longueur et 30% en largeur, et après avoir traversé une épaisseur de neige cristalline de 
3", composée de plusieurs couches, nous avons atteint la surface du glacier qui était sale et humide. : 
la neige nullement adherante. Cette saleté est une preuve qu'il ÿ a quelques années que la neige qui 
le couvrait a disparu par la fusion pendant l'été. 
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Observations météorologiques au cel du faint-Théodulc, 88350" alt. 


Par Betifus-Ausset et Auguste Michel. 


EAUX. SCHISTE | CRAIE 


EURES.| ANÉROIDE. | SOL. PRE EU en 
Petit Grand pouvons. | PLANCHE. 
vese. vase. 











1 m. | 0",5055 gelé gelé gelé Thermometres tournés en fronde à 
9 0,5058 1°,0 | dégel | gelé 22°,1 | 11,6 l'ombre et en plein soleil. 
10 0,5065 4,5 16°,1 | dégel Sol à 0,03 profondeur. 
Il 0,5065 9,1 26 dégel | 36,0 | 16.0 À Petit vase présentant une surface d'eau 
Midi 14,5 23,0 | dégel | 437,5 | 20.5 de ! décim. carré sur 3 centim. haut. 
2 14,5 24,0 | 21°,5 Grand vase 2 litres eau. : 
3 15,0 21,3 18,0 22,0 16,0 Ÿ Craie blanche en poudre. 
; 8,0 4,2 11,5 Schiste en poudre. 
j 0,5065 3,9 0.5 6,1 Eaux et poudres exposées sur une table 
6 0,5065 5,0 en plein air, recevant les rayons s0- 
6 m. 0,5070 |—0.5 gelé gelé laires toute Ja journée. 


ï Neige à l'ombre —3°,5. Neige au suleil —1°,8. 
y Neige à l'ombre —2°,9. Neige au soleil 0°,0. 
10 Thermomètre à mercure, posé horizontalement sur un banc. en plein soleil, la boule dépas- 


j » sant le bois -+6°,1. Tourné en fronde , mème emplacement +4°,2. 
le Tourné en fronde à l'Ouest à l'ombre -+2°,3. 
1 Thermomètres à alcool placés horizontalement sur un banc, plein air au soleil, les boules 
Ù dépassant le bois : alcoo! blanc, 19°,1, alcool noir intense, 26°.8. 
Midi Thermomètres exposés comme à 11 h. Alcool blanc 20°,0, alcool noir 27",0. 
: Neige à l'ombre -—-0°,5. Au soleil elle se fond. 


Trou en terre: exposition plein soleil. 
2 h. soir. 


0,03 | 14",5 | 0",30 1.0 
0.10 6,3 0.10 0,5 roche en place. 
0,20 2.1 » 


| Profondeur. Profondeer. 
| 


Giace de glacier couvrant le sel. 


À audi, en enlevant la glace de glacier, au burd, de quelques centimètres d'épaisseur, le sul sous- 
jacent est solidement gelé et la glace adhérente au sul. Au nord du châlet. localité où les rayons 
Solaires n’arrivent pas. le sul est resté gelé pendant tont le temps de notre séjour. et il est gelé à 2? h. 
par un air ambiant de +6°.2. 1 


| 
| 
| 
| 
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MOIS. 


1864. 
Août 


Auguste Miebel professeur . 
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Ghsecrvations météerelagiques au col du Caiat-Tideode. SE" «ft. 


Par DBalllias-hneset +t Sagnier. 





| 


| 


aix BYCROMETRIE. 
JOURS. | ARLLRKRES ne _— Te de lan. VEXTS ETAT DC CE 
ee ni ras ns rer | reuauve. l 
a | cm L 00 1==.98 |—10".6 | 8.6 Scleil 
» r 2.0 2.21 —9 2 tt © Soleil 
» 8 2.3 3.22 — 4.6 4.0 Sdkeil 
» 9 2.2 3.65 — 2.3 6.0 Sueil 
» 10 3.5 4.20 —1.2 d.0 Sdeil 
» 1i 3.0 3.51 —2.8 €.3 Soil 
» Midi G.5 3.31 —4.2 0.3 Soleil 
» 2 3.6 | —3.0 @.s Sukil.zen. d. 
» 3 4.39 0.6 @.: 
» 4 3.17 1.9 «6 
» 5 4.2 #50 | —0.3 6.4 Sokil. zes. d 
x 6 3.8 3.% —2.0 6.2 Soleil 
1 6 n. » 48.2: | —1.0 8s O1! 0.9 Couvert 
x » Pendant ka nuit du 31 auût au 1* septembre. vent faible et couvert. 
» » Minima plein air et abrité —2°.1. 
31 (i Pas de condensation sur les vitraux de la chambre. 
» n Neige à l'ombre —%°.0; au soleil —2°.5. — Thermometre à mercure pose 
a plat sur table, plein soleil. la boule dépassant le bois. 5°.2. 
» x Thermomètre à alcool posé à plat. mêmes circonstances ; alcool nom colare 
4°.4; coloré. nuir intense. 7°.3. 
» 8 Eau ordirraire dans un verre °.0. Eau colorée en noir 8°.3. 
» ) Au soleil. thermometre frondeur à plat. plein soleil 3°... 
» 10 _ — — — _— 8.0. 
» 11 — = — — — 10.0. 
» Midi — = = — — 14.8. 
» 2 Zénith découvert; nuages. hauteur des pics. Häle, veritable hâle de cha- 
leur. dans la vallée à l'Ouest. 
» à Lénith decvuvert. Bande de nuages horizontale tout autour de l'horizon. 
Observations météerelegiques à Zermatt. 1899" alt. 
Station fédérale. M. Büden, ‘curé ahsent. 
Baromstrr : 
31 | 1 ni. » | 3,8 2°.4 | 4°.38 : 0°,5 80 N ! "Cr Lolei:, 0°®.643:. 
» 15. | » | 19.5 | 11.4 | 5.97 | 40 | + NO2 ‘0.1 Soleil, 0.632: 
s im os L'oesn Voie Du 1 63 ! 85 À sos lo1 0.634 





Am RBauchen à 8850" alt. dans l'Arche de Neé. 


remplacées par des observations d'heure en heure. 
Dellfas-Ausset. Mon brave ami. logés, chauffés. éclairés et nourris parfaitement, nous jouissons 
d’une santé hurs ligne ; protitons des circonstances. 
Melchier Blatter, guide-chef, frappe à la porte. — Entrez — Messieurs. je dois vous avertir qu: 


00 sccond mouton du Breuil il ne reste de viande que pour le pot au feu de demain. 


Décidément nous sommes en progrès. les lectures bihorares san | 


» 


Bellfus-aAusset, Anpelez le canlinicr. — Sean, Antolne Gorret de Valtouruanche) se prrsæent | 


el je Jui dis : 


a4ez fait pour nous depuis notre installation dans l'Arche de Noé. — Messieurs. je n'ai fait que mon 
devoir; obliger. secourir et aimer les autres, est pour moi jouissance : fais a autrui ce que tu desire: 





Brave ami, nous vous exprimons notre reconnaissance pour tout re que vous faites et | 
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Ohservations météorologiques au cel du Saint-Théodule, 2850" alt. 


Par Bollfus-Aussot et Auguste Michel. 


0=,5070 |—0°,5 | gelé gelé 
0,0 glace | gelé 4°,0 
0,5078 2,1 dégel | dégel 11,0 
dégel | dégel 13,0 
0,5062 10,0 18°,2 | dégel 18,2 
0,5081 11,4 19,0 17°,0 25,0 
15,5 À 22,2 | 15,2 27,5 
0,5088 15,1 24,5 
13,2 16,0 24,0 
13,2 17,0 
12,2 
10,1 
gelé gelé gelé 


Trou en terre dans le sol déceuvert an Saint-Théodule. 


Exposition sud-ouest du chàlet recevant le soleil toute la journée. Même emplacement que le trou 
fait le 29 août. 
81 août, 4 h. soir 
Profondeer Profondeur 
0,03 | 15°,2 L 0=,80 1,0 
0,10 | 9,0 0,90 | 0,5 
0,20 | 5,5 1,00 | 0,5 
0,30 3,4 1,10 | 0,0 
0,40 2,9 1,20 0,0 
0,50 2,5 1,30 | 0,0 gelé et glaçons comme au 29 août. 
0,60 2,1 
0,70 | 1,4 
Enlevé de la glace de glacier qui couvre le sol de peu d'épaisseur, le sol est gelé et la glace adhé- 


rente au sol. 
Le sol découvert à l'ombre permanente reste gelé toute la journée. 


rais qu’on fasse à toi-même, vcila mes principes, et ils sont partagés et sévèrement observés par mon 
fils et ma fille. 

Bollfas-Ausset. Nous allons manquer de vivres. Faites monter un troisième mouton et le jour de 
notre départ, vous et vos enfants et les guides dineront avec nous. 

Menu des repas. — 5h. matin: chocolat à l’eau. — Midi, soupe au bouillon de mouton, avec 
tranches de pain ; mouton houilli; vin et café à l’eau. — 7 h. soir : soupe au mouton au riz et tranches 
de pain; mouton bouilli; omeletle; vin et café à l’eau. Invariablement tous les jours. — 9 h. soir: on 
éteint la bougie, on se couche sans se déshabiller et le lendemain matin à 5 h. de nouveau sur pied. 
La toilette est bientôt faite. — Souliers ferrés et cravatte à mettre. — En haute région on ne se rase 

| pas. 


Noir : Bles Jaune 
: intense. Carmin. outremer. | de Chrôm 
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@hservations météerelogiques au col du Saint-Théodale, 5559 at. 


par Saceh Biatter, guide intelligent (*:. 






























AiR. HYGROMÉTRIE. 


























ANÉ- 
MOIS. JOURS. HEURE — ENTRE VENTS. ÉTAT DU CIEL. | 
— e : oin umidité ROLDE ? 
Soleil. Ombre. mouillée. Tensioa. de rosée. die | 
Sept.| 1 |6 m. 0°,8 À —0°,2 |5==,27 |—1°,1 87 O1 |0,9 Couvert 0=,5085 | 


E 1 |0,7 Zén., dée., sol.| 0,508: | 






























» » 10 3,0 2,6 5,38 | 2,2 |. 02 |0,3 Soleil 

» » 11 5,8 3,0 4,56 |—0,1 66 02 |0,5 Soleil voilé 

s | » | Miai 0 À 30 | 5,27 | 1,9 O2 | 0,8 Zénith couvert 
» » I 3,5 2,5 5,22 1,8 88 O 2 | 0,8 Zénith couvert 
» » 8.0 2,5 5,30 2,0 93 O2 !|1,0 Couvert 


4,0 3,5 5,69 3,0 92 


2 

8 O2 |1,0 Couvert 
» » & 0,9 | 0,9 4,90 | 0,9 100 

5 

6 


02 !1,0 Brouillard 
O0 2 !1,0 Brouillard 
O2 !|1,0 Brouillard 





0,5 À 0,5 | 4,76 | 0,5 | 100 
0,0 | 0.0 | 4,60 | 0,0 | 100 
se a I 1,0 1 o,0 | 4,94 | 0,0 | 100 À 02 | 1,0 Couvert 
* | 2 |6m. —1,0)-1,5. | 3,96 |—2,0 93 | O4 | 1,0 Couvert 


Toute la journée O 2. Pendant la nuit du 1° au 2, vent très-fort et par moments violent et telle- | 
ment féroce que la tente de campement a été enlevée de l'emplacement et projetée à une grande | 
distance sur le glacier. L’aubergiste nous dit que depuis 2 ans qu'il passe l'été au col. le vent n'a | 
jamais été plus fort, et Blatter a ajouté : Œr bätt bonnennäfig pfiffe. 















@bsorvations météoroiegiques à Zecrmatt, 1898" alt. 





Station fédérale M. Büden,. (curé) absent. 


Baremetre | 









Sept.| 1 [7m. 110,8 7,6 16,39! 4°,7 | 68 | SO 1 | 0.9 Zénith couv. | 0=,6344 
|» lis. | 18,2 12.5 | 7,92 | 8.8 st Not |0,8 | 0,6333 | 
sl": Alors: 9,30 8,6 | 7,97 | 8,9 91 | O1 |0,3 Pluiele mat. | 0,638 | 




















Dans les journées des 1 et 2 septembre Bollfus-Ausset el Auguste Michel, accompagnes des 
guides, ont fait la course au Breuil. Voyez les tableaux qui suivent. 







‘*) Les observations faites par le guide Dlatier pendant notre absence. meritent outre confiance. En Suisse (ous sen! 


lire, écrire et chiffrer 
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Observations météorologiques au coi du Saint-Théedule, 8850" alt. 


Par Jaceh Blatter , guide intelligent. 





=== 5 TRS EEE 2 — ie —_î—_î ne — 


HYGROMÉTRIE. 











MOIS. [JOURS. | HEURE nue | ——|] VENTS. ÉTAT DU CIEL. | ANÉROIDE 
Soleil. |Ombre. Au Tension. Jan dre 
1864. FRE 
Sept.| 2 |6m. —1°,0) —1°,5 | 3=®,96 | —2°.,0 93 O 4 1,0 
: » 1 —1,0! —1,5 | 3.96 | —2,0 93 04 |1,0 
: , 8 0,0! —0,5 | 4,32 | —0,8 94 0 5@ 1,0 
, » 9 —0,5] —1,0 | 4,10 | —1,5 15 O0 5@ | 1,0 
» » 10 0,0 0,0 | 4,60 0,0 100 0 3 1,0 Brouillard 
, » {11 —0,8) —0,8 | 4,33 | —0,8 | 100 03 | 1,0 Brouillard 
: » Midi 0,0 0,0 | 4,60 0,0 100 O 3 | 1,0 Brouillard 
: » 1 1,0 0,6 | 4,60 0,0 93 03 |1,0 
: 8 2 1,0 1,0 | 4,94 1,0 | 100 O 3 | 1,0 Neige, br. 
» » à 6,0 0,0 | 4,60 0,0 100 0 3 1,0 Neige, br. 
: » 4 0,0 0,0 | 4,60 0,0 100 0 3 | 1,0 Neige, br. 
: » 5 0,5 0,5 | 4,76 0,5 100 0 3 1,0 Neige, br. 
. » 6 —1,01 —1,0 | 4,26 | —1,0 | 100 O3 | 1,0 Brouillard 
» 3 |6m. —2,4] —2,4 | 3,83 | —2,4 100 O1 1,0 Brouillard 0®,5017 


Toute la nuit, vent très-fort, par moments violent et neige. 

Le 3, au matin, le sol est couvert de 0",15 de neige; à de certains emplacements ventée à | m. de 
bauteur. Sur le glacier la neige fraiche à 0",20 hauteur moyenne; cette neige est fortement tassée et 
compacte. Coupé une tranche, cube de 0",20 de côté et 0",15 hauteur : 6000 centim. cubes fondus 
ont donné 11itre,8 eau; densité 0,300. Cette forte densité provient de la forme cristalline poudreuse 
et du tassement par le vent. — Toute la journée, couvert, souvent neige et brouillard, vent constam- 
ment fort; à 8 et 9 h. matin, vent violent, soufflant dans la même direction et hurlant d’une manière 


effrayante. 
Observations météerolegiques à Zormatt, 1828" alt. 
Station fédérale M. mlden, (curé) absent. 
Baromètre. 
Sept.| 2 |7m. 9°,6 | 8®=,8 | 8°,02 90 O1 1,0 Couvert 0®,6314 
» |15s. 12,2 | 100 | 8,06 16 | SO 2 | 1,0 Pluie 0,6310 
» |9s. 7,6 6,1 | 6,30 81 | SO1 | 0,3 0,6301 
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Observations météorologiques et glactaires. 
Course du coei du Salnt-Théoedule, 8850” alt., au Brouil, 2010" ait. 
Par Bellfus-Aussot et Auguste Michel. 


MOIS. } JOURS. HEURES. VENTS. ETAT DU CIEL. 


| 
Col du Saint-Théodule, : 6 m. O1 | 0.9 Couvert 
3350" alt. 8 m. E 1 | 0,7 Soleil, zénith clair 
En aval du glacier qui 10 m. Calme | 0,7 Soleil, zénith clair 
descend du col du Station sur roche en place près de la redoute des fourneaux’ 
côté du Breuil 3111". Thermomètre tourné en fronde au soleil, 6°,5, posé à plat 
sur une roche, la boule dépassant la surface de la pierre. 
9°, 8. 


En amont de l'hôtel ; Calme | 0,1 Couvert 
du Breuil, 1980”. Torrent qui vient des glaciers qui sont en aval 
du col de Saint-Théodule. Température du tor- 
rent 6°,8. Il a plus faiblement de 11 h. à midi. 
| Breuil, hôtel, 1°" ét. Calme | 1,0 Couvert 
2010®. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


° Ancienne redoute des fournesuz, 3111 alt. (martine). 
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Observations météorologiques et glaclaires. 
Course du cel du Saint-Théodule, 38350" alt. au Breuil. 2016" alt. 
Par Delifas-Ausset et AugusteMichel. 


AIR. HYGROMÉTRIE. 


MOIS. | JOURS. REURES. ANÉROIDE. À ——— -———— A a ln 
Soleil. Ombre. Boule Tension. Point Humidité 


mouillée. de rosée.| relative. 

















Sept. 1 6 m. 0®,5085 » 0°,8 1—0°,2 |47°,19 | —1,4 85 
» » 8 m. 0,5087 * » » » » » 
» » 10 m. 0,5232 6,5 3,0 2,4 5,22 1,9 92 


Sur le glacier découvert la surface est sale et couverte partiellement de 
matériaux détachés des roches encaissantes. Parmi ces blocs il y en a qui sont 
supportés par des piédestaux de glace (ils tablent). Nous avons observé un 
de ces blocs qui a 3 m. de longueur, 2",80 de largeur et 0,80 d'épais- 
seur sur un piédestal de 0®,80 de hauteur. Tous les matériaux sont à la 
surface du glacier, aucun n’est engagé partiellement dans la glace. A 
cet emplacement le glacier n’est pas crevassé, et il est adhérent, gelé° au 
sol comme au Théodule. 


. » 3 S. 0,5888 10,8 9,0 1,67 1,3 80 
. , ÿ s. 0,5889 12,5 À 9,1 6,58 | 5.1 61 
L'hôtel du Breuil est vaste, solidement construit, — le service se fait 
parfaitement. 


En descendant du eol au Breuil, on marche sur le glacier pendant une 
heure. Jusqu'à moilié chemin la surface est couverte de quelques centi- 
mètres de neige fraîche, puis on voit le glacier à découvert. Cette année 
les crevasses sont peu nombreuses; des perches en bois dont la surface 
est charbonnée par le feu, indiquent la direction pour les éviter. 


” OBSERYATION IMPORTANTE dont je prends toute la responsabilité : ®Bo Menfhen fbmweigen miffen Steine reben. 
— À toutes les stations en hautes régions, dans toutes mes courses el ascensions nombreuses, à toutes les altitudes . 
je n'ai jamais va de Bloc engagé naturellement dans le glacier. à l'exception de ceux qui tombent dans des crevasses 
qui se renferment et qui, par ablation, où aux pentes terminales et latèrales, reviennent au jour. — Preuve positive que 
les nevés qai couvrent les glaciers ne se transforment pas en glace de glacier à la surface des glaciers et ne s'y 
ajoutent (lucorporent) pas. DA. 


A1" 


53 CAMPAGNE 4964. 


@bscrvations météerelegiques ot glaciaires. 
Course du Breuil, 5010"ait. au col du Seint-Théodule, 8359 alt. 
Par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 





ne mt 


LOCALITÉS. MOIS. : JOURS. |HEURES.| VENTS. ÉTAT DU CIEL. 














Breuil, hôtel. 1°" étage. | Sept. 2 8 m. | 02 |0,7 Zénith couv., brouill. dans les hauteurs. 
2010" alt. Toute la nuit, pluie et vent fort. Les montagnes qui en- 
| caissent la vallée sont blanchies jusqu'à leur base par la 
| neige fraiche tomhée la nuit. 
Trou en terre au nord de l'hôtel. 

: Terrain faiblement gasonné. en pente. Terrain sec non 

| irrigué. 

Profondeur. 
| 0=.,03 | 11°.1 | 0,60 | 12°,0 | Ce trou est fait de 8 à 
| 0,10 11.0 | 0,50 11,8 | 9 b. par temps couvert par 
| 0,30 | 12,1 | 0,80 | 11,3 | 5 guides qui travaillaient 


| 0,40 | 12,0 | 0,90 | 11.1 | vigoureusement. Le sol tra- 
0,50 12,0 1,00 10,8 | verséest dela terre noire el 
1.10 | 10,5 | schiste en petits fragments. 
1,20 | 10.5 Roche en place. 
» » 10 | 02 | 1,0 Couvert, brouillard. 
Midi 0 2 | 1,0 Couvert, brouillard. 
Avant la pluie nous faisons un trou en terre gazonnée. 
Profondeur. 
0=,03 | 13°,0 | 0,40 | 9°,0 Dans tout le parcours 
0,10 10,0 | 0,50 9,0 | terre noire. 
0,20 9,0 | 0,60 9,0 Gros matériaux. 
0,30 9,0 
De midi à 4 h., forte pluie. Nous nous réfugions dans un 
chalet non habité qui est attenant à une construction d’étable 
dont il ne reste que les murs. Cette étable pouvait abriter 
60 vaches. 

À 1 h. nous nous remettons en route par forte pluie et 
| vent fort. Au bout d'une heure en montant le chemin zig-ra£. 
la pluie se change en grésil et plus haut en neige”; le sol se 

blanchit, et en abordant le glacier il neige comme en hiver : 
la hauteur de neige fraiche est de 0=,10 à 6 h. soir. 

En abordant le glacier, nous rencuntrons une caravanne 
| de 20 touristes accompagnés de guides, se rendant au Breuil. 
1 Col du Saint-Théodule. , 3 6 S. 03 | Couvert, brouillard. Neige. 
| 33507 alt. Gm. |! O4 | 1.0 Couvert, brouillard. 


Plateau au-dessus du 
Breuil. 2400= appr. 


| + Jusgu’à une altitude de 5000 il pleuvait,à 3100® greail entremèle dr 
gouttes d'eau, ct à 3450= 11 neigeait franchement. 
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@bservations météerelogiques ct glaclaires. 
Course du Broull, 2010" alt.. au col du falnt-Théodule, 5350" alt. 
Par Dollfus-Aausset el Auguste Michel. 


HYGROMÉTRIE. 
JOURS. HEURES. ANÉROIDE. 


Point | Humidité 
de rosée. | relatise. 
ESS 


Boule 


mouillée. Tension. 


Soleil. Ombre. 


10°,6 1°,8 6°,9 | 6°,0 13 


—0,5 | 4,43 | —0,5 | 100 
—2,4 | 3,83 | —2,4 | 100 
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Observations météerelegiques au cel du Saint-Théoduie. 39550" alt. 


Par DBollfus-Ausset ét Auguste Yichel. 


AIR. HYGROMÉTRIE. 


MOIS. | JOURS. [HEURES mm. mem | VENTS. ETAT DU CIEL. 
Soleil. Ombre. Boule sion. Point de | Humidité 


mouillée. | rosre. relative. 


100 O 4 | 1,0 Brouillard 
O2 | 1,0 Neige 
0,2 | 4,53 100 | Calme | 1,0 Brouillard 
2,9 1,5 4,59 O1 0,9 Par mom. sol. 
Midi 3,0 2,0 4,91 86 0 1 1.0 Brouill. à PO. 
6 1.8 1,8 5,23 ; O1 1,0 Brouillard 
8 1,0 Zén. v. Br. 
G D. —h5,6 | —6,8 2,45 : O0 2 1,0 Couvert 
# 11 tombe encore de la neige. 
346s.) Brouillard, par moments intense. 
8 Brouillard peu intense, zénith voilé. cependant on distingue les étoiles. 
{ m. —4,1 | —4,6 | 3,08 | —5,2 91 O2 | 1,0 Couvert 
—3,5 À —4,5 | 2,94 | —5,8 83 10 3à 4| 1,0 Coux., neige 
—4,5 À —1,5 | 3,25 | —4,5 0344! 1,0 Coux., brouil. 
—4,5 À —4,5 | 3,25 | —4,5 034! 1,0 Couv..br., n. 
—5,5 À —6,1 | 2,65 | —7,0 NE3 | 0,3 
—4,2 | —5,8 | 2,43 | —8,1 NE2 |0,3 
—5,6 | —6,7 | 2,28 | —8,8 NE12a2} 0,4 Soleil 
—1,5 À —1.5 | 4,11 | —1,5 NE122} 1,0 Br., 0. et gr. 
Nous partens pour Zermatt à midi. il tombe du grésil et de 
la neige par NE fort qui agissent douloureusement sur l’épiderme. 
Brouillard intense, on ne voit pas à trois pas. 
Pente terminale du glacier, sur moraine 
2,4 D 2,1 | 5,34 | 2,1 | 100 BL E2 | Brouillad 
Depuis le col jusqu'à la moraine du glacier toujours vent fort. Brouillard et 
neige. Depuis la moraine jusqu’à la pente terminale du glacier de Gorner. 
mème vent ec! toujours il neige ; le sol est blanchi jusqu'à la pente terminale. 
— Nous arrivons à Zermatt à 5 h. soir. 


@bservations météerolegiques à Zermatt. 18358" alt. 





Station fédérale de M. Soseph müden (curé). 
Î 


Barom.atr : 

6.8 5.3 5,94 3,6 80 1,0 Coux. [0",62#. 

13,8 10,3 1.43 {5,9 0,9 Cou. | 0.62: 
6,8 6,0 6,60 5,1 10 0,5 Coux. |! 0,626: : 

4,9 1,4 6,01 3.8 0,5 Cou. | 0.625, 

[1,1 8.9 1,53 1.1 76 1,0 Coux. | 0.625: 
4.1 4, 1 5,84 3.1 ù 0,0 0,628 ! 

2,8 15 5.68 0,3 K3 0.2 Soleil ! 0.6318: 
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@bservations météoerelegiques au col du Saint-Théodule. 3350" alt. 


Par Dollfus-Ausset et Auguste Michel. 


Au cel du Salnat-Théodule. 


Neige, surface à 0",03 profond. —3°,1, à 0,10 profond. —1".0. 

11 neige fortement. 

Il neige faiblement, brouillard, vent trés- fort. 

Il neige faihlement, brouillard. 

Neige. 

Neige à la surface, 0",03 profond. —6",0, à 0,10 —3°,0. Neige touchant le sul 
—0°,5 dans les endroits où elle a 0®,25 de hauteur. 

Nous partons pour Zermatt, bagages et instruments chargés sur un traineau charié 
par l’aubergiste Jean-An/oine Gorret (de Valtournanche), son fils et sa fille, jusqu’à 
la pente terminale du glacier. 

Le brouillard n'était pas intense et avait probablement peu d’épaisseur (de hauteur). 

Au-dessus du sol on voyait parfaitement les objets rapprochés ; les guides et l’ami 
Michel étaient étonnés de cette clarté. Le guide chef Melchior Blatter qui, le pre- 
mier, a signalé cet effet de lumière, a fait la lecture du thermomètre sans se servir 
de lunettes ; j'ai vérifié et inscrit les chiffres observés de même sans armer les yeux. 
Par un soleil radieux cela ne m'est jamais arrivé. — Cette clarté hors ligne a aussi 
lieu pendant la nuit lorsque la lune éclaire le zénith et qu’il y a une couche de 
brouillard au-dessus du sol. Voyez Auteurs, t. 1. 1"° partie, p. 271: Clarté de nuit 
par un temps de brouillard. 


A Zermatt. 1826" alt. 


Trou dans le sol au sud et à peu de distance de l’habitation de M. Soseph müden (curé). 

Terrain gazonné en plein soleil toute la journée ; localité qui n'est pas irriguée et où l’eau ne séjourne 
pas. Le gazon est de couleur rousse et desséché. 
rolosdeur. | 
0*,10 | 11°,0 à 0=,90 | 11°,0 e trou a été fait le 5 septembre de 10 h. à midi par temps 
0,20 11,2 1,00 11,0 couvert. 1l a été creusé sur 2" longueur et 1" largeur. Dans tout 
0,40 | 11,6 1.10 11,0 le parcours du sable et menus matériaux, avec humidité normale. 
0,10 11.8 1,20 11,0 À 1,50 gros matériaux, moraine profondeur. on ne peut descendre 
0,50 12.0 1.30 10,8 plus bas. 
1,60 12.0 1,10 10,5 
0,30 | 11,8 À 1, 0 | 10.5 
0,80 11.4 
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Mésumé des ebservatious météorologiques au col dn Saint-Théodule 53850" alt. 
22 août au 3 septembre (13 joursi. 
TEMPÉRATURES A L'OMBRE. THERMOMÈTRE TOURNÉ EN FRONDE. 


qe 


MOTS. JOURS. 


0°,0 | 3,0 | 4°,0 | 4°,5 | 5°,3 | 5°,0 | 2°,0 
0,0 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 6,1 | 2,6 | 2,8 —0,2 
0,0 | 0,4 | 0.0 | 0,2 | 1,8 |—4,0 |—-5,5 —5,5 
—6,2 |—4,8 |—2,6 |-—-2,1 |-—2,0 |—4,5 |—7,8 —1,8 
—8,1 |-7,0 |—4,8 |—3,9 |—0,4 |—0,5 |6,5 8,1 
—7,8 |—7,5 |—6,1 |—4,0 |-5,5 |—4,0 |—-9,5 -10,0 E-3,8 |-9,5 
—9,8 |—6,8 |—2,2 |—1,8 |—0,5 |—-1,5 |—6,1 —6,5 | 0,0 |-9,8 
—4,01-0,5 |—0,5 | 2,1 | 2,2 |—0,5 |-1,0 —1,5 À 2,2 | 40 
—2,0 |—1,4 | 2,3 | 4,2 | 6,2 | 0,5 |—1,0 —2,3 | 6,2 |-2,0 
—0,5 1,1 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 2,5 1,0 À 6,6 |-0,5 
2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 0,0 —0,6 À 5,8 | 0.0 
0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 —2,0 À 1,0 |—1,0 |-1,0 
—4,6 | 4,0 |—2,4 À 1,0 


Total . —19,8[—0,2 |+14,21+27,21+0,5 |-—29,3|—35,41—49,51433,7|—50,81—26,5)—62. 
Moyenne 13 3,15|—1,53| 0,0 |+1,0914-2,09| 0,041—2,251—2,73|—3,81142,60|—8,911—2,04 | —4,8: 
| Max.. 3,8 | 4,0 | 5,0 | 6,2 | 5,0 | 2,8 | 1,5 | 1,0 À 6,6 | 0,0 E 2,5 | 0,0 
1 Min.. —1,5 |—6,1 |—4,0 |-5,5 |-—4,5 |-9,5 |—9,5 |[—10,08-3,8 |—-9,8 D-9,5 |—1L. 

Différ. 10,6 | 11,3 110,1 | 0,0 | 11,7 | 9,5 | 12,3 | 11,0 | 11,08 10,4 | 9,8 D 12.0 | 11,: 


Moyennes de 6 h. matin à 6 h. soir. 


68 8at0 |10 à midi| Midia2| 2àa4 1,6 


—2°,34 | —0°,76 | +°,541+1°,591+1°,06 | —1°,10 
Moyennes de jour. —0,17 
Moyennes de nuit. —3,23 
Moyennes de 24 h. —1,10 


Les moyennes de jour sont rigoureusement exactes. 

Les moyennes de nuit sunt approximatives ; elles sont la demi-somme des maximas et minimas de 
nuit, modifiée par les dernières lectures du soir et les premières lectures du matin; elles doivent ne 
pas s’écarter de la vérité de plus d’un demi degré. 
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Bésumé des observations météorologiques au col du Salnt-Théodule 3350" alt. 
‘ 22 août au 3 septembre (13 jours). 
TEMPÉRATURES A L'OMBRE. THERMOMÈTRE TOURNÉ EN FRONDE. 
Demi-somme des températures d’une observation à l’autre. 


Moyenne 
de nuit. 


JOURS. 68 | 8ù10 |1408243| 12223 


—,50 


0,00 0,50 


Moyenne . —0,16 |-+0,54 [+1,59 |+-1,06 


Jour. Maxima extrême. . . | 6°,6 31 avût, 11 h. matin. 
Minima extrême. . . |—9°,8 28 aoùt, matin. 
Journée la plus chaude | 3°,80 | 22 août, température toujours au-dessus de zéro. 
Journée la plus froide |—5°,97 | 27 août, température toujours au-dessous de zéro. 
Maxima extrême. . . | 1°,5 22 août. 
Minima extrême. . . |—11°,5 | 24 août. 
Nuit la plus chaude . | 1°,15 | 22 août. 
Nuit la plus froide . |—9°,75 | 27 août. 
Maxima extrême. . . | 6°,6 31 août, 11 h. matin. 
Minima extrème. . —11°,5 | 24 août, nuit. 
24 h. les plus chaudes | 2°,47 | 22 août. 
24 h. les plus froides |—7°,86 | 27 août. 


Le sol découvert à l’ombre permanente a resté gelé du 22 août au 3 septembre. 

Toutes les températures ont été observées par Bollfus-Ausset et Michel sur un thermomètre 
gravé sur tige et tourné en fronde à l'ombre. — Le minima abrité du rayonnement nocturne. 

Les lectures du 1° et 2 septembre, pendant notre absence, ont été faites par le guide Jacob 
Blatter qui a l’habitude de ces observations. 
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Résumé des observations météorologiques au coi du Salnt-Théodule. 38350" alt. 
Par Dollfus-Ausset el Auguste Michel. 
22 août au 3 septembre (13 jours). 
TEMPÉRATURES EN PLEIN AIR AU SOLEIL. THERMOMÈTRE TOURNÉ EN FRONDE. 









NUIT. JOUR. 








a — nn. ©  —— 
6 > Minuit Mas. Mia. Max. Min. 
minuit.| à 6 


5°,3 | 5°,0 | 2°,0 D 1°,5 | 0°,8 à 5°,8 | 0°,0 | 2°.0 | 0°,0 
6,1 | 2,6 | 2,8 À 1,4 | 0,0 À 6,1 |—0,2 À 2,0 |-1,0 





MOIS. JOURS. 



































00 | 3°,0 | 4,0 
» 23 oo! 3,8 | 27 











































» 24 À 0,0 |.0,4 | 0,0 5,2 | 2,0 |-5,5 D6,0 |-8,8 À 5,2 |-5,5 |-6,0 |-11,5 
: 25 5,2 [3,5 |—1,8 —0,8 |—4,5 |-7,0 7.0 |-8,0 |-0:8 |-7,0 |-6,0 |-9,2 











—0,4 0,0 —6,5 —1,0 —8,0 0.0 —6,5 —6,0 -Î {.0 
—5,5 |—3,5 |—9,5 £-9,5 1-10,0 [3,0 |-9,5 |-9,5 |-10.6 
—,5 |—1,0 |—5,5 5,5 [—5,5 À 0,0 |-8,0 |—4,0 |-6,1 


» 26 1-4,8 |—-5,6 |—1,8 
ë 21 7,8 |[-7,5 |-4,5 
| 28 8,0 |[-5,0 |-1,5 


» 29 12,5 | 2,5 | 2,1 2,2 | 3,2 |—1,0 [1,0 |—-1,5 À 4,5 |—2,5 [1,0 |—2.0 
8,0 | 0,5 | 1,8 |—1,0 |—2,3 À 8,0 |—1,0 |—0,5 |—2,1 








| 
| 
| » 30 —1,0 2,8 3,2 
| 
| 
| 


, 31 EL 0,0 | 2,3 | 3,5 6,0 | 4,5 | 3,8 L 1,5 | 1,0 À 6,6 | 0,0 À 2,5 | 0,0 

Sept. 1 À 0,8 | 2,0 | 4,5 3,0 | 0,9 | 0,0 E-0.,2 |-0,6 E 5,8 | 0,0 À 0,0 |-1,0 
» 2 |-1,0 | 0.0 | 0,0 1,0 | 0,0 |—1,0 E-1,6 |—2,0 À 1,0 |-1,0 11,0 |—2,4 
» 3 2,4 |—1,0 | 2,9 














“| | cum. mms | ones | mm D nee À œ——————“—— D ommnenemmmm À conne D emma 









11,7 |—28,80—35,41—49,5! 43,2 |—43,61-26,5|-62. 
0,90 |—1,830-—2,172|—53,811 3,32|—3,351—2,04 14.8: 
8,0 | 5,0 | 3,8 À 1,5 | 1.0 À 8,0 | 0,0 À 2,5 | 0.0 
—5,5 |—4,5 [9,5 9.5 |-10,0!-53,0 |-9,5 L-9,5 [113 
13,5 | 9,5 | 13,3 D 11,0 l11,0 11,0 À 9,5 D12,0 À 11, 


ToTAL. . . 1—31,91—5,8 | 10,3 
Moyenne . I—2,45|—0,i5| 0,80 
| Maximum. | 0,8 | 3,8 | 4,5 
Minimum . }-8,0 |—7,5 |—4,8 
Différence. À 8,8 | 11,3 | 9,3 























Moyennes de © h. matin à & h. soir. 


Par demi-somme des moyennes d’une observation à l'autre. 









Midi a 2 






2°,16 






Moyennes de jour  0°,4i 
Moyennes de nuit —3,23 
Moyennes de 24 h. —1,41 







Les moyennes de jour sont rigoureusement exactes. Les moyennes de nuit sont approximatives. Elles | 
sont la demi-somme des maximas et minimas de nuit, modifiée par les dernières lectures du soir et les . 
premières observations du matin ; elles ne doivent pas s'écarter de la vérité de plus d'un demi-deyre ! 
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Résumé des Observations météerelogiques au cel du Saint-Théodule. 2350" alt. 
Par Dellfus-Ausset et Auguste Michel. 
22 août au 3 septembre (13 jours). 


TEMPÉRATURES EN PLEIN AIR AU SOLEIL. THERMOMÈTRE TOURNÉ EN FRONDE. 
Demi-somme des températures d’une observation à l’autre. 


MOIS. 


JOURS. 


Jours. Maxima extrême. . 
Minima extrême. . 
Journée la plus chaude. . 
Journée la plus froide . . 
Nuits. Maxima extrême . 
Minima extrême . 

Nuit la plus chaude ... 
Nuit la plus froide. . .. 
Diurne. Maxima extrême 
Minima extrème 

24 h. les plus chaudes 
les plus froides 


MOYENNES. 
DIURNE. 
Jours. Nuits. 


1°,15 


7,70 
—7,50 
—7,50 
9,75 
—5,50 
—1,25 


80 août, 2 soir. 
28 août, 6 matin. 
22 août. 

27 août, température toujours au-dessous de zéro. 
81 août. 

23 août. 

22 août. 

21 août. 

80 août. 

24 août. 

äl août. 

27 août. 


nd 


Û 
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Résumé des observations météorologiques à Zermatt, 189%" alt. 
Par Joseph Rüden (curé), 22 au 25 auût. 
TEMPÉRATURES A L'OMBRE. THERMOMÈTRE DANS UNE CAGE EN TOLE. 
Diflerence des températures de Zermatt avec celles au col du Saint-Théodule. Différence d’alt. 1:22*. 


lasuteer ea metre. 
pour une diflerence de 1, 
de temperature 
daus les deux statiuns 
a — 


MOYENNES. 


Diurne. LE Jour. | Nuit. |l'iuru. 


© ( 
+-12,6 À 129%] 148°! 1387 
+9,8 À 165 155 | 
+10,7 À 135 
+11,7 À 133 


+11.2 140 

+12.6 À 165 

—+9,8 129 
| | 
Ga9 | 8a 10 À 10 à midi Midi a 2 | 


Moy. | +8, [410,6 112,5 | 14,2 | 15,6 | 414,5 | +12, me 


HAUTEUR EN MÊTRES POUR LA DIFFÉRENCE DE 1° DES TEMPÉRATURES DES DEUX STATIONS. 


| 40 | midi | 2 


he 


218" jo | 148r 127% | 115% 


@hservations à Zermatt suivant les prescriptions fédérales comparées avec celles 


du Saint-Théodule. aux mêmes heures. 


LÉ ; Haut. L. 
ZERMATT, THÉODULE, Q  PIFFÉRENCE À ter de de de 


1628® alt 3350 alt De us temperat. dans les 
MOIS. JOURS. al. eut. 1722®, deu: tons: MOYENNE 


7 æ. 4 «. 


+6°,9 |+16°,8 
+9,9 |+0,9 
410,7 | +14,5 
+4,9 |+14,2 
417,4 | 417.2 
+12,5 | +11.0 
+8,2 |+14,6 
+2,4 |+13,2 
+41 |+123 
+4,0 |+11,0 
+9,0 | +147 
+10,1 | +11,7 


Moyennes. . 
Maximum. . 
Minimum. . 
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Observations météerelogiques de trels stations comparées. 


Genève, 407" alt. ; Grand-Salnt-Bernard. 2493" alt.; Saint-Théodule 32850" alt. 


GENÈVE. SAINT -BERNARD. THÉODULE. 
ER 


M s A à ’ 
PRE meziw. | Minim. 1° SP OU LE TETE a Dis 


: : Masim. | Minim. 
Diurnes. Diurnes. 


19,5 13°,7 8°,2 | 11°,4 2°,5 
19,1 21,1 17,2 6,5 8,0 2,0 
12,6 | 20,0 | 11,1 À —0,9 | 5,4 —4,2 
11,8 16,6 6,5 —3,6 | —1,6 —5,1 
11,8 17,1 6,0 —1,5 0,6 —5,7 
11,6 15,5 9,8 —29 | 0,3 —1,9 
11,1 16,7 5,0 0,1 2.8 —4,9 
13,1 2254 2,9 —0,6 
16,7 24,1 5,5 9,8 —0,2 
17,3 | 26,2 9.1 7,9 2,1 
Septembre 17,1 20,6 1,9 0,9 
» 17,2 20, 1 5,3 —0,9 
3 14,9 19,7 3,6 —0,5 


Moyennes . . 14,9 | 20,6 3,0 1 
Maximum. . . 19,5 | 26,2 8,2 2,5 
Minimum. . . 11,1 | 15,5 —7,9 


Les chiffres maximas et minimas du grand Saint-Bernard sont des degrés de lectures de 8 h. matin h9h. 
Soir, Les thermométrosraphes à curseur sont dérangés dans ce mois, tels qu’ils en ont la mauvaise habitude 
penda nttoute l'année. 


Hauteur en mètres pour une différence de 1° de température. Par les moyennes 
diurnes, les maximas et les minimas dans les stations. 


GENÈVE ET SAINT-BERNARDS - GENÈVE FT THÉODULE. ÉSAINT-BERNARDeT THÉUDLLE 


MOIS. JOURS. 2070. Par. 2949. Par. | 73m. Per. 


Moyennes 


: ni : va Moyennes 
Maxim. Minis. Diurnes. Maxim. Minim. 


Diurnes 


Moyennes 


Di Masim. | \linim. 
\urnes. 


183 162 269 173 160 215 153 155 

164 123 191 172 158 171 192 460 

153 141 141 175 162 265 265 243 

128 114 193 168 162 206 416 | 2182 

156 121 219 168 172 208 190 | 1455 

153 131 153 151 147 152 155 250 

185 149 265 125 170 199 155 312 

203 131 363 215 145 310 249 121 

185 144 287 171. | 164 267 153 233 

220 135 390 193 150 307 150 234 

Septembre 225 220 182 199 204 125 162 
» 172 165 162 154 176 141 132 
® 183 156 218 197 215 215 213 364 


Moyennes . . 174 146 173 167 223 196 486 
Maximum. . . 225 220 215 215 310 265 | 2182 
114 125 145 152 125 121 110 
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Résumé des observations à Genève, 407" alt.; au Grand-Salnt-Bernard, 2437" alt. : 
au Salnt-Théodule, 3350" alt. 


DÉCADE DU 21 AU 31 AOUT 1861. 









STATIONS. 


CRE oser 10°,37113°,90]15°,99|18°,19| 19°,46119°,76|17°,73119°,76| 10°,37 
SAINT-BERNARD. . . . .. 1,45| 2,55| 3,46| 4,54! 4,93| 4,43] 3,35! 4.95] 1,45 | 
THÉODULE. . .. . . . .. —4,00|—1,80/—1,62| 0,72| 1,92|—0,24/—2.85| 1,92|—4,00 



























6 8 10 Midi 2 4 | MOYENNES. l 

Nat. Min. 
à8 | at0 la midil 22 | a4 | 26 A un 
RE ER PRE PRE" RE RS PEER, ESOREES ERRERS — 
GENÈVE. ......... 12,13 14,04! 17,09] 18,82| 19,61| 18,74] 19,61| 12,13] 16,89] 12,87| 14.8% 
SAINT-BERNARD. . . . .. 2,00| 3,00] 4,00| 4,13! 4,68| 3,89! 4,73] 2.00! 3,72] 1.22! 2.47: 
THÉODULE. . . . . . . .. —2,90|—1,71[—0,45| 1,32] 0,841—1,5s| 1,321—2,901—0,74|—2.941—1.84 








| 
Différence de températures d’une station à l'autre. 
GENÈVE AU SAINT - BER- | 

NARD, 2070. . . . . .. 10,131 11,94 | 13,09] 14,09! 14,93] 14,85] 14,88] 10,13] 13,17 11,65] 22,41! 


GENÈVE AU THÉODULE, | 


get eme 


EE 15,03| 16,65! 17,54] 17,50! 18,77! 20,28]! 18,29 13.03] 17,63! 15.81 16.54 
SAINT-BERNARD AU THÉO- | 
DULE, 873= . . . . . .. 4,90! 4,71! 4.45] 3,41| 3.84] 5,43] 3,41| 4,90! 4,46! 4.16! 4.31 
















Hauteur en mètres pour une différence dans la température de 1° 


d’une station à l'autre. 





GENÈVE AU SAINT - BER- 


NARD 2 2 6 8 rare 204] 174%] 159=| 147%] 139] 139"! 204] 139*] 157%] 177") 16: 
| 





GENÈVE AU THÉODULE. . . | 196 | 178 | 168 | 168 | 158 | 145 | 196 | 145 | 167 | 185 | 16: 
SAINT-BERNARD AU THÉO- 
DULE . . . . . . . . .. 178 | 185 | 196 | 256 | 227 | 161 | 256 | 161 | 195 | 210 | 20? 


















Hauteur moyenne générale pour 1°. 
| 193 | 479 À 474 | 190 | 195 | 148 | 219 | 148 | 173 } 191 | 182 | 


Les maximas et les minimas sont les chiffres des moyennes les plus hautes et les plus basses des | 
colonnes de 6 h. matin à 6 soir. 
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Différence des températures mensuclles Bi-horaires de Genève, 4097 ” alt. 


et dn Grand-Saint-Bernard, 949797" ait. 1851 à 1862 (12 années). 
EXTRAIT DES ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE GENÈVE. 




























ANN. 6 8 10 Midi 2 4 Jour. | Nuit. | Diurne 


1851 9,441 9,61/10°,17110°,69| 11°,28 
1852! 9.51 10.05! 10,781 11,38| 12,11 
1853| 10,531 10,78] 11,09! 11,44| 12,01 
18541 9,50! 10,59] 11,361 11,86] 12,58 
1855] 10,29] 10.47] 10,85! 11,15] 11,72 
1856| 10,09! 10,23] 10,66] 11,03| 11,58 
185:| 9,85] 10,411 11,08| 11,66] 12,29 
1858| 9,51| 10,07| 10,541 11,14] 11,83 
1859| 9,79] 10,43| 11,06] 11,70! 12,52 
1860] 10,65] 11,37! 11,14] 11,65| 12,42 
i861| 9,68! 10,46| 10,82] 11,15] 12,06 
1862! 9,63| 10,39| 10,96] 11,45] 12,03 


———— À ————… À mess À mmemmmmemmee À ommmmenmsen | mme | euummemmmmme | ms ———_—… | ——…m——— |'anmemmmme À mme D mme | en À mm 


Moy.| 9,87! 10,39| 10,88| 11,36] 12,03 9,721 11,40| 10.82 
ax.! 10,65| 11,37| 11,36| 11,86] 12,58 10,631 11,93) 11,68] 11,8 
i 9,61! 10,17| 10,69 11,26 9,330 10,15] 10,02! 10,6 













9,37010,75|10°,71|10°,7 
9,421 11,28 10,02| 10,6 
10,450 11,58| 10,94 | 11,26 
9,21] 11,66] 10,20| 10,93 
10,28] 11,34! 11,62] 11,48 
10,041 11.17! 10,89] 11,0 
9,431 11,58] 10,72! 11,1 
9,331 11,18] 10,71 10,94 
9,611 11,66| 11,08| 11,37 
10,631 11,93! 11,68| 11,80 
9,331 11,38| 10,78| 11,08 
9,551 11,33| 10,62] 10.98 








































































NUIT. 


Jour Nuit | Diurne 


JOUR. 















10 à | Midi 
Midi | à 2 


ns | mens À cum | Comes | mme D emmmmmemmeng | emmemmemmes | emmmmmmmmmexse à eme | mme Lens L'am—e | men 


Moy.| 10,131 10,63 





x : : 10 à | Minuit à . 
628 |8 à 10 224146 628810 uit. 32 224426 








11,12! 11,69! 12,35] 12,64] 12,26! 11,48] 10,79] 10,25] 9,86] 9,79] 11,42] 10.74] 11.08 













HAUTEUR EN MÈTRES POUR UNE DIFFÉRENCE DANS LA TEMPÉRATURE DE 1" 
d’une station à autre (12 années). 














Minuit 2 4 Jour Nuit | Die 













8 40 








1851! 220 | 215 | 203 | 194 | 184 | 172 | 172 | 181 | 195 | 204 | 215 | 221 À 192 | 193 | 192 
1852| 211 | 206 | 192 | 188 | 171 | 164 | 166 | 178 | 189 | 198 | 210 | 220 À 183 | 207 | 195 
1853| 196 | 192 | 187 | 181 | 172 | 165 | 164 | 170 | 179 | 187 | 194 | 198 À 139 | 189 | 184 
18541 211 | 197 | 182 | 178 | 165 | 159 | 161 | 173 | 188 | 199 | 215 | 223 À 178 | 203 | 190 
1855! 191 | 197 | 191 | 186 | 164 | 168 | 166 | 174 | 182 | 189 | 195 | 201 À 183 | 178 | 180 
1856! 205 | 202 | 185 | 188 | 186 | 169 | 167 | 176 | 186 | 194 | 202 | 206 À 185 | 190 | 188 
1857! 210 | 199 | 187 | 178 | 168 | 160 | 161 | 174 | 187 | 201 | 214 | 220 À 179 | 193 | 188 
1858| 217 | 205 | 196 | 186 | 176 | 165 | 165 | 178 | 191 | 202 | 215 | 222 | 191 | 193 | 192 
190 









lon) ESS ELLE À té îÀÙŸ tt tt …î* a nt 






DIFFÉRENCE AVEC MOYENNES. 
+12e|+17]+13 nf te +9®] +8] +6] +9] +9] +7=|+10"]+10"1+22"| +1 
—17 |—16 [—8 |-6 [7 | —6 | —6 | —9 | —10] —12] —171—-18 |—8 | —7 | —-1d 


k ax. 
Min. 








| MOYENNES DES DIFFÉRENCES MAXIMA ET MINIMA AVEC MOYENNES. | 











TANDAUINE 


Clurrvations arteurvuleogiques as col dan Géant. 2424" alt. 
Pair De Saaveure rt sus fs. 
CUTUREN RI-RORSATRES DU 3 AU 19 JUILLET 1:88 16 jours 


Woyeuses de £ D- matin à» méaulé. Degres ceutigrades. 





‘A fu Coonnt rt (ha. . U 


TAN Sent, AIN TE ON ST 679 3635 3.892 : 5°,661 | 2°.955 | 1.532! 
non, [NB LE NOG 12072 INT 2e? 220 23.920 : 22.401 | 19.973 | 18 009 ! 
606 ICT Mu RGO 2H000 27455 230008 128.357 | 22.795: 


prpuor ’ is 





Moyeuses d'ane observation à l'autre. 








is.6 Kai $ 2 id  ldammu WMdh s 2 2334 





















A At lennt 2. 1393 3013 £a UE 376ù 3.276 | 3.808 | 2.343 | 1.55 

TIAMOUR PF 12.269 135.607 20.147 23.116 24.125 23,115 1 21.187 | 18.991 | 16.558 

OL LE 16.412 19.192 21.986 2:33 M. an. | 28.145 23.5:6 | 21.501 
} 


Diflérences des températures d'une station à l'autre, 


CIE LIT DES 10,553 12.59% Lécnee 15 183% 17.839 : 15,359 | 16.638 | 15.000 


foi de Gecat et Genre Vi 16,169 17.823 19.607 20.98 21.415 | 21.359 pe 
loomiuner et Oemrre. ., 35.1451 335751 1.839: 1.602, 2.607 2.576 | 3.960 | 5.583 | 5.143: 


Hombre de mètres auquel 11 faut n'élever 


l 
De (bamounir au rnl 
10 Gennt, 2355... \ 20 189 145" 132 129" LE à ou 13 152" 138" 
De Urnrre au ci du 
Genna!, n°. . . . . | 203 18: 169 In tt 142 142 ti3 14) 
De {syenerrnlhomounir, 
ECL PNN R RE E 156 181 353 36 248 252 16$ 1$1 126 





Mosenne . . . . . 193 186 222 224 154 16 118 1432 145 
Mauima. . . . . . 220 189 353 396 218 252 164 153 158 
Minima. . . . . . 156 181 145 132 129 14? 13° 141 126 


Différences eutre moyeunes et entre 








Moyenne et Maxima . - . 1) 3" | 131 | 169* ri le 16% 16" CE ES LL 
Mosenne et minima. . . .| 47 | 5 77 95 45 43 11 Ï 19 
Maxima et minima. . . .1 6% | 8 | 208 | 264 119 119 Ai 2 32 


| 
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Observations météorologiques au col du Géant, 84929" ait. 
Par De Saussure ot son fils. 


LECTURES BI-HORAIRES DU 3 AU 19 JUILLET 1788 (16 jours). 
Moyennes de 4 h. matin à minuit. (Températures de 2 h. matin interpolées.) 


1,384 | 1°,026 | 0°,799 | 2°,946 
15.107 | 13,982 | 12,883 | 17,953 
20,607 | 18,607 | 16,723 | 21,606 


Meyennes d'une observation à l’autre. 


10 Miaui 
| ue Jour. Nuit. Diurne. 


duc à 
la miouit. à 2 AU COL DU GÉANT. 


Mexima estrème, 10,4. 15 a midi 
Minima extrême, —2,7. 6 à 7 soir. 


1,205 | 0,912 | 0°,685 | 3°,874 | 1°,090 | 2°,946 } 
15,544 | 13,432 | 12,344 | 19,819 | 14,219 | 17,953 
19,607 | 17,685 | 15,824 | 23,030 | 18,699 | 21,606 


Cel du Géant à Chamounix, 983973" Col du Géant à Genève. 3085". Chamounix 
à Genève, 648”. 


14°,339 |12°,520 [11°,659 |15°,045 nn 
18.102 | 16,753 | 15,193 | 19,156 | 17,609 | 18,000 
4.063 | 4,233 | 3,480 | 3,211 | 4,480 | 3,653 


pour un abaissement de 1° de température dans l'air. 
Ma. Mia. 
181" 158" 220" 129" 


163 142 


126 


maxime et minima des trois stations. 


32" 15" 11" 
20 21 8 
52 30 19 
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Bésumé des observations météorologiques au col du Salnt-Théodule, 2850" alt. 


Par Dolifus-Ansset et Auguste Michel. 


HYGROMÉTRIE DE L'AIR À L’OMBRE.,. 


Point |Humid. Air Point |Hum. ï Point |Hemid.h ,. |! Poiat |Humid, 
de ros.| relat. Fe * {de ros IT. | de ros.| relat. 


6 10 Midi 
0°,0 | 100 E 3°,0 | 3°,0 11001 4,°0 | 4°,0 | 100 14°,5| 1°,2 5°,3 
—1,0 93 | 3,8 |—0,1 | 761 2,7 | 2,7 | 100 | 3,0] 3,0 6,1 
—2,1 85 À 0,4 |—0,5 | 945 0,0 | 0,0 | 100 1 0.2] 0,3 1,8 
—16,0 —4,8 |—17,0 —2,6 |—10,2| 54 L-2,11-5,0 —2,0 
—16,5 —1,0 |—17,0 —4,8 |—5,7 93 1-3,91—5,5 —0,4 
—1,8 —1,5 |—1,9 —6,1 |—9,0 19 1-4,01-8,4 —85,5 
—10.,9 —6,8 |—13,5 —2,2 |—11,7 7 1-1,81—9,2 —,5 
—17,0 —0,5 |—10,3 —,5 |—11.7 2,1] 2,1 2.2 
—2,9 3 |—1,4 |—5,5 2,3 4,2|—9,8 6.2 
—10,6 0,0 |—4,6 1,1 5,0|—4,2 6,0 
—1,0 2,0 | O,0 8,0 4,0| 1,9 
—2,0 0,0 |—0,8 0,0 0,0! 0,0 


Air. 


Total. |-42.6/—90,2 19,81—75,2/974 Î—0.2 |—48,711019 114,21—32,:11027 
Moy. . |—3,28|—6,94 —1,52|-5,75| 72 _3,5| 75 [1,09/-2,52| 37 
Max.. | 0,8 | 0,0 3,8 | 3,0 |100 4,0 | 100 À 5,0! 3,0 | 100 
Min. . [9,8 |—17,0 1,5 [17,0] 34 6,1 [11,71 41 À-4.01-9,2 | 34 


Les observations bi-horaires, de 6 h. matin à 6 h. soir, ont été faites rigoureusement et exactement. | 
— Le point de rosée est calculé par l’observation des thermomètres boule sèche et boule mouillée, a 


l'altitude de 3350". Fort souvent le point de rosée a été observé sur un vase métalliqué parfaitement | 
poli, dont un mélange frigorifique refroidissait les surfaces. et cette observation était concondante avec | 
le calcul par boule sèche et boule mouillée. 
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Résumé des observations météorologiques au col du Saint-Théoduie, 8850" ait. 


.| relat. 


Par Dollfus-Ausset et Auguste Michel. 


HYGROMÉTRIE DE L'AIR A L'OMBRE. 


Hamid. 
relat. 


, Poiat 
Air. de ros. 


Août 221 5°,0 
23 | 2.6 
24 14,0 
25 1-4,5 
26 1—0,5 
21 4.0 
28 |-1,5 


—4,9 
—4,4 
—5,6 
11 
1,9 
0,9 
0,0 


—22,9|1144 
1,76! 87 
2,6 | 100 
_1,9 | 68 
10,5 | 32 


Min. 


Diff. | 9,5 


6 
2°,0 | 2°,6 


2.8 


100 
2,8 | 100 
—5,5 |—5,5 | 100 
1,8 |-9,6 | 86 
—6,5 |—6.5 | 100 
—9,5 |—9,5 

6,1 |-9,6 
—1.0 |—3.5 
—1,0 |—5,2 

2,5 

0,0 

—1,0 


—29,3 —4,58|1187 
—2,251-3,52| 91 
2,8 | 2.8 | 100 
—9,5 |—9,6 | 72 
12,3 |12,4 | 28 


Les moyennes de nuit sont interpolées. 


Air. ol 
e ros. 


Jour 

3°,80 | 2°.83 
3,21] 2.52 
—0,12|-—2.22 
—3,83|—9,83 
—3,98|—6.83 
—5,96|—1:.37 
—3,46|—8,52 
0,01 |—6,00 
1,17|—6,18 
2,93|—2.72 
2,22! 1.10 
0,00|-—0.05 
1,217| 0,93 


—2,34|--42,4 
—0,18|—3,26 

3,80| 2,83 
—5,96|—9,83 
14,76] 12,66 


Point 
de ros. 


Point | Hum. 
ros. | rel. 


Air. Air. 


Nait Diurne 

1°,151  0°,5] 96[ 2°,4:| 1,00 
0,70! 0,3! 951 1.98| 1,41 
—7,70|—-10,:| 564,21 | 
—7,50|—13,0| 631-—5,60 
—1,50)—7,5 | 1001—5,74,-—5,10 
—9,151—-10,2| 911—7,86)-4,19 
—5,00[—12,8!1 551-—4,48|-10,66 
—1,25]-—3,4 | 85 —0,62|—1,70 
—1,65|—7,9 | 60 —0,21|—7,04 
1,251—1,5 | 821 2,00!-2.1! 
—0,40|—1,0 | 95 0,91! 0.05 
—1,80|—1,8 | 1001—0,90! 0,90 
1001—20,50!—{1),94 


RTE 


he 


—42,0|—72,6| 1198022, 1 
—3,23|—5,58| 83l-—1,70 

1,25| 0,5 | 100! 2,4: 
—9,75|—13,0 
11,00] 135 


Ji .0 
1,39 
| ,G6 


451 10.31! LA, 1# 


42° 


Lx 
rel. 


100 
96 


à | AGIT 


991—7,801-11,12%| 








CT CAMPAGNE 1864. 
Bésumé des observations à Zcrmatt. 16929" alt. 


Par Seseph miéden ‘cure). 


| HYGROMÉTRIE DE L'AIR A L'OMBRE. | 


MOIS. JOURS. l MOTENRES de 7 a 9. 





























Air Poiat | Humid. Air. Poiat | Humid rer Point |Humid. 
[de ros.| relat. de ros.| relst. de ros.| relat. À Air. LÉ 
1864 Ts matin 4 soir. 9 soir. 
Aoùût 22 8.4 | 42.8 | 33 D21°.5 1 4°,9 33 116°,8| 5°,7 48 115°,6 
» 23 11.8 | 9.6 86 L14.5 | 11.0 | 91 10,6 | 9,5 98 LE 12,3 
” 24 10.9 | 9.4 94 L15,5 1,3 | 950 3,17 |—1.4 69 1 10.0 
» 25 —0,6 |—3.1 85 12.2 | 0,4 48 1.8 |—1,7 85 4,1 
» 26 9,9 | 88 91 115,0! 5.5 | 61 3.8 | 2.2 89 | 9,6 
» 2 4,9 | 2,9 | 8: 621 1.91] 4 4.1 | 1,6 88 | 4.8 
» 28 —0,1 |—1.3 | 92 L13,5] 4,9 | 59 2,8 |—1.1 15 À 5.4 
» 29 oz [1.5 | 86 D15,4 | 3,8 | 46 À 7,7 |-3,2 | 45 À :8 
» 30 2.4 |—0,2 | 83 L15,5| 5,5] 45 1,0 | 2,6 69 à 9,0 
» 31 3.8 0.5 1 19,5 3,1 86. 8,9 | 6,3 48 10,5 
Septembre 1 Uao,s | a, | us Dis2| 7,81 51 À 9,3 | 5.9 | 91 À 12,6 
» 2 9,6 8.0 |. 90 LE 12.2 8.1 16 1,6 | 4.5 81 ÿ,8 
» 3 6.8 | 2.7 15 1138 | 5.2] 65 6,8 | 5.1 89 LE 1.1 


ses |. À ommmmmenee mme À qnmmemmmmmmse À mens D meme À memes | sam. mm am | ———— 


Total. . . [58.4 |45,3 | 109% 1 195.2! 54,0 | 535 À 90.1 | 38.0 | 1006 120.8 
Moyenne. . 16.03 |:3,4: 84 115,011 5.69 | 56 KL 6.93 | 2.92 | 3 À 9.32 
Maximas. . [11,8 | 9,6 | 95 L21,3 111,0) 91 L16.8 | 9,5 93 LE 15,6 
Minimas. . ]—-0,6 |-3,1 | 68 6,2! 0,4 | 33 1.8 |—3.2 45 À #.1 
Différence. 112,4 | 12.7 | 27 15,5 | 10.6 | 58 H15.,0 | 12.5 +8 F 11,5 





Hygrométrie au col du Salnt-Théodule, 2350" alt. 
Par DBolifus-Aussot et Auguste Michel. 





1861 7 matin. À soir. Mosennes de * et 4. re te 
Août 22 1°.50| 1°,5 | 100 À 4°,90| 3°.2 | 88 À 3.20! 2°,3 | 94 [15°,0a! $°8 | -: 
» 23 1,90|—0,5 | 84 À 4,55! 4,5 | 100 L 3,22! 2,0 | 92 13.15 | 10.3 | 54 
= 24 0,20/—1,6 | 87 À 1,00/-2,5 | 26 | 0.60/-2.1 | 81 l13.20| 8.3 | :2| 
x 25 |-5,501—-16,5] 45 D—2,05/—5,5 | 36 |-3,771—11,0| 61 À 5,85 | —1.4 | 6° | 
m 26 1—7,551—16,7| 47 1—2,151-3,0 | 91 D-4,851-9,8 | 69 112,45) 8.1 | ‘6! 
» 27 -7,651—7,9 | 98 —-4.751-—7,0 | 85, [—6.201-,4 | 92 À 5.55] 2.4 | So | 
» 28 |-—8,30/—12,2| 74 |—1,151—5,6 | 72 R—4.721—8.9 | 73 À 6.1 1.8 | 76 
x 29 1—2,25)—-13,6| 40 À 2,15] 2,1 | 100 E-—0.05/-5,7 | 30 À *.80| 1.1 | 6$ 
» 30 —1,10/—4,2 | 80 À 5,20/-8,8 | 34 À 1.:5/—6.5 | 53 | 9,25! 2.5] &:} 

» 31 !—0,25|-7,6 | 57 À 5,501-3,6 | 51 À 2,671-5,6 | 54 111.65] 2.11 5! 
Septembre I 1,40|—0,5 | 87 À 3,50! 2.0 | 90 Ê 2.45] 0,8 | 88 114,20! 6.3] 5 | 
» 2 120,50]-1,4 | 93 À 0,50] 0.5 | 100 E 0,001—0.4 | 96 110.90) 8,0 | 83 : 
x 3 ]—1,70)-1,7 | 100 3,50] 2.4 | 93 À 0,90! 0,3 | 97 H10.30| 50! ‘0: 


———.—— | me me 
——_———— qu | m———— mm | mt D mm | mcm | nn 


Total. . . }—30,41—82,9! 992 LE 20,:1—-21,611056 E-—5.801-52,011024 1136,9 | 59,5 | 91° : 
Moyennes . 1—2,341—6,81| 36 À 1,591—1,66] 81 1—0,311-5,00| 79 110.53 | 4.58 | ‘0 
Maximas. . | 1,90] 1,5 | 100 LE 5,50! 4,5 | 100 LE 3,22| 2,3 93 15.05 | 10,3 | 89 
Minimas. . |—8,30]—-16,7| 40 L-4,:51-8.8 34 1-6,20—-11,0| 54 Ê 5.55)-—1,4 | 5 
Différence. } 10,201 18,21 60 h 10.25] 13.3 | 66 D 9.421 18.3] 43 H14,501! 11.5 | 34 


Les chiffres de la station du Saint-Théodule sont la demi-summe des observations de 6 à 8 h. matin | 
et de midi à 2? h. Les observations de 9 h. n'ont pas été faites | 
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Hygrométrie comparée des stations du Sailnt-Théodule et de Zermatt. 


Différences de l'air ambiant, du point de rosée et de l'humidité relative de Zermatt 


et du Saint-Théodule, pour une différence d'altitude de 19733”. 


POINT 


HUMID. 


RELATIVE. 


Mots. JOURS AIR, 

1864 

Août 22 | +46°,9 

» 23 | +9,9 

> 24 | +10,1 

25 | +4,9 

» 26 +17,4 

Ld 27 +12,5 

28 | +8,2 

n 29 À +2,4 

» 30 À +4.1 

» 31 +4,0 

Septembre | —+9,0 

, 2 | +10,1 

, 3 | +8.5 

Total .. | 108 

Moyenne . . | +8,37 

Maximas . . À <+-17,4 

Minimas . . | 2,4 

Différence. . 15.0 





22,2 





69 








POINT 
AIR. di 
ROSÉE 
l 
+16°,8 | +1°,7 
410,0 | +6,5 
+14,5 | +10,0 
414,2 | +59 
+17,1 | +-10,5 
+411,1 | +8,9 
+14,1 +10,5 
+132 | +1,6 
+-12,3 | +14,3 
414,0 | +1,3 
+147 | +5,8 
+11,7 | +1,6 
+10,3 | ++.8 
+174 +95 
+13,40| +7,30 
HAITI | +143 
+100 | +1,6 
1.1 13,7 





HUMID. 


RELATIVE. 


— 5 
—9 
— 26 
— 28 
—.}X) 
—11 
—13 
—h4 
+11 
—15 
— 39 
—21 
— 28 
— 321 
—25 
— 5 
+ 
66 











MOYENNES. 
POIXT | MUMIDITÉ 
AIR. 
de rosée, | relative. 
7 et 
+11°,83 2°,5 | —39 
+9,95 | +8.3 | —3 
+12,60| +10,5| —9 
+9,55 | +9,6 | +4 
+17,25| +18.0) +17 
11,80] +9,8 | —11 
<+1145| +10,7| +3 
+1,80 | +6,8 | —4 
+8,20 | +9,11 | +: 
+9,00 | +7,17 | +3 
11,85! +5,5 | —29 
+10,90| +8,5 | —13 
+9,40 ! +4,6 | —21 
+141 + TI | —105 
+-10,8 +8.5 | —8 
+1,95! +18,01  -59 
+1,80 | +25 | +3 
945 15$ 42 


Hauteur en mètres pour la différence de 1° (un degré) dans la température 


1864 
Août 22 

, 23 

v 24 

» 25 

| : 26 
| , 27 
| . 28 
| , 29 
. 30 

n 31 
; Septembre I 
| » 2 
» | 6 
Total .. 

Moyenne . . 

Maximas . . 


Minimas 


Différence. . 


de Zermatt au col du Saint-Théodule. 


Li 
4 





249° 
174 
161 
391 
99 
138 
210 
118 
420 
430 
191 
170 
202 


3913 
210 
118 

99 
619 





103" 
114 
119 
121 
101 
156 
119 
130 
140 
123 
117 
148 
167 


1718 
132 
174 
101 

13 





Moyenne. 





116" 
174 
140 
236 
100 
147 
165 
424 
280 
216 
154 
159 
184 


2615 
201 
424 
100 
321 
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CAMPAGNE 1861. 


Résumé des observations météorologiques au col du Saint-Théodule. 32850" alt. 


MOIS. | JOURS. 

1864 | 

Auût 22 
» 23 
JE 
» 25 
AE 
. 27 
» 28 
» 29 
n 30 
» 31 

Sept. I 
n 2 
» 3 
Total . .. 
Moyenne . 
Maximas . 
Minimas. . 
Différence. 

Août 22 
» 23 
n 24 
» 25 
» 26 
» 27 
» 28 
» 29 
» 340 
» 31 

Sept. I 
» 2 
» 3 
Total . .. 
Moyenne . 
Maximas . 
Minimas . 
Différence. 


G. gelée blanche. — B. brouillard. — N. neige. 
| 











Par Dellfus-Ausset et Auguste Michel. 














CLARTÉ ET ÉTAT DU CIEL. parent 
Pos soleil 
6 luit. 
0.5%X | 0.:X | 0,8 1,0 1,0 B. 1,0 1.0 B. 3 
1,0 1,0 1,0 B. n. |1,0B.n. |1,0B. n. | 1,0 B. 1.0 B. n. 0 
0,3X | 0,5 1,0 BR. n. | 0,2X 0,2X 0,2X 1,0 B. 8 
0,0X | 0,0X | 0,0X 0,1X 0,1X 0,3 0,0X 10 
0,2X | 0,5X | 1,0 1,0 1,0 B. 1,0 N. 1,0 B. n. 3 
1,0giv.| 0,8 0,6X 0,5 1,0 B. 0.5 X 1,0 3 
0,0X | 0,0X | 0,1X 0,8X 0,5 0.3 0,0X 9 
0,2X |0,2X |0,1X 1,0 B. 1,0 B. 0,2X 0,3X 9 
0,2X | 0,0X | 0,1X 0,0X 0,3X 0.5 0,0X 10 
0,0X | 0,0X | 0,0X 0,3X 0,4X 0,6X 0.2X 1? 
0,9 0,1X | 0,3X 0.8 1.0 1,0 B. 1,0 BR. 3 
1,0 1,0 1,0 B. 1,0 10B. #11,0B.n. |1,0B. 0 
1,0 B. | 1,0 N. | 0,9 1,0 1.0 1.0 1,0 B. 0 
6,3 6,1 |6,9 8,2  |10,1 8,6 8,5 10 
0,48 0,47 | 0,53 0,63 0,18 0,66 0,65 5.1 
0,0X | 0.0X | 0,0% 0,0X 0,2X 0,2X 0,0X 12.0 
1,0 B. | 1,0N.]|1,0B. n. |1,0B.n. |1,0 B.n. |1.0B.n. |1,0B.n. 0 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0.8 1.0 12.0 
Zermatt., 1039" alt., par Joseph Büden (cure). 
NOMBRE 
7 m. i 9 s. Nuit. d'heures 
soleil luit. 
0,5 R. 0,1X n,0 0,2 12 
1,0 P. 1,0 P. 0,5 0,8 P. (U 
0.9 B. 1,0 0,0 1,0 B. i 
0,0 G.X | 0,1X 0,0 0,0 12 
0,1 GX | 0,5X 0,6 0,4 P. 10 
0,9 B. 0,9 B. 0,8 B. 0,7 B. l. (Ù 
“0,1 G. 0,4X 0,0 0,5 12 
0,0 G.X | 0.0X 0,0 0.0 1? 
0,0 G.X | 0,1X 0,0 0,0 12 
0,0 G.X | 0,1B.X | 0,0 0,5 P. 12 
0.9 B. 0,8 B. 0,3 0,6 P. 0 
0,8 B. 1,0 B. 0.3 0,7 0 
1,0 B. 1,0 B. 0,7 0,7 0 
6,2 73,0 3,2 6,1 7 86 
0,48 0,54 0,25 0,47 6.6 
0,0 0.0 9,0 0,0 12.0 
1,0 P. 1,0 P. 0,8 B. 1,0 B. 0 
1,0 1,0 0,8 1,0 12 


| Explication des chiffres et sigues. 
0.0 totalement découvert. — 0,1 à 0,9 fraction de l'horizon couvert. — 1,0 totalement couvert. - 
V. variable. — L’astérisque (X) ajouté au chiffre soleil luit (rayons solaires). — P. pluie. —R. rosée. — 





t 
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Résumé des observations météorologiques au col du Saliut-Théedule. 3350" alt. 


Par Dollfus-Ausset et Auguste Michel. 














CLARTÉ ET ÉTAT DU CIEL Au 


U COL DU SAINT-TBÉODULE. SAINT- 
=. ” BERNARD. 


Diurne. Diurne. 






MOIS. | JOURS. 








Jours. Nuits, 


































0,8 V. 1,00 
23 |1,0B.N. | 0,50 V. N. 
24 Do,48 V. | 0,50 v. 
25 |o.14X 0,00 
26 Do0,81 V. | 1,00 B. N. 
27 À 0,37 V. | 0,50 v. 
28 |o.1:x 0,00 
29 Do,43 NV. | 0,30 
30 |o,t4x 0,00 
31 D o,12X 0,50 

1 D0,95 V. | 1,00 
, 2 1.00 B. N.| 1,00 B. N. 


0,90 0.78 
0,75 V. 0,98 
0,49 V. 0,97 
0,07 0,72 
0,90 0,84 
0,63 0,97 
0,08 0,13 
0,36 0,28 
0,07 0,21 
0,31 0,11 
0,97 0,80 
1,00 B. N.Û 0.83 

























» 3 À 0.98 1,00 B. 0.99 0,78 
Total. . . L 7,80 1,30 1,55 8,40 
Moyennes à 0,60 0,56 0,58 0.65 





Maximas. À 0,12X 0,00 
Minimas . | 1,00 B. N.| 1,00 B. N. 
Différ. . . | 0,98 1,00 


0,0% 0,98 
1,00 B. NN. 0.11 
93 0,8 






Nombre d'heures. même état (18 jours). 









AC SAINT-THÉODULE. A ZERMATT. 
oo =" 
Serein. | Couvert, |Brouillerd| Neige. Serein. | Couvert. | Brouillerd| Pluie, 










































DR SEE è : Jours. . . | 4 5 | 64 12 
8 a 10 15X ri » 4 
10 à midi 12X 8 2 4 Moyenne. . 5,1 0,3 5,0 {,0 
Midi a ? 9x 13 2 2 
2h4 8x 6 8 Î 
1a6 8x 4 10 4 




















Total. . | 68X 46 24 18 
Moyenne 5,2 3,5 1,8 1,5 
Maxim... 16 13 10 4 
Minim. . 8 4 0 0 





Différ. . 8 ÿ 10 4 





192 CAMPAGNE 1864. 


Bésumé des observations météerelegiques au eel du Salint-Théodule., 2350" ak 


Par Delifus-Ausset et Auguste Hichel. 


EXPOSITION PLEIN AIR NON ABRITÉ DES RAYONS SOLAIRES. 
MOIS. JOURS. 
Air, Sol. Eau. 


6 
0°,0 1 0°,5 Iglacel 3°,0X1] 3°,0 | 2°,0 | 1°,0 
0,0 » 3,8 3,5 | 2,6 2,1 
0,0X| . » 0,1 2,5 |glacel 0,0 
—5,2X » | —3,5X| gelé —1,8X 
—4,8X —5,6X| » —4,8 
—1,8 —7,5 » —4,5X 
28 |-8,0X —5,0X] » —1,5X 
29 1-2:5X 2,5X| 1,1 2,1X 
30 —1,0X 2,8X| 1, 3,2X 
31 0,0 0.5 2,3X] 2,1 3,9 X 
Total . . . .|—29,3 | gelé —6,8 —2,9 
Moyennes . .| 2,93 | gelé —0,68 —0,29 
Maximas. . . 0,0 0,5 3,8 3,5 j 4,0 
Minimas. . .|—8,0 gelé —7,5 | gelé | glace | —1,8 
Différence . | 8.0 0,5 L 11,3 3,5 | 2,6 8.4 


.&elé fortement 


8 Midi. 
va +40°,2 —+6°,8 ue +r rl Hr.| 
, . 54 | —0,21—0,3) —2,6 | +1.9! —0. 
. > : ,8 1+17,31+10,81 +-18,0 1 +5,0! +3. 
—+3,0 14 , ,0 | +9,01-+18,1| +16,2 1 +8,35 +4. 
+-5,0 ; D, 1,1 1 +6,01 +5,41 +12,9 | +1,0! +0, 
71.0 Ë : 8 1+0,11418,5| +5,17 14+13,51 +: 
+4,09 , * L 0 |+11,8k413,0) +10,0 +12,0) +4. 
— 1,4 : : s ‘ +0,11 +5,81 <+-20,0 1 +9.3|+18.N 
—1,8 : ; , 3 |[+17,81 +6,51 +15,0 L +7,51 +3 
+15,81 +9, 1 +8.5|+11. 
+10 Ga 
+1.0| +54 
+11,8 +137 +12,01+18. 
ne 2, — 0,21 —0,3 61-+1.0! —0.4 
; 18,08 14,0 11.0, 19.4 





Minimas. 


MOIS. | JOURS, 
1864 
Août. 22 
» 23 
= 24 
>» 
x } 
| » 
| » 31 
Total . 
Moyennes . 
Maximas. . 
Différence . 


La température de l’air observé en plein air et au soleil, thermomètre tourné en fronde. Le signe x 
ajouté à la température veut dire : soleil luit (rayons solaires). 

Sol plein air à 30== profondeur. 

Eau dans un vase carré de 0".,10 de côté et 0",03 hauteur eau exposé en plein air. 
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Résumé des observations météorologiques au cel du Salnt-Théodule, s85e- alt. 


Par Dellfus-Ausset et Auguste Michel. 














EXPOSITION PLEIN AIR NON ABRITÉ DES RAYONS SOLAIRES. 



























MOIS. | JOURS, MOYENNES DE {0 MATIN 
A 4 sorn, 
| Air, Sol. Eau, 
Er 
| Août. 22 | 5,3 |12°,11 9,0) 5°,0 | 8,1} 5,11 29 | 4,8 | 2°,5 | 4°,10 | 8°,30| 5°,7: 
À 93 6,1 5,81 3,51 2,6 4,5 | 2,0) 2,8 | 3,0] 0,5. 3:60 | 4,67! 2,7 
| 24 | 5,2X! 16,0! 23,2, 2,0X| 7,0! 5,1h)-—5,5 | 4,0 | glace! 2,60 | 10,00) 12,3 
| 25 1—0,8X! 14,51 17,0 | —4,5 4,0 | glace | —7,0X! gelé | gelé 1 —2:02 | 8,87! 6,2 
» 26 |—0,4 5,0! 12,51 0,0 1,0 | 0,0 À 6,5 » » 12,27 | 2,42! 3,6 
| : 27 Î—-5,5 8,0| 2,01 -—3,5X | 10,0 | 3,5 | —9,5 , » 14,37 | 6,20! 1, 
| 28 |—0,5 | 12,5! 9,51—1,0 |11,0| 1,01-5,5X| 301 » 0,175 | 8,62! 7,00 
| 29 | 2,2 | 8,0/2,0) 3,2X| 12,5 | 22,0 -—1,0X| 3,0 glace) 2,40 | 6,95 12,10 
» 30 8,0X| 14,5] 24,0) 0,5 | 8,0! 4,21 1,8X] 5,0] 2,5, 4,22 |10,37| 16,8 
8 31 6,0X! 15,1| 15,07 4,5X] 13,2 | 16,0 8 3,8X] 10,1 120 5,12 | 18,45] 17,87 
Total ..... 25,6 |111,51138,0l 83,8 | 79,3 | 85,5 |-24,6 13,23 | 79,85] 86,0 
Moyennes. . .) 2,56 |11,15] 13,801 0.88 | 7,93 | 6,55 |-—2,46 1,32 | 7,98| 8,60 
Maximas . . .| 8.0 116,0 {24,0 À 5,0 | 13,2 | 22,0 | 3,8 5,12 | 13,451 17,87 
Minimas .. .1—5,5 1! 5,0 1 2,0 D 4,5 1,0 | glace 19,5 —4,37 | 2,421 1,50 


Températures de l'air marquées d’un astérisque X, Soleil luit. — Température du sol, à 30" de 
profondeur. — Eau dans un vase carré en cuivre étamé de 0",10 de côté, présentant 100 centimètres 
carrés de surface sur une hauteur d’eau moyenne de 4 centimètres, placé sur une table, 

Les observations de 6 h. soir et 8 h. matin, et celles de G h. soir étant incomplètes à cause du sol 
el de l’eau à l’état de glace, j'ai établi la moyenne de 10 h. matin à #4 h. soir. 

Le sel à l’embre permanente, pendant notre séjour du 22 août au 3 septembre, est toujours 
| resté gelé, par moments la surface était à 0,0 dégelé à quelques millimètres profondeur. 


| 
| 

| Différences des températures du sel et de l’eau cemparées à celles de 
| Pair ambiant. 
l 











mois. | JOURS. À sol. | Es. does Te 
MAXIMAS. MINIMAS. 

| Sol. Esu 

| RSR ee = 1 fie ae MR RE RER 

| 186: 6 

| Août. | 22 +28 | +05 + 8°,60|+- 1°,07 
, 23 | +0,2| —2,3 + 1,07|— 0,88 

| » 24 +9,5 | +5,5 + 7,40|+ 9,75 

| 52 , +-10,89/+ 8,27 
» 26 + 4,494 5,9 
s | 27 +10,57|+ 5,87 
, 28 +8,5 | +5,5 + 9,87|+ 7,75 

Ù » 29 | +4,0 | +1,0 + 4,55/+ 9,70 
, 3 À +3,2 | +0,3 + 6,15|+12,60 
. 31 +6,3 | +4,2 + 8,33/+ 12,75 

| Total... —+-66,82|+ 72,80 

| Moyennes . . + 6,66|+ 7,28 

1 Maximas. .. +10,89|+ 12,75 

| Miuimas. .. + 1,071 0,88 

V. DL a ————_—_—_—_— 


DE 10 HEURES MATIN À 4 HEURES SOIR. 
ST 
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Bésumé des observations météorologiques au cel du Saint-Théodule., 533507 ait. 


Par Dellfus-Ausset el Auguste Michel. 









MOINS, JOURS. 


Sol. Eau. Sol. Een, 





Air. 








































































1864 6 8 10 
Août 22 0,0 | 0°,5 | glacel 3°,0X1 3°,0 | 2°,0 À #°,0 1 5°,0 | 4°,0 

, 23 0,0 » 3,8 | 3,5 | 2,6 À 2,1 | 4,0 | 2,6 

» 24 0,0X!| . » 0,4 2,5 |glacel 0,0 2,0 | glace 

. 25 -s2x| € | » 1—3,5x| gelé | » -1,8x1 70 | » 

» 26 |-:,8x £ » À-5,6X| » » [4,8 | 0,5 | » 

» 4; —7,8 & n 1 —7,5 » »” [—1,5X| gelé | » 

» 28 |-8,0X| + » |—5,0X| » » |—1,5X| » » 0,0X] 11,0 | 11,5 
: 29 4-—2,5X| & » 2,5X| 1,1 | » 2,1X! 5,1 | 2,21 2,1 5,0 | 2.2 
n 30 Î—1,0xX| | » 2,8X| 1,0 | 0,0! 3.2X) 4,5 [16,1 À 5,2X|14,5 | 23.0 
. 31 0.0 | 0.5 |glacet 2.3X) 2,1 | 0.0, 3.5X110,0 [18,2 6,5X] 15,5 | 22.1 
Total ... [29.3 |'gelé glace] 6,8 | —2,u (38,1 |43,1 D 15,6 | 93.4 wi 
Moyennes . .| 2,93 | gelé | gelé L —0,68 —0,29 | 3,81 1.56 9,34) 9.6 | 
Maximas. . . 0,0 0,5 | gelé | 3,8 3,5 | 2,6 4 4,0 110,0 {18,2 À 6,5 |13.5 | 23.0! 
Minimas. . .[—-8,0 gelé | glace | —7.3 | gelé | glace} —1,8 | gelé | gelé À —4,0 3,2 | 0.5 
Différence . | 8.0 0,5 | ? 111,3 | 3,5 | 2,61 8.8 110,0 | 18,2 À 10,5 112.3 | 22,4 











MOIS. JOLRS, Sol. Sol. Eau, Sol. Eau, Sol. Eao 































































































1864 Midi, d 4 
Août. | 22 +0: 00,0) +-3°,5 1-+00,21-6°81 +4°,0 L+-3",11+0 
; 23 1l +14 | —0,2—0,3l —2,6 | +1.9l —ec 
| . 24 0,0! +118 |+17,3l+10,8l +18,0 | +5.0! 3." 
| | 25 +-5,2| +1,81 +110 | +0,0!+-13,| +16.2 1 +8.5| +5! 
|. 26 +5,0! +5,1 | +6,01 +5,41 +12,9 +1,00 +04: 
us 27 +40! +4,0) +10,8 | +0,10+-13,51 5,7 Î+13,51 5.0 
LS 28 +1,31 +131+110 |+11,50+13,0l +10,0 l+12,0l +51 
; 29 AT +2,9 | +0.11+5,8 +20,0 | +9.3l+18. 
| 30 +1,3[+12,9l —+9,3 417,80 +6,51 +15,0 +3,54 
Lu 3 +0,5 
| Total... Has ls | 4 in ol +4 
Moyennes . . +3,11 +3,98 +58 [+7,70+8,4l int lol +54 
Maximas. . . +46,51+18,0+118 litsl13:| +20,0 +120l-18.N 
Minimas. .. Al +1,41—0,21—0,3| —2.6 1 +1.0! —0.t 
Différence. | ? 14,81 10.4 | 18,0 14,0] 22,61 11.0! 19 









La température de l’air observé en plein air et au soleil, thermomètre tourné en fronde. Le signe x 
ajouté à la température veut dire : soleil luit (rayons solaires). 

Sol plein air à 30== profondeur. 
Eau dans un vase carré de 0",10 de côté et 0".03 hauteur eau exposé en plein air. 
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Résumé des ebservations météorologiques au cel du Salnt-Théodule, 3859" alt. 


Par DBoilfus-Ansset et Auguste Michel. 





aa 
EXPOSITION PLEIN AIR NON ABRITÉ DES RAYONS SOLAIRES. 











MOIS. | JOURS. 





MOYENNES DE {0 MATIN 
A 4& soin, 






D 
Air. Sol, Eau. 



























5,3 |12°,1| 9°,0 
Los 23 | 6,1 | 5,8| 3,5 

. 24 | 5,2x| 16,0) 23,2 
» 25 [-0,8x| 14,5] 17,0 


5,0 | 8,11! 5,11 2,9 | 4°,8 | 2°5 | 4°,170 | 8°,30] 5°,7: 
2,6 4,5 | 2,0 2,8 3,0 | 0,5 3,60 | 4,67] 2,72 
2,0X! 7,0! 5,72 —5,5 | 4,0 |glacel 2,60 | 10,00] 12,3 
—#,9 | 4,0 }glace! —1,0X]| gelé | gelé À —2.02 | 8,87! 6,2 
0,0 1,0 | 0,0 | 6,5 » » |-—2,27 | 2,42| 3,6 
—38,5X] 10,0 | 3,5  —9,5 D » [—4,37 | 6,20! 1, 

—1,0 11,01 7,01—5,5X! 3.0 » —0,15 | 8,62] 7,00 
3,2X1 12,5 ! 22,0 1 —1,0X 3,0 | glace! 2,40 | 6,95] 12,10 
0,5 | 8,01 4,2, 1,8X] 5,0] 251 4,22 | 10,37] 16,8 
4,9X]) 13,21 16,0! 3,8X] 10,1 | 12,08 5,12 | 13,45] 17,87 
Total . . ... 25,6 |111,5] 138,0, 8,8 | 79,3 | 85,5 124,6 13,23 | 79,851 86,0 
Moyennes. . .| 2,56 |11,15113,80) 0.88 | 7,93 | 6,55 12,46 1,32 | 7,98! 8,60 
Maximas . . .! 8,0 |16,0 | 24.0 5,0 13,2 | 22,0 3,8 5,12 | 13,45] 17,87 
Minimas . . .] —5,5 5,0 1 2,0 1 4,5 1,0 ! glace E—9,5 —4,937 | 2,421 1,50 


Températures de l’air marquées d’un astérisque X, Soleil luit. — Température du sol, à 30=® de 
profondeur. — Eau dans un vase carré en cuivre étamé de 0",10 de côté, présentaut 100 centimètres 
carrés de surface sur une hauteur d’eau moyenne de 4 centimètres, placé sur une table. 

Les observations de 6 h. soir et 8 h. matin, et celles de G h. soir étant incomplètes à cause du s0l 
et de l'eau à l’état de glace, j'ai établi la moyenne de 10 h. matin à 4 h. soir. 

Le sel à l'ombre permanente, pendant notre séjour du 22 août au 3 septembre, est toujours 
resté gelé, par moments la surface était à 0,0 dégelé à quelques millimètres profondeur. 


. 26 | —0,4 5,0| 12,5 
» 27 |—5,5 8,0 2,0 
















» 28 [0,5 | 12,5l 9,5 
» 29 | 2,2 | 8,0! 22,0 
» 30 | 8,0x| 14,5] 24,0 
, 31 À 6,ox| 15,1] 15,0 













































EE ——_—_2_—_—_—_——_—_—_—_—_—_——@— Re 











Différences des températures du sel et de l’eau comparées à celles de 
l’'alr emblant. 







DE 10 HEURES MATIN À 4 HEURES SOIR. 










EXTRÈMES. MOYENNES. 
a — —, 












Sol. Esu 






Eau. 







| MAXIMAS. MINIMAS. 
| 





+0°,0 ÉH+- 3°,60|+ 1°,07 
: 23 D +0,2| —2,3} + 1,9! — 0,1] —0,3 | —2,6 |+ 1,07|— 0,88 











. 24 +9,5 | +5,51 +11,8| +18,08 +2,0 0,0 |+ 7,40/+ 9,75 
» 52 + +18,7| +16,21 +5,2 | +1,8 [+4-10,89|+ 8.27 
» 26 + 7,1] +12,91 +1,0 0,0 + 4,491+ 5,9 
». 21 +-13,5| +10,8Ù +4,0 | +0,1 À+-10,571+ 5,87 
: 28 À +8,5! +5,51 +13,0l +11,51 +1,38 | +1,38 ÉH- 9,87|+ 7,75 
, 29 +4,0 | +1,01 + 9,31 <+20,01 +-2,9 | +4,1 14 4,55]+ 9,70 
» 3 +3,2 | +0,31 + 9,3] +16,0, +1,3 | +3,7 IH 6,15] + 12,60 
» 31 +6,3 | +8,21 + 9,1] +14,70 +6,5 | +9,0 [+ 8,33l+ 12,75 
Moyennes . . + 9,5 HA2,41 + 2,5 | +1,83 + 6,661+ 7,28 
Maximas. .. +13,7] +-20,01 +46,5 | <+9,0 1+-10,89]1+-12,75 
Miñimas. . . + 1,9] — 0,18 —0,3 | —2,6 1+ 1,071— 0,88 


Total . ... + 95! +124) +25 | +13 ÎH-66,621+-72,80 | 
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Bésamé des ebservations météorelegiquens au col du Saint-Théodule, 8850" alt. 
Par Bellfus-Ausset et Auguste Michel. 


Exposition plein air non abrité des rayons solaires. — Températures de l'air ambiant. — Sol à 3 
profondeur. — Schiste gneisique et craie reduite en poudre. — Eau dans un vase. 

















































AOUT 1864. 
_ a 
Air, | Ess. | Soi. |Schiste| Craie. Ÿ Air. | Eau. | Sol. | Schiste| Craie. À Air. | Esu | Sol. sn Craie. | 
8 410 
26 À-4,8 | gelé | gelé |—70,5 |—9,2 L5,6X] gelé | gelé | 2,8 |—30,4 D4,8x] gelé | 0,5 | 62 | 1°,6 
ZT L-7,8 . , -7,5X| » » , LA -4,5X| gele | gelé ? ? 
24 L-80X| » » -S,0X| » , ? LA -1,5X] 0,0 | gelé | 30,0 | 12,1 À 
n 29 D-25x | » x 2,5x| 00 | 4,4 | 45,44 | 40 | 21x| 22 | 5, | 200 | 7, | 
20 D-uox| » . 28x| oo | au | 224 l'as À s2xl es | 4,5 | ? » | 
1 28 Do | 00 | 0,5 | 2,60 | 0,0 À 23x1 oo | 24 | 44,0 | 7,0 E s,5x1 48,2 | 10,0 | 182 





Différences des tompératures, eau. sel. schiste et crale. comparées à celles 
de l'air ambiant. 




































26 ? ? |—27 |—-404 +-50,6 | +30,6 | +8,15] +325 +408 | +53 |+ 10,01 +6 il 
27 9 |+7,5 +4,55 | +45 | 
28 + |+5,0 +15 |+4,5 |+s1,5 | +134 
2 —2,5 | —1,4 |+12,9 | +1,5 +04 | +3,09 |+17,9 | +4,s | 
20 —2,8 | —1,8 |+19,3 | +8,8 +42,9| 41,3 

si ? {+05 [+20 | 0,0 —2,3 | —0,2 |+8,7 | +4,7 +44,7|+6,5 |+44,7 | +9 | 

4 jours, 26, 29, 30, 31. 4 jours, 96, 28, 29, 31. 

Tot. —2,0 | +20,2 | 49,3 1+32,5|+460,1 |+750,1 | +324 
Moy —0,8 | +0,5 | +123 +81 | +40 |+48,8 : +84 | 
Mas. +56 | +5,6 |+19,3 HT) +68 [4385 | +134 
Min. 12,3 j —0,2 | +84 +04 | +1,83 |[+44,0 +4 | 


Différence pour les 4 jours, 326, 29, 30. 8541. de 9 à midi. 









Eau. Sol. | Schiste. 
























Total. . . |+740,31 +52 | +2470,1 
Moyennes | +8,55] +4,45] +18,25 
Maximas. | +17,8| +10,8| +32,3 
Minimes. | —2,8 | —2,3 | +8,4 
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Résumé des ebservatiens météorelogiques au cel du Saint-Théodule, 3850” alt. 
Par DBellfus-Ausset ot Auguste Michel. 


CAMPAGNE 1861. 


Exposition plein air non abrité des rayons solaires. — Air marqué d'un astérisque (X) soleil luit. — 
Schiste et craie en poudre dans des boites rondes en carton de 5 centimètres diamètre, 3 centimètres 
hauteur. — Eau dans un vase caré en cuivre étamé de 10 centimètres de côté, contenant de l'eau à 





4 centimètres de hauteur, le vase 5 centimètres hauteur, le tout exposé sur une table en sapin. 


Le signe ? pas observé. 


28 
| 29 
30 
3t 


Eso. Sol. | Schiste| Craie. 


>, 170,0 | To,0 
0,5 14,5 | 6,0 
41,5 ? ? 
22 ? ? 
23,0 37,5 | 20,5 
22,3 37,5 | 24,5 


Air. 


—0°,4 

-5,5 

-0,5 
23 
8,0xX 
6,0 


Eau. Sol. | Schiste| Craie. 


420,5 | B,0 | 49,2 | 152,2 
20 | so | ? ? 
9,5 | 125 | 20,0 | 9,0 

220 | 80 | ? ? 

20 | 414,5 | ? ? 

450 | 45,0 | 24,5 | 18,5 


Air. 


00,0 

-3,5X 

-4,0 
s,2X 
0,5 
45X 


Eau. Sol. | Schiste| Craie, 


0,0 
3,5 
7,0 

22,0 
4,2 

16,0 


10,0 
10,0 
41,0 | ? 
42,5 | 20,0 | 13,0 
8,0 | ? ? 
13,2 | 47,0 | 13,8 


Différences des températures, eau. sol, schlste et craie, comparées à celles 


L 


4 


460,0 |+70,1 | +200,9]+400,9 
+45 [+108 |+18,5 |+10,0 
+1,5|+140| 9? ? 
+0, |+2,9 9 ? 
+17,81+9,3 |+32,3|+15,3 
+15,8[+9,0 1+21,0 [+15,0 


jours, 26, 27, 30, 31. 


+ 440,1 |+360,21+92,7| 510,2 
+141,01+9,0 |+23,2 |+12,8 
[447,8 |+10,8 [+323 |+45,3 
+4,53 |+74 |+18,5 | +100 


de l’air amblant. 


| 


+120,91 +50,4 |+19°,61+152,6 
+75 |+13,5 ? ? 
+10,0 |+13,0.1+20,5 | +9,5 
+19,8 | +58 ? , 
+16,0 | +6,5 ? 9 
+9,0 |+9,0 |+18,5 |+12,5 


3 jonrs, 26, 28, 31. 


+310,9|+270,4|+580,6|4370,6 
+8,0 |+6,8 |+14,6 |+9,4 
+42,9 |+18,0 | +20,5 | +15,6 
+90 |+5,4 |+48,5 |+9,5 


00,0 |—+-10,0 À ? 
+70 +435] 9 ? 
+8,0 |+12,0| » ? 
+ A8.8|+49,3 | 146,8 pa 
+3,7 [+7,53 ? 
+41,5|+8,7 |+42,5 +9, 


2 jours, 29, 31. 


+300,3 | 4-480,0 | +-290,3| +490, 
+-7,6 |+9,0 |-44,61+9,5 
418,859, |-L16,8|+9,3 
+4,85] +8,7 | +12,5|+9,8 


Différences des températures. eau. s0l, schiste et crale. comparées à celles 


de l’alr ambiant, pour les ® journées du 36 cet 31 août. 


+210,8| 44601 |+110,9|-+250,9 
+5, [4,0 |+21,0| 443,0 
+415,8/+9,0 |+21,0|+415,0 
46,0 1+-7,1 |+20.9/+-10,9 


+210,9| +4140,4|+880,1 | +280, 
+41,0/-27,2 | +49,0|+44,0 
+-12,91.459,0 | +49,6|+15,6 
+-9,0 i+5,4 | +18,5|+12,5 


+ne,5[+-9°,7|4+29,8| 190,1 
+8,75 4,8 |+414,6| +9,5 
+H,5|+H8,7 |-L16,8| +9,8 

0,0 [+4,90 [442,5] +9.3 


Différences pour les 2 jours du 26 et 81 août de @ h. matin à 4 b. noir. 


Esu. Sol. Schiste. 


Total. . . 
Moyenne. 
Moximes . 
Mioimas. 


+76°,8 

+14,2 

+21,9 
0,0 


+55, 
410,03 
+16, 
+0,5 


+73°,2 
+13,44 
+21,0 
—92,1 


Craie. 


+430,2 


+8,02 
+44,0 
—4,6 
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Résumé des observations métécrelegiqnes au cel du Saint-Théodule, 3250" alt. 
Par Bellfus-Aussot et Auguste Michel. 


Températures de thermemètres à alcool eeloré. — Exposition plein air au Sud du chalet. — 
Les thermomètres sont placés horizontalement sur une table, les boules dépassent le bois de la table 


de plusieurs centimètres. — La température de l'air ambiant en plein air, non abrité, avec un ther- 
momètre à mercüre tourné en fronde. 









THERMOMÈTRES À ALCOOL. 








Bleu Jaune ÉTAT DU CIEL. 


clair. clair. 


Noir Rose 


Iacolore, intense. clair. 










































1.6 | 51! 0,5 
23 | 100! 5,0 
5,6 | 13,0 | 7.8. 8,51] 8,5 
11,0 | 21,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 


menton» Q) emammmmmmmmmenmnesmne À amemmmmmmmcemmmmmœ… À commen À emmener. D mens 
ee 


17,3 | -49,1 | 28,3 | 31,7 | 29,0 
4,32 | 12,27| 3,08 | 7,92 | 7,25 

11,0 21,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 

—1,6 5,1 0,5 | 2,2 | 0,8 


2°,2 | 0°,8 
6.5 5.2 


0,0 Soleil. 
0,0 Soleil. 
0,0 Soleil. 
0,7 Soleil, zénith découx 


0.7 Soleil. 
0,17 Scleil perman. 
0,01 

0,7 














Moyennes. . . 
Maximas. . . 
Minimas . . . 


































DiFFÉRENCE DU NOIR INTENSE 
AVES ALCOOL IACOLORE, 










DIFFÉRENCE AVEC L'AIR AMBIANT. 








+1°,0 +7,97 + 6°,7 










+ 4,1 [+118 + 7,1 
+ 7,0 [+144 + 74 
+ 11,8 |+-21,8 130 


PR | emmener eg À mcm À mc. ne 


23,9 [455,7 
+5,97 |+13,92 
+11,8 [+218 |+15,8 
+10 |+ 7,7 















Total... . . . 
Moyennes. . . 
Maximas. . . 
Minimas . . . 











Températures du thermemètre à alecoel incolere et de celui coleré en neir intense. 
Dans le châlet placés verticalement contre ta fenètre du chalet, à 20=* des vitraux. 
les rayons solaires donnant dessus. 





Air extérieur Air dans Alcool Alcool noir Différence 


au soleil. la chambre incolore. intense. du noir 
chauffée. ‘ avec incolore. 


MOIS. | JOURS. HEURES. 















Metin. 
Août. | 27 | 10,00 | —4°,5 19,2 17°,2 92.5 | +853 |La tempér-| 


» » 10,10 18,8 23,3 +4,85 [ture de la | 
» » 10,15% 19,0 24,0 + 5,0 chambre es! 
, » | 10,20" 20,5 25,0. | +45 [prise au mi-| 
. , 10,30= 20,6 26,0 + 5,4 [lieu du local. | 
» " 10,40 21,0 27,0 + 6.0 | 
» L 


18,0 + 5,2 


EEE me 
me EEE ed 


Total. . . . | 1 heure. —1,5 34,2 135,1 171,0 +-35.9 

Moyennes. . — 3,1 17,1 19,30 24.73 +5,13 

. Maximas . . — 3,0 19,2 21,0 27.0 + 6.0 
Minimas . : —4,5 15,0 17,2 22.5 + 4,5 
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Gbservations météerelegiques au col du Salnt-Théoduie, 2350" ait. 


Par Bellfus-Ausset et Auguste Michei. 


| | ie HYGROMÉTRIE 


MOIS. JOURS. HEURES. VENTS. Re ANÉROIDE.* 





DU CIEL. 






Point de rosée. | Humidité relat. 













| | 
Août. 25 9 E ! 0,0 Soleil À —13°,6 41 0®,5036 

, » 10 E 1 0,0 Soleil Ï —10,2 51 0,5037 
| » » Il E 1 0,0 Soleil } — 7,8 60 0,5039 
| , » 2 E 1 0,7 Soleil | — 6.2 66 0,5045 | 
Total. 48 4 ae E 4 0,7 Soleil 1 —37,8 218 2,015: 
| Moyennes . . . . . . . . E ! 0,2 Soleil — 9,4 54 0,5089 
| Maximas. . . . - , . .. E 1 0,0 Soleil | — 6,2 66 0,5045 
Minimas. . . . . . . . . E ! 0,1 Soleil — 13,6 #1 0,5036 
| 









Témpératures de poudres fines de diverses couleurs, 
Exposées dans des boites en carton sur une table en plein air. 







: Jaune : Point : : 
mois. [souus.| HE0R.| air. | schiste] Noir | Rouge |Ouure-| | Craie [sure] ÉTAT | 3 [Humid| ANE- 
intense | foncé. | mer. he blanche DU GEL. À de relative] ROIDE. 























1864 
oùt.| 25 | Midi —1°,0} 45°,0 | 33°,0 | 30°,0 | 34°,0 | 29°,0 | 19°,0 |Calme |0,1 Soleil |—5°,0| 73 10%.5042 
, 128 | Midi | 0,0 | 30,0 17.1 | E 1 10.3 Soleil [—9,2 | 48 | 0,504 






Pour atteindre le maximum de température, il faut que l’atmosphère soit calme, aucun vent et les 
rayons solaires intenses. 

Les deux observations citées en sont une preuve. 

MM. les chanoines qui, font les observations metévrologiques au Grand-Saint-Bernard citent les diffé- 
| rences de températures suivantes : 

1847. Un thermomètre exposé au soleil le 8 juin, à 1 heure soir, a marqué + 20°,0; thermomètre 
à l'ombre —9°,0; différence 29°. — 15 Janvier à l'ombre —5°.0 ; au soleil 21°.2; différence 26°,2. : 














* L'aneroïide de hautes régions ne correspond pes exactement au beromètre pour la différence d'altitude, mais sa marche 
de variations est régulière. 
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Résumé des observations météorologiques au Massif du Monte-Besa. 


Par Dellfus-ausset et Auguste Michel. 


Températures du sol à diverses profondeurs. 


Zermatt 1628" alt. — Terrain non abrité expusé au soleil. — Sol gazonné sur rive gauche de la 
vallée. — Localité en pente au-dessus du village. 


» 0,20 » 14,2 0,60 » 11,8 Dans tout le parcours. terre 
» 0,30 » 13,0 0,70 » 11,8 et galets. 
» 0,40 » 12,5 0,80 » 11,8 À 0,80 roche en place. 


| 
| 
| 
19 |} 0,10 prof. 15°,5 0®,50 prof. 12°,2 Surface. Gazon desséché. 


Zermatt, 1829" alt. — Terrain non abrité exposé au soleil. — Sol gazonné qui n’est jamais 
irrigué, au Sud et à peu de distance de l'habitation de M. Seseph Rüden (curé). 


| Septemb.| 5 0,10 prof. 11°,0 0=,90 prof, 11°,0 Surface. Gazon desséché. 

» 0,20 11,2 1,00 11.0 Dans tout le parcours de ce 

» 0,30 11,6 1,10 11,0 trou creusé, du sable et 
0,40 11,8 1,20 11,0 menus matériaux. 
0,50 12,0 1,30 10,8 Humidité normale; à 1.5 
0,60 12,0 1,40 10,5 gros matériaux, moraine 
0,10 11,8 1,50 - 10,5 profonde. 
0,80 11,4 


Rive ganche du glacier de Gorner, 29260" alt. 
Terrain. Schiste noir brun. 


0=,10 prof. : 11°,2 0=,40 prof. 11°,2 [Surface. Gazon desséché. Dans 
0,20 » 10,3 0,50 » 11,8 le parcours, terre végétale et 
0,30 » 11,8 0,60 » 10,8 sahle. À 0",60 gros matériaux. 


Glacier qui descend du Théodule, 8440" ait. 
Sur moraine ancienne sans végétation. 


0®,03 prof. 21°,2 0=,40 prof. 9°,0 Surface. Schiste gris - brun. : 
0,10 » 8,1 0,50 » 9,2 Dans le parcours, sable schis- 
0,20 » | 1.8 0,60 » 9.2 teux. À 0",60 gros mate- | 
0,30 » 8,0 | riaux. 


Au Saint-Théodule les trous ont été creusés dans le sol disloqué, à 10" du chalet. — C’est du schiste | 
noir-brun en poudre et menus débris sans végétation, exposé aux rayons solaires depuis le levant jus- | 
qu’au couchant. Dans tout le parcours, jusqu’à 1.20 de profondeur, le terrain est humide. A 1",25 on | 
trouve des parcelles de glace et des conglomérats de glace de la grosseur d'un œuf de poule et de | 
dimensions plus fortes. En creusant plus profondément, le sol est gelé fortement. On a laissé ces L 
trous ouverts, et le lendemain on n'est parvenu qu'avec beaucoup de peine à détacher de ce schiste | 
gelé, et 10 centimètres plus profond. soit à 1*,40, on a trouvé roche compacte en place, le schiste | 
gelé et fortement adhérent à cette roche en place. Les débris gelés, placés au niveau du sol, se sont 
dégelés aux rayons solaires et convertis en une pâte mulle. 

La surface du sal à l'ombre permanente, près du chalet, est restée gelée pendant tout le temps de 
notre séjour au Théodule. — Le sl couvert de neige ancienne au de glace de glacier, mème d'une 
faible épaisseur, a été toujours fortement gelé, ainsi que la glace ou la ncigé adhérente au sol. 
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Résumé des observations météorologiques au massif du Moñte-Resa. 


Par Dollfus-Ausset et Auguste Michel. 


Températures du sol à diverses profondeurs. 







Breuil. Vallée de Valtournanche, 824€" alt. 
Terrain non abrité et pas irrigué à 20" en amont de l’hôtel. 









0,10 prof. 11°,0 0=,70 prof. 11°,8 Surface , gazon desséché. 
» » 0,20 » 11,0 0,80 » 11,3 Dans tout le parcours schiste 
» » 0,30 » 12,1 0,90 » 11,1 décomposé en petits frag- 
» » 0,40 » 12,0 1,00 » 10,8 ments. À 1",20, roche en 
» » 0,50 » 12,0 1,10 10,5 place. Trou fait par temps 
x » 0,60 » 12,0 1,20 » 10,5 couvert. 






















En montant du Breuil au Saint-Théodule. 52430" alt. 
Plateau. Terrain gazoné. 


Sept. 2 0®,10 prof. 10,0 0,40 prof. 9°,0 Dans tout le parcours terre 
» » 0,20 » 9,0 0,50 » 9,0 noire, et à 0,60 gros ma- 
0,30 » 9,0 0,60 » 9,0 tériaux. 
















Col du Saint - Théodule, 3850" ait. 
Sol sans végétation. Schiste décomposé. 


Août 25 0=,03 prof. 14°,5 À 2 D. soir, air ambiant au soleil. Thermomètre 
» » 0,10 » 6,3 tourné en fronde 8°0, à l’ombre 6°,2. 
» » 0,20 » 2,1 À 0=,40 profondeur, roche en place. 
» » 0,30 » 1,0 
0,40 » 0,5 



















8850" alt. — Même localité ; où le terrain a plus de profondeur. 











Août 29 0®,03 prof. 4°, 1 0,70 prof. 0°,8 
» 9 m. 0,10 » 0,1 0,80 » 0,6 
» » 0,20 » 0,4 0,90 » 0,5 
» » 0,30 » 1,1 1,00 » 0,48 
» » 0,40 » 1,0 1,10 » 0,0 
» » 0,50 » 1,0 1,20 » 0,0 
» » 0.60 » 1,0 1,30 » —0,2 gelé 








33850” alt. — Même localité, à 5" de distance du trou creusé le 29 août. 













Août 31 0®,03 prof. 15°,2 0°,70 prof. 1°,4 
» 4 s. 0,10 » 9,0 0,80 » 1,0 
» » 0,20 » 5,5 0,90 » 0,5 
x » 0,30 » 3,4 1,00 » 0,5 
, » 0,40 » 2,9 1,10 » 0,0 
» » 0,50 » 2,5 1,20 » 0,0 
» » 0,60 » î 2,1 1,30 » —0,2 gelé 






Les journées du 27 et 28 août étaient très-froides, celles du 29 et 30 exceptionnellement chaudes et 


sereines et l’action de la chaleur des rayons solaires (de hautes régions) a changé la température du 
| sol jusqu’à 0=,60 de profondeur. 
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OBSERVATIONS GLACIAIRES 


PAR 
DOLLFUS-AUSSET ET AUGUSTE MICHEL. 


Det 


MASSIF DU MONTE-ROSA. 


Glacier de Gorner et du Théodule. 


Au talus terminal, rapproché de rive gauche (faisant face à la pente 
terminale du glacier de Gorner), nous voyons, en 1864, un grand 
nombre de chalets (greniers à foin), tous d'ancienne date. Il y en a 
un qui n'est éloigné du bourrelet de moraine que de quelques mètres ; 
les autres, au nombre de 20 à 25, sont éparpillés dans le gazon d’un 
très-beau vert, à une faible distance du glacier. | 

Les gens du pays nous disent qu'ils se souviennent is 
que leurs ancêtres leur ont parlé de pâturages magnifiques d’une 
grande étendue qui avaient donné lieu à la construction d’un si grand 
nombre de greniers à foin, mais que, successivement et d’années en 
années, le terrain envahi par l'extension du glacier a culbuté les 
chalets plus en amont et labouré le gazon. — M. le curé Büden, 
qui habite Zermatt depuis trente ans et plus, a confirmé ces asser- 
tions, en ajoutant que, depuis deux ans, il a remarqué que l’abla- 
tion du glacier à la pente terminale contrebalance la progression de 
l'hiver. Cette observation est parfaitement confirmée par le bourrelet 
de moraine resté en place, laissant un intervalle entre cette moraine 


frontale et le glacier. Dans cette partie le talus terminal est couvert 
V. 11. 13* 
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de peu de matériaux qui protègent la surface du glacier, tandis que. 
pendant la forte extension (envahissement), il était couvert de beau- 
coup de matériaux. 

Eu montant au col du Saint-Théodule, le chemin longe la rive 
gauche du glacier de Gorner ; là aussi nous avons observé le même 
fait. La moraine latérale est éloignée du glacier à une certaine dis- 
tance, et le dos du glacier couvert de matériaux éparpillés peu nom- 
breux. Mais à une plus grande altitude (plus en amont, il est cou- 
vert de matériaux compactes et serrés, qui couvrent totalement la 
surface, et la rive gauche est labourée , le gazon ancien fraîchement 
soulevé. Dans un certain nombre d'années, la surface chargee arri- 
vera à pente terminale et le glacier envahira de nouveau du terrain. 
— Nous avons communiqué cette observation à M. le curé de Zer- 
matt. le jour où il nous a fait une visite au Saint-Théodule; il a ap- 
prouvé notre manière de voir et a ajouté : En hiver, par les plus grands 
froids, le glacier n'est pas endormi, jamais il ne se repose, toujours il 
chemine, et la meilleure preuve incontestable, la voici : sl y a quelques 
années, j'ai observé sa marche à la pente terminale en décembre, janvier 
Pt février, qui sont les mois les plus froids de notre vallée {comme partout 
ailleurs), et sa marche totale pour ces trois mois était de 6®, la progression 
était constante et uniforme, soit de 2" par mois, 66=" en 24 heures. — 
En nous transmettant ces observations, M. Büden à ajouté : 11 me 
souvient parfaitement d'avoir vu, depuis que j'habite Zermait, plusieurs 
de res chalets atteints par le glacier. 

En abordant le glacier qui descend du Saint-Théodule, sur rive 
droite. nous avons enlevé la glace de glacier à une altitude qui corres- 
pond approximativement à 2400®, la surface du terrain sous-jacent 
était dégelée à 0°,0 de température, et la glace nullement adhérente 
au sol. — Dans tout le parcours du glacier du Théodule, de 2400" à 
3350®. la surface était couverte d'une faible couche de neige fraiche. 
dont la hauteur allait en augmentant, et au-dessus de 3000®, ä de 
certains emplacements. la neige fraiche couvrait la neige ancienne. 
ac-nmulée par le vent. 

Le lendemain de notre installation au Saint-Théodule, nous avous 
enjevé la neige fraiche sur une surface de ?® carrés (localité où la 
neige n'est pas accumulée par le vent); elle avait 10 centimétres de 
hauteur. Un trou de 0°,50 de profondeur a été foré. et on v a place 
une perche pour observer l’ablation. 
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Ablation du glacier du Théodule, 3500" alt. 





Août. 23 10 m. | Organisation. [Millimètres. 
» 23 6 s. Ablation. 30 
» 24 6 m. » 0,0 
» 24 6 s. » 10 
» 25 6 n. » 0,0 
» : 25 6 S. n 20 


Depuis le 25 jusqu'à notre départ, 3 septembre, il n’y a pas eu 
d’ablation, par suite de diverses chutes de neiges fraîches qui ont fini 
par couvrir l'emplacement en observation d'une hauteur de neige de 
10 centimètres. 


Températures des neiges à diverses profondeurs (3350 alt.). 


Puits creusé par les guides dans la neige ancienne qui coutre le glacier 
du Théodule, dans une localité où elle est accumulée par le vent. 


AOUT 1864. 


FE LOCALITÉ. 


Profon- Tempé- AUTRE EMPLACEMENT, 


Jours. | Heures | deur, |rature. À Jours. |Heures.| Prof. | Temp. 


28 | 6m. |0",03/-10°,0} 28 |11 m.!0",03|—2°,0 


deur, la neige est en - é 0,10 16,04 » . 0,10 | —4,0 méme température, 
contact avee Le gla-| * | " |0,20/—3,0) » | » |0,20 [3,0 |, 6 où de profon- 








A = de profon- De 0®,60 à 2m, 


cier et s’en détache] ? sé 0,30 |—2,0, » » | 0,30 | —2,0 | jus on a atteint le 
facilement, La ser-| » |0,40]—-10} » » | 0,40 | —1,0 | surface du glacier. La 
face du glacier est] » » 0,50 |! —0,8 » » 0,50 | —0,5 | neige n’est pas adhe- 
temide et sale, » » 0,60 | —0,88 » » 0,60 | 0,0 | rente, et la surface du 


» » 10,70! 0,01 » » 0,70 | 0,0 glacier est humide et 
” » 0,80 O,0E » » |0,80| 0,0 salie par des parcelles 
» » 0,90 | 0,0 ë . 0.90 | 0,0 de schiste et de la 
2 poussière, 
» » 1,00 | O,0E » » 1,00 | 0,0 
| 2,00 | 0,0 


Dans le parcours de 1" de profondeur (6 matin), nous avons re- 
connu deux couches de neige ancienne. Dans celui de 2 de profon- 
deur (11 matin), nous avons observé trois couches. Cette neige an- 
cienne tassée avait , dans tout le parcours, la cristallisation de sucre 
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raffiné, se coupant en tranches compactes, absolument de même as- 
pect que celle observée au Faulhorn en mars 1862, qui couvrait le 
glacier de 6" de hauteur (voy. t. V, I" partie de nos Matériaux). 

Nos observations nombreuses de 1844 à 1864 nous disent que les 
neiges ou nevés qui couvrent les glaciers à toutes les altitudes ne sont 
pas éternelles; elles sont temporaires, plus ou moins persistantes. Les 
diverses couches tombées successivement se reconnaissent générale- 
ment parfaitement. Mais en comptant ces couches il ne faut pas en 
conclure qu’elles représentent les chutes successives tombées d'années 
en années. La raison en est bien simple. Supposons un glacier dont la 
surface est découverte fin septembre 1846 (peu importe l'altitude) : 
Au printemps 1847, par suite des chutes de neige de l'hiver, la neige 
aura 3% de hauteur, et en automne cette neige aura complétement dis- 
paru par fusion; et le glacier sera de nouveau à découvert. En 1848, 
en automne, il restera, supposons, une hauteur de 0",20, qui sera 
couverte par de nouvelles chutes d'hiver ; en 1849, au printemps, la 
hauteur sera de 2,20, et en automne de 0",70, composé de la chute 
de 1847 à 1848, de 3" réduite à 0",20, et de celle de 1848 à 1849, de 
2" réduite à 9,70, qui couvrira le glacier, et qui proviennent de trois 
chutes, dont chacune peut avoir eu 3" de hauteur en neige tassée, 
et nous ne voyons et reconnaissons que deux chutes. On voit, d'après 
ces citations, que la neige peut présenter sa surface successivement 
pendant plusieurs années, et alors elle sera très-reconnaissable par 
la saleté qui se trouve à la surface : saleté qui représente toutes les 
parcelles de roches et de poussière qui se trouvaient sur la surface 
des diverses couches qui ont disparu par fusion et qui ont laissé en 
dépôt cette saleté. 

Les saletés qui couvrent les glaciers à toutes les altitudes sont la 
somme de toutes les poussières et parcelles de roches déposées par les 
forts vents directement sur leur surface ou sur les neiges qui les 
couvrent. Ce sont des preuves évidentes que ni la neige, ni la nwige 
grenue (nevé) ne s'ajoutent à la surface des glaciers à aucune altitude. 

Une seconde preuve : Nous ne voyons nulle part des matériaux ro- 
cheux engagés partiellement dans la surface des glaciers. Exceptionnelle- 
ment des roches ou parcelles, tombées dans une crevasse qui se re- 
ferme, sont engagées dans l’intérieur ; mais il est facile de reconnaitre 
cette exception, qui se manifeste surtout à la surface du talus termi- 
nal des glaciers. 

J'rngage tous les nbservateurs sérieux à vérifier le fait capital : 
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À aucune altitude la neige ou le nevé (neige grenue) ne s'ajoute comme 
matière adhérente à la surface des glaciers. — Cette couverture protège 
le glacier sous-jacent contre l’ablation, et par la fusion fournit de l'eau 
que le glacier élabore, et dont il profite. 

Pendant notre séjour au Saint-Théodule, fort souvent, nous avons 
vérifié dans diverses expositions locales, si le sol couvert de neige 
ancienne ou de glace de glacier découvert et de glace d’eau ordi- 
naire était gelé, et toujours, sans aucune exception, dans les journées 
les plus chaudes, et dans les moments de grands froids nous avons 
reconnu que le sol sous-jacent était fortement gelé, et la glace adhé- 
rente solidement gelée au sol. 

En nous rendant au Breuil, vallée de Valtournanche, en descendant 
par le glacier, nous avons vérifié le même fait, et nons avons reconnu 
que le glacier est adhérent au sol (solidement gelé au sol) aux altitudes 
au-dessus de 2600", et à des altitudes plus basses il n’est plus adhé 
rent. — Au-dessus de 2600" alt., dans les Alpes, on ne trouve nulle part 
des surfaces de roches moutonnées ou polies , nouvelle preuve que le glacier 
est adhérent à ces altitudes. Dans les altitudes où le glacier est adhérent, 
le sol sous-jacent est fortement gelé et s’entame difficilement avec la 
pioche. Nous avons essayé de pénétrer dans ce sol : nos recherches 
ont été vaines. Nous ne parvenions qu’à détacher des parcelles de 
sol, qui, exposés au soleil, se sont, après un certain temps, mouillés 
et convertis en bouillie dégelée. | 

Pour le détail de ces observations glaciaires et le complément, 
consultez les tableaux qui précèdent. 


« 


OBSERVATIONS EN HAUTES RÉGIONS. 


DA. Î. Météorologie. 


semblent pas. 

Au Pavillon de l’Aar, les amis M. Hogard, Ed: Collomb, H. Otz 
(ingénieur), Dardel fils (photographe) et Bollfus-Ausset décidèrent 
que le soir on prendrait gîte dans la cabane du berger de l’Ober- 
Aar. — Le lendemain on se rendra dans le Valais par le glacier à 
Viesch, puis à Zermatt. On passera le col du Saint-Théodule, et plus 
tard le col du Géant, pour explorer la vallée de Chamounix. 

La veille, temps splendide, la hauteur du baromètre normale, le 
vent N-0 faible constant. Le lendemain, le soleil se lève radieux, 
zénith outremer, et le soir on est installé dans la cabane de l'Ober- 
Aar. Le soleil se couche à l'horizon découvert, sans nuages ni va- 
peur. À dix heures arrivent des porteurs de provisions et nous di- 
sent : «L'intendant du Grimsel vous souhaite bon voyage et vous 
«prédit le beau temps pour plusieurs jours.» 

A trois heures du matin, le guide chargé de préparer le déjeûner 
nous transmet : « Messieurs, restez couchés jusqu'au jour, le sol est 
«couvert de dix centimètres de neige fraîche, le vent souffle dans 
« toutes les directions, et toujours il neige par brouillard intense ; on 
«ne voit pas à dix pas. Impossibilité de passer le col de l’Ober-Aar. » 
— On décide qu'on se rendra dans le Valais par les hauteurs au Sud. 
Le soir la caravane est arrivée à Munster par pluie battante, fati- 
uée, mouillée jusqu'aux os. Le maître-d'hôtel nous dit : «Messieurs, 
« le mauvais temps est établi pour plusieurs jours.» — Le lendemain 
le soleil se lève radieux, la journée était pense et suivie de plu- 
sieurs autres sans pluie ni neige 

Dans les courses en hautes régions, et pendant nos séjours à di- 
verses stations : au Pavillon de l’Aar, au Faulhorn, au col du Saint- 


Théodule, etc., chaque soir je me suis amusé à inscrire sur la minute. 


Méteorologie. 
En hautes régions les jours se suivent, et fort souvent ne se res- introduction. 


PRE RRRES 





Esceptions. 


Précurseurs du beau 
temps. 
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des observations météorologiques faites dans la journée la prévision 
de l’état atmosphérique du lendemain, en écrivant : Demain beau 
temps. — Mauvais temps. — Le vent change. Il nous amènera le 
beau, le mauvais temps. — Je dois avouer franchement que les con- 
jectures faites pendant les courses, ainsi que celles au Faulhorn et au 
Saint-Théodule, ont pleinement confirmé que je ne possède pas le 
savoir-prédire l'état atmosphérique du lendemain. 

Fort souvent j'ai ajouté aux notes la manière de voir du guide-chef 
Hans Jaun, intrépide chasseur de chamoiïs, et ses prédictions et les 
miennes , fort souvent d'accord, maïs dans certaines journées en op- 
position, ont conduit au résultat final, et en moyenne (in medio we- 
ritas) nous nous sommes trompés tous les deux autant de fois que 
nous avons deviné juste, et j'ai ajouté à la récapitulation de ces 
notes : 

J'ai tant prédit que je crois ne pouvoir mieux faire que de ne plus rien 
prédire en hautes régions.1 

A toule règle générale, des exceptions. Il en est de même en mé- 
téorologie. En hautes régions, à de certaines stations, par suite de 
séjours nombreux, on finit par être assez osé pour prédire exception- 
nellement l'état atmosphérique du lendemain d’une manière assez cer- 
taine, mais nullement infaillible. 

Le Pavillon de l’Aar est situé à 2400" altitude; sur rive gauche du 
grand glacier de l’'Unter-Aar, à 100" approximativement au-dessus 
de la surface du glacier. L’horizon est borné au Nord par le Roth- 
horn, au sud par l’Escherhorn, le Silberhorn, le Desor-Stock, le 
Zinkenstock ; à l'Ouest par le massif du Finster- Aarhorn et des 
Schreckhærner; à l'Est par le Sidelhorn et les hauteurs du Grimsel. 
Toute la superficie que l’œil embrasse est approximativement de 30 ki- 
lomètres d'Ouest à Est et de 10 kilomètres de Nord au Sud; soit ap- 
proximativement de 3 à 400 kilomètres carrés; horizon de peu d'é- 
tendue. 

DA. Précurseurs de beau temps. 

Dans le bassin du glacier de l’Aar, lorsqu’à soleil couchant le 
brouillard monte depuis le Grimsel, par vent Est faible (qui corres- 


‘ Dans la civilisation, au niveau des rails, les fils télégraphiques transmettent tous 
les matins les circonstances météorologiques d’un grand nombre de stations et permet- 
tent d'établir des conjectures qui ont souvent une grande valeur : ce sont des matériaux 
précieux, indispensables. En hautes régions ces renseignements se bornent à une éten- 
due limitée. 
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rond au Nord-Est de la plaine), et qu'il couvre le glacier uniformé- 
ment jusqu'à la ligne transversale du Pavillon au Grünberg, pro- 
noslic de beau temps pour le lendemain. 

Dans ces moments, l'horizon est découvert, le vent très-faible ou 
calme, les étoiles ne scintillent pas. Le lendemain matin le soleil se 
lève radieux, et le brouillard qui a persisté se dissipe vers dix heures 
du matin. 

Baromètre, hauteur et marche normale dans la journée, vent con- 
servant la même direction. Humidité relative de l’air au-dessous de 
zéro. Espoir de beau temps le jour suivant. 

Si, à la suite de plusieurs jours de pluie et de mauvais temps, il 
neige dans la nuit par un abaissement de température, et que le ma- 
tin les hauteurs du bassin sont argentées par une couche de neige 
fraîche, le zénith outremer et les nuages et brouillards dissipés, la 
température de l’air ambiant au-dessous de zéro, le beau est de nou- 
veau une vérité pour plusieurs jours. 

DA. 3. Précurseurs du mauvais temps. 

Dans le bassin du glacier de l'Aar, lorsque à soleil couchant le 
brouillard monte depuis le Grimsel, et qu'il couvre seulement la mo- 
raine médiane jusqu’à l’Abschwung (emplacement de l'ex-hôtel des 
Neuchâtelois), laissant la surface du glacier à découvert, et s'établit 
partiellement dans les hauteurs sur les rochers de rive gauche, lais- 
sant les petits glaciers à découvert, le lendemain toujours mauvais 
temps. | 

Le brouillard entrant dans le cirque du Finster-Aar par le col de 
la Strahleck, mauvais temps. 

Nuages arrivant par. SO dans le bassin, mauvais temps. Ce trans- 
port d'humidité est de la pire espèce. 

DA. 4. État du ciel. 

M. de Saussure nous dit : 1 

«C'est un fait connu de tous ceux qui ont atteint les cimes des 
«montagnes élevées que le ciel y paraît d'un bleu plus foncé que 
« dans la plaine. Mais comme les expressions de plus et de moins sont 
«relatives à des sensations indéterminées, dont il ne reste de traces 
«que dans une imagination souvent trompeuse, je cherchai un moyen 


* Voyages dans les Alpes, t. IV, 8 2009, p. 197. — Journal de Physique, 1191, 
t. I, p. 199. — Voy. aussi Mafériaux pour lélude des glaciers, t. II, Clarié du 
ciel, p. 185 et suiv. 

V. I. A& 


Précurseurs du mau- 
vais temps. 


État da ciel. 
Cyanomètre. 
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«de rapporter pour ainsi dire un échantillon du ciel du Mont-Blanc, 
«ou du moins de la couleur que ce ciel m'aurait présenté. — Pour cet 
«effet j'avais teint avec du bleu d'azur ou du bleu de Prusse des 
«bandes de papier de seize nuances (tons) différentes, depuis la plus 
«foncée que j'avais marquée n° 1, jusqu’à la plus pâle marquée 
«n° 16. J'avais pris, sur chacune de ces bandes, trois carrés égaux, 
«et j'avais ainsi formé de ces nuances trois suites parfaitement sem- 
«blables entre elles; je laissai l’une de ces suites entre les mains de 
« M. Seuebier à Genève, l’autre à mon fils à Chamounix, et j'emportai 
«la troisième. À midi du jour où j'étais sur la cime, le ciel au zénith 
«à Genève paraissait de la septième nuance, à Chamounix entre la 
«cinquième et sixième, et sur le Mont-Blanc entre la première et la 
«seconde, c'est-à-dire tout près du bleu de roi le plus foncé. 

« Depuis lors, considérant cette intensité de la couleur du ciel comme 
«un élément intéressant de la météorologie, j'ai fait un travail suivi 
«sur les variations, et j'ai essayé de les mesurer en les comparant 
«avec une suite de nuances dont l'intensité s'accroît par des degrés 
«déterminés avec précision. J’ai commencé par un bleu si pâle qu'il 
«se confond avec le blanc à une distance où l’on cesse d’apercevoir 
«un cercle blanc d’une grandeur et dans une situation déterminée; 
«j'ai passé de là à un bleu plus foncé, mais qui cependant ne diffère 
«du premier qu’autant que celui-ci diffère du blanc; et ainsi de 
«nuance en nuance jusqu'à un bleu mêlé de noir, et rendu ainsi tel- 
« lement foncé qu’il ne diffère du noir pur que par une nuance égale à 
«la première. Ainsi, l'intervalle entre le blanc pur et le noir pur 
«s'est trouvé divisé en 51 nuances (ou tons). A cet instrument‘j'ai 
« donné le nom de cyanomètre.» 


Couleurs du ciel au zénith à différentes heures. 
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nt | mms mme | mms a. | uen | mme mem” 
Col du Géant.| 15,6 | 27,0 | 29,2 | 31,0 | 31,0 18,7 | 5,5 | 31,0 | 5.5 25.2 
Chamounix. .| 14,7 | 15,1 | 17,2 a 19,8 | 16,4 | 19,9 | 14,7 18.0 
Genève ...| ? 114,7 | 21,0 | 22,6 | 22,5 16,3 | ? 122,6 | 14,7 20, 


Couleurs du ciel à L’horizon à différentes heures. 
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La couleur moyenne de toute la journée qui, au zénith, a été plus 
foncée qu'au col, se trouve à l'horizon plus foncée à Chamounix, 
parce que, dans cette vallée, on ne voyait pas l'horizon; les points 
les plus bas où l’on pôût découvrir le ciel étaient encore élevés de 4 ou 
5 degrés, tandis que, du haut du col, on voyait même plus bas que 
l'horizon , et qu’ainsi l’œil plongeait dans les régions de vapeurs. 


Gradation des nuances (tons) entre l’horizon et le zénith au 
col du Géant. 


Le 14 juillet à midi, par très-beau temps : 





DEGRÉS A L'HORIZON. CYANOMÉÊTRE. 
0°,0 il 
10° 20 
20 31 
30 34 
40 37 
40° jusqu'au zénith, 37° sans varia- 
tion sensible. ® 


DA. 5. Mes observations nombreuses et comparatives de bleu avec 
dégradations de tons que j'ai été à même de faire à diverses altitudes 
en hautes régions, confirment pleinement les recherches exactes et 
très-détaillées entreprises par de Saussure. 

LI eût été, certes, chose facile à un ex-illustrateur d’étoffes de faire 
une gamme de tons bleus dégradés et des observations cyanomé- 
triques exactes, d'autant plus que je connaissais parfaitement le tra- 
vail à cet égard du savant et illustre naturaliste de Genève. Je me 
suis amusé purement et simplement à agir sous ce rapport à vue de 
pays. — Au Pavillon de l’Aar, par des journées splendides, j'ai broyé 
dans une soucoupe de tasse ou sur une assiette en faïence une ta- 
blette de bleu de Prusse foncé, et dans un autre vase du blanc; puis 
j'ai tâché d’imiter sur du papier-carton collé la nuance exacte de la 
couleur du zénith, en répétant cette manière de faire lorsque les cir- 
constances météorologiques étaient favorables. — Je consulte, au mo- 
ment de tracer ces lignes, les divers papiers du glacier de l’Aar, du 
Faulhorn, du col du Saint-Théodule, ceux du Grimsel, ct un grand 
nombre de Mulhouse, et je trouve que ceux du Saint-Théodule (3500" 
alt.) dépassent en intensité tous les autres ; en les rapportant à l'é- 


212 OBSERVATIONS EN HAUTES RÉGIONS. 


chelle cyanométrique de de Saussure, ils correspondent approxima- 
tivement à 37, égal au maximum du col du Géant, qui se trouve à 
la même altitude. 

La clarté du ciel en hautes régions, certes, n’est pas toujours cou- 
leur de Gentiana acaulis, et les rayons solaires fort souvent absents. 
— « Papa DBolifus, me dit un jour l'ami Besor au Pavillon de l’Aar, 
«voilà dix mortelles journées que règne par intervalle le féroce gougr 
«(vent impétueux); il neige, il pleut, et nous appelons beau temps 
«un brouillard à ne pas voir à deux pas.» — Je lui ai répondu : «Ces 
«journées, nous les rayons du calendrier, et dès que l’ami Soleil sera 
«de nouveau une vérité, on n’y pensera plus.» — Deux jours plus 
tard nous avons fait l'ascension au Rosenhorn ! par un temps magique, 
et l'ami Desor est retourné au Pavillon pour achever les observations 
glaciaires. 

Dix accablantes journées de mauvais temps au glacier de l'Aar ont 
été, dans certaines années, remplacées par le même nombre de jours 
réjouissants sous tous les rapports. Du matin au soir, zénith sans le 
moindre nuage, atmosphère calme, interrompue par vent faible. Le 
matin, clarté hors ligne dans tout le bassin du glacier. . .. — «Fa- 
«buleux, fabuleux! me dit l'ami Michel (professeur) ; demain encore 
« beau temps, ce sera la onzième journée : le brouillard monte depuis 
«le Grimsel ce soir, tel que nous le voyons monter depuis dix jours.» 
— Je lui réponds : «Il monte, mais il a changé d'’allures: il envahit 
«la moraine et le glacier reste découvert : il va s'établir plus tard sur 
« les rochers de rive gauche, et demain pluie.» — Le lendemain le 
porteur de vivres arrive du Grimsel, trempé jusqu'aux os, et nous 
dit : «L'auberge est remplie de touristes, et personne ne s’aventure 
«à se mettre en route; il fait un temps atrocement mauvais.» 

A la suite de belles journées chaudes (12 à 14° à l'ombre dans l'a- 
près-midi) et calme plat, j'ai été à même d'observer que, dans le 
bassin du glacier de l’Aar, du côté du massif du Finster-Aar, et 
même dans la direction en aval , on voyait du hâle dans l'atmosphère 
du bassin et les montagnes dans le lointain voilées. 

Dans de certaines matinées, par zénith dégagé, températures d'air 
ambiant au-dessous de zéro, huinidité relative de l'atmosphère très- 


* Un des trois pics du massif des Wetterhærner. 

* Point de rosée observé au roséemètre. - Vase métallique dont les surfaces sont re- 
froidies par un mélange frigorifique d’azotate (nitrate d’ammoniaque cristallisé et glare 
pilée on neige. 
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faible (on peut dire hors ligne), le point de rosée à — 15°2, par 2° — 
température, les roches et les glaciers du bassin de l’Aar se voient à 
l'œil nu dans tous leurs détails. Avec une bonne lunette acromatique 
on voit positivement aussi bien à de grandes distances que si l’on était 
à quelques pas. Dans de pareilles circonstances , le guide-chef Jaun, 
intrépide chasseur de chamoiïs, braquait la lunette, vissée à un po- 
teau , et la dirigeait successivement sur les roches gazonnées , et lors- 
qu’il découvrait des chamois en pâturage, c'étaient des cris de joie, et 
chacun de nous, à tour de rôle, les voyait : on distinguait parfaite- 
ment les cornes. 

Cette clarté hors ligne, signalée dans le bassin des glaciers de 
l’Aar se produit-elle à une grande distance des Alpes, et placé sur un 
pic très-élevé, comme le Finster-Aarhorn, par exemple, voit-on 
d'une manière claire et nette l’ensemble et les détails du panorama 
qu’on domine et dont on occupe le point culminant? — Certes, tous 
les grimpeurs diront : On voit les glaciers environnants parfaitement, 
mais à de grandes distances, monts, vallées et plaines sont voilés, 
couverts d'une espèce de brouillard sec. 

La réponse négative à la question s'explique parfaitement : il y a 
hâle dans l'atmosphère. Pour jouir de la vue splendide du panorama 
il faut deux choses : circonstances météorologiques favorables, telles 
que nous les avons citées, et de plus se trouver au pic (point culmi- 
nant) le matin à soleil levant ou au plus tard en été avant 8 heures 
du matin. — Ces deux conditions sont difficiles à remplir. Les cir- 
constances météorologiques hors ligne, pendant les trois mois que se 
font les ascensions, ne se présentent certes que deux à trois fois; puis, 
pour jouir de la vue dans ces moments, il faut se trouver au pic avant 
8 heures du matin. 

Dans mes ascensions nombreuses !, par des journées splendides, 
arrivé aux points culminants, je n'ai jamais vu l’ensemble du pano- 
rama autrement que fortement voilé dans le lointain. Je ne puis citer 
qu’une seule exception. — Pendant un séjour de dix jours au Faul- 
horn, un matin, l'atmosphère était d'une transparence telle, qu’à 
l'œil nu on voyait parfaitement tous les détails de la chaine des Vosges 


' Ascensions au Rosenhorn (massif des Wetterhærner), au Galenslock, dans les gla- 
ciers de l'Aar, au col du Lauter-Aar. à l’Ewig-Schneehoru, au col de l'Oberaar. au col 
de la Strahleck, au Sidelhorn, au Rothhorn, au cui des Fenêtres (Saint-Beruard). au 
Mythen (Schwytz), au Pilate, au Weissonstein, au Righi. aux points cu'minants des 
Vosges et de la Forét-Noire, au Pic-Veleto ‘Andalousie, Espagne). etc. 


Bronillards, 


Brouillard normal, 


Rrouillard squeus. 
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de la Forêt-Noire (Schwartzwald). Au Weissenstein on pouvait compter 
le nombre de croisées de l'auberge, et au Righi on voyait les tou- 
ristes circuler. Par suite de mauvais temps, il avait neigé faiblement 
la nuit, les hauteurs environnantes étaient saupoudrées de neige 
fraiche, l’air ambiant à + 1° et le point de rosée à —16°. 

DA. 5. Brouillards. ! 

En hautes régions nous désignons par brouillards un air saturé 
d'humidité dans lequel nous nous trouvons; nous appelons nuages un 
air saturé d'humidité dans lequel nous ne nous trouvons pas, et mer 
de nuages les brouillards que nous voyons au-dessous de nous. 

Classification des brouillards. 

a) Brouillard normal (air saturé d'humidité). 

b) Brouillard aqueux (air sursaturé d'humidité). 

c) Brouillard sec (air sous-saturé d'humidité). 

d) Brouillard de fumée ? (air tenant de la fumée en suspension). 

e) Mer de nuages (brouillards au-dessous de la station que nous or- 
cupons. 

f) Nuages (brouillards au-dessus de nous). 

A. Brouillard normal. 

Air saturé d'humidité. Dans ce brouillard ordinaire la boule mouil- 
léee du psychromètre indiquera la même température que la boule 
sèche. — Sur le roséemètre (parois d’un vase métallique refroidies 
par un mélange frigorifique), la rosée commencera à se déposer à.la 
température de l’air ambiant. Ce point de rosée sera égal à la tempé- 
rature de l’air et l’humidité relative 100. 

B. Brouillard aqueux. 

Air sursaturé d'humidité. De certains brouillards, à toutes les alti- 
tudes, de même que les nuages, sont surchargés d'humidité. Dans 
cet état ils déposent sur les corps, qui ont la même température que 
l'air ambiant, une partie de ce surcroît d'humidité. A toutes les sta- 
tions dans les Alpes, et à ma maison de campagne à Riedisheim. 
près Mulhouse (qui est située sur une colline à 10" altitude au-des- 
sus de la grande plaine d’Alsace), j'ai souvent observé ces brouil- 
lards sursaturés. — En 1864, pendant mon séjour de quinze jours. 
dans la dernière décade d'août, au col du Saint-Théodule (3500" alt.), 


‘ Voy. comme complément : Hygrométrie. 
* Rauch-Nebel. 
s Ncbel-Meer. 
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dans la même journée, j'ai observé des moments où le brouillard 
était normal, sursaturé et sec. Dans les moments où il était sursaturé, 
la rosée se déposait sur le roséemètre à une température des parois 
refroidies avant qu'elles n'étaient à la température de l'air ambiant. 
La température de la boule mouillée du psychromètre était de plu- 
sieurs dixièmes de degrés plus élevée que la boule sèche. L’étoffe du 
drapeau et les parcelles de bois étaient non-seulement très-humides, 
mais tapissées de gouttelettes d’eau qüi se sont évaporées plus tard 
par un brouillard sec. Ces brouillards sursaturés sont généralement 
très-intenses. 

C. Brouillards secs. 

Brouillards sous-saturés. Air non saturé d'humidité, généralement 
peu intense. — Le roséemètre et le psychromètre confirment l’état 
non saturé d'humidité de certains brouillards en haute région. Au 
col du Saint-Théodule, 3500" alt., cette espèce de brouillard, dans 
une journée, a remplacé un brouillard sursaturé, et les gouttelettes 
d’eau, déposées par le premier, se sont évaporées assez promptement. 
— Par un brouillard normal, air à saturation complète, qui suivait 
le brouillard sursaturé; les gouttelettes d'eau se maintenaient sans 
changement. 

D. Brouillards de fumée. 

Dans certaines circonstances atmosphériques et par vent très-faible 
nous voyons la fumée de tous les combustibles envahir peu à peu 
l’atmosphère environnante, depuis le sol jusqu’à une certaine hau- 
teur et se propager ainsi sans discontinuité à une grande distance : 
c’est simplement de la fumée. Mais lorsque ces fumées se produisent 
dans les journées où règne un brouillard sec, ils s’incorporent pour 
ainsi dire au brouillard, et je lui donne le nom de brouillard de 
fumée. Dans la plaine d'Alsace, aux environs de Mulhouse, 
j'ai souvent observé ce brouillard de fumée, qui, certes, n’étonnera 
personne ; les cheminées des établissements industriels, vomissent 
des quantités fabuleuses de fumée. 

J'ai malheureureusement été à même de constater l’envahissement 
de brouillard de fumée dans ma propriété de Riedisheim, qui est 
bornée du côté du Nord (de la plaine) par les rails du chemin de fer 
parcourus par des locomotives dont les foyers sont alimentés par de 
la houille brute et dont les cheminées ne sont pas fumivores (théori- 
quement peut-être, mais en pratique nullement). Dans de certaines 
circonstances atmosphériques de brouillard sec, cette fumée, agitée 


Brouillard sec. 


Brouillerd de fumée. 


Mer de nuages. 
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par le vent du Nord, envahit mes plantations et souvent reste à de- 
meure fort longtemps. 

Pendant mes séjours nombreux au Pavillon de l’Aar, je n'ai ob- 
servé qu'une seule fois un brouillard de fumée, qui répandaïit une 
forte odeur très-catharistique d'acide pyroligneux : informations 
prises, j'ai appris que, dans la vallée de Hasle, non éloignée de la 
Handeck , on convertissait du bois en charbon, et les fumées dégagées 
mêlées intimement à un browéllard sec, sont arrivées dans le bassin 
des glaciers de l’Aar. 

E. Mer de nuages. 

Je désigne par mer de nuages les brouillards compactes que nous 
voyons depuis les stations èlevées des Alpes dans les vallées environ- 
nantes. L'effet de ces nuages au-dessous de l'œil de l'observateur est 
des plus pittoresques, et il se produit assez souvent. Le Righi, le 
Weissenstein, Chaumont, le Pilate, le Faulhorn sont des stations 
par excellence pour ces observations ; elles réunissent le grand avau- 
tage d’être toutes accessibles, et, condition essentielle, on y passe 
très-confortablement la nuit dans de bons hôtels, pour voir le phéno- 
mène le matin (seule époque de la journée où il se produit). — Tel 
que nous voyons les nuages sous toutes formes, surtout les cnmulus 
au zénith, nous les voyons dans les vallées au pied de la station. 
L'effet est d'autant plus imposant, intéressant, magique, pittoresque, 
disons d'autant plus fabuleux, que, dans les moments où nous sommes 
en contemplation de ce fait météorologique, très-naturel, du reste, 
l'atmosphère qui nous entoure est d’une sérénité parfaite, calme 
plat, zénith bleu outremer, et les rayons solaires une grande vérité. 
I me souvient de moments délicieux où je suis resté en contempla- 
tion pour admirer ces mers de nuages. — Au Faulhorn, l'effet est 
hors ligne : pendant mes séjours à cette station, je faisais la lecture 
des instruments météorologiques exposés au point culminant, tous les 
matins une heure avant le lever du soleil, et plusieurs fois ce phéno- 
mène s’est produit dans toute sa magnificence. — Dans de certaines 
matinées, toute la plaine représentait un immense glacier, une vraie 
mer de glace, et même aspect, de laquelle sortaient non envahis les 
points culminants du Pylate et du Righi. — Au Weissenstein l'illusion 
de cette mer de glace est encore plus complète. Une matinée, la par- 
tie supérieure des Alpes et les géants, qui les dominent étaient à dé- 
couvert dans un horizon outremer, et la mer de nuages se terminait 
à un kilomètre de distance de la base de la montagne où je me trou- 
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vais ; la pente de ces nuages était régulière et représentait à s’y mé- 
prendre un glacier monstre. 

F. Nnages. 

En hautes régions nous voyons les nuages se former, se dissiper 
et prendre les mêmes formes que ceux que nous observons dans la 
plaine. Non-seulement nous les voyons, mais fort souvent, dans nos 
courses, nous les traversons : ils nous entourent et nous les voyons 
alternativement au-dessus et au-dessof de nous. 

Signalons une espèce particulière de nuages parfaitement décrite 
par le persévérant et savant observateur de Genève, l’immortel Be 
Saussure. — Je transcris du chapitre IX des Voyages dans les Alpes, 
t. IV, p. 280 et suiv. : 

«2 2070. Nuages parasites. 

«On connaît ces nuages, que l’on nomme parasites, qui s’attachent 
à la cime des montagnes, et qui souvent, comme ceux de la montagne 
de la Table, au Cap de Bonne- Espérance, sont les précurseurs de 
grains ou d'orages. M. du Caiîla a publié dans les Journaux de Phy- 
sique de l’année 1784, un grand nombre de faits intéressants sur les 
nuages parasites. 

« On voit fréquemment des nuages de ce genre se former sur la 
cime du Mont-Blanc; et là aussi on les regarde comme des indices de 
mauvais temps. Mon séjour sur le Col du Géant, où j'étais si voisin 
de cette cime, me donna Ia facilité de les observer avec soin. 

« Ces nuages paraissent immobiles, et ils le sont réellement dans 
leur totalité; mais si on en observe un de près et avec attention, on 
y distinguera un mouvement intestin extrêmement vif. On verra que 
ses petites parties, et souvent des flocons plus obscurs que sa masse 
sont entraînés avec beaucoup (le rapidité dans la direction du vent. 
Il est donc évident que ce ne sont point les mêmes parties qui de- 
meurent en place, mais que ces parties se renouvellent continuelle- 
ment. Sans doute qu’un vent chaud, presque saturé d'humidité, ren- 
contrant la cime glacée du Mont-Blanc, se refroidit assez pour ne 
pouvoir plus tenir en dissolution les molécules d'eau, qui se préci- 
pitent alors et prennent la forme vésiculaire; mais elles sont aussitôt 
entraînées par le vent hors de la sphère d'activité du froid de la mon- 
tagne; alors elles se dissolvent et disparaissent de nouveau. Cepen- 
dant, peu à peu l'air se sature , même hors de la sphère d'activité du 
froid , le nuage s'accroît soit en hauteur, soit en étendue, et l’on voit 
souvent le vent détacher du nuage principal des lambeaux qui, en- 

V. II. î 44° 





Nuages. 


Nuages parasites. 
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traînés au loin, finissent par se dissoudre jusqu'à ce qu'une grande 
masse d'air étant saturée, il tombe enfin de la pluie. 

«Comme ces lambeaux de nuages que le vent détachait de la cime 
du Mont-Blanc allaient quelquefois raser d’autres cîmes, dont je con- 
naissais la hauteur et la distance, j'eus une fois la curiosité de me- 
surer leur vitesse, et je la trouvai d'environ 60 pieds (20) par se- 
conde. J'aurais voulu aussi mesurer le temps que ces nuages mettaient 
à se dissoudre; mais je n’y féussis pas : lorsque je les prenais trop 
petits, ils étaient fondus avant d'avoir atteint une cime connue; et 
lorsque je les prenais trop grands, ils dépassaient ces ctmes avant 
leur dissolution. 

«a L’exposé de ces faits prouve qu'au moins au Mont-Blanc les nuages 
parasites ne se sont pas produits par un vent ascendant qui porte les 
vapeurs du bas au haut d'une montagne; car là certainement c'est un 
vent horizontal qui les dépose sur les sommités. On ne voit, comme 
dans le paragraphe suivant, des nuages monter le long de la pente 
d’une montagne, que quand cette pente a été réchauffée par l'action 
du soleil. Et ce n’est pas une émanation du calorique sortant de la 
cîme d’une montagne qui détermine la formation du vent et des 
nuages , c’est au contraire le froid de la montagne qui produit les 
nuages, en condensant les vapeurs que tient en dissolution un vent 
plus chaud que le corps ou la cime de cette montagne. 

ag 2071. J'ai eu le plaisir de voir de très- près, sur le Col du Géant, 
la dissolution des nuages dont je viens de parler. Dans le fond de 
l’Allée-Blanche, qui était immédiatement sous nos pieds, il se for- 
mait quelquefois des nuages qui, le matin, lorsque le soleil réchauf- 
fait la pente de la montagne, suivaient cette pente et s'élevaient en- 
suite rapidement au-dessus de nous. Ainsi, peu à peu, l'air de la val- 
lée se säturait et ces nuages conservaient leur nalure, tant quils 
étaient enfermés entre les parois de la vallée. Mais dès qu'ils s'étaient 
élevés au-dessus de ces parois et qu'ils se trouvaient à l’air libre, ils 
se dissolvaient, en présentant au même instant des phénomènes très- 
remarquables. On les voyait se diviser en filaments qui, semblables 
à ceux d’une houppe de cygne qu'on électrise, semblaient se repous- 
ser mutuellement en produisant des tournoïiements et des mouve- 
ments si bizarres, si rapides et si variés, qu’il serait impossible de les 
décrire. Nous passions quelquefois des heures entières à contempler 
ces singuliers mouvements. 

« L'électricité que ces nuages excitaient dans l’électromètre était 
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constamment positive, conformément au système de Volta; mais je 
ne crois point que l'électricité fût la seule cause de ces phénomènes; 
je pense que la vapeur élastique, produite par la dissolution des par- 
ties vésiculaires de ces nuages, contribuait beaucoup à ces mouve- 
ments. 

«On voit encore ici, contre l’opinion de M. du Caila, que les va- 
peurs dissoutes dans l'air ne se condensent point par la seule raison 
de l’ascension de cet air; mais qu'au contraire celles qui sont déjà 
condensées quand l’air supérieur est plus sec que l’inférieur.! 

«ÿ 2072. Nuages compactes et arrondis (cumulus). 

«L'observation de ces phénomènes m'a donné l'explication de ces 
nuages, qui paraissent d’un blanc mat et compact, avec des bords 
arrondis et distinctement terminés. Je pense que ce sont des amas de 
vapeurs vésiculaires dans un état d’ascension au travers d’un air sa- 
turé d'humidité. La résistance de l’air refoule et arrondit ces masses, 
dont les molécules s’attirent réciproquement et demeurent rassemblées 
tant qu'aucune force ne tend à les désunir. Mais dès que la chaleur 
de l’air augmente ou que ces nuages atteignent des régions plus sèches, 
ces vésicules commencent à se dissoudre , la vapeur élastique produite 
par cette dissolution les écarte , on voit les bords des nuages s'effiler, 
et je ne doute nullement qu'alors, si on les voyait de près, on n'y 
observât les phénomènes que j'ai décrits dans le paragraphe précédent. 

DA. 6. Rosée, givre , gelée blanche.? 

Tout corps solide ou liquide dont la surface est à une température 
inférieure à celle du point de rosée de l’air ambiant se couvre d'humi- 
dité, de condensation, de vapeurs d’eau qui étaient en suspension 
invisible dans l'atmosphère. Cette humidité deposée est désignée par 
rosée lorsqu'elle est à l’état liquide , fort souvent sous forme de gout- 
telettes d'eau. A l’état solide ou lui donne le nom de givre ou gelée 
blanche. 

La rosée, le givre, la gelée blanche, à toutes les altitudes, sont de 
simples condensations de l'humidité en suspension dans l’air ambiant. 
ls ne tombent pas de l'atmosphère tout formés comme la pluie, la 
neige , le grésil ou la grèle! — Exceptionnellement, par des brouil- 
lards surchargés d'humidité, les corps se couvrent d'humidité direc- 
tement déposée sur leur surface à l’état liquide ou solide. 


* DA. Au Faulhorn cet effet se produit assez souvent. 
* Voy. comme complément le paragraphe Hygrométrie. 


Cumulus. 


Rosée, givre, gelce 
blanche. 
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La rosée proprement dite, à l'état liquide ou solide, se dépose sur 
les corps qui se trouvent exposés non abrités en plein air dans les 
circonstances atmosphériques suivantes : Par calme plat, sans aucun 
vent sensible et zénith complétement dégagé, très-clair et transpa- 
rent : dans ces moments tous les corps se refroidissent par rayonne- 
ment vers l'espace, leurs surfaces s’abaissent assez promptement à 
une température inférieure à celle de l’air ambiant, dès qu'elles attei- 
gnent celle du point de rosée de l'atmosphère, la surface des corps 
se couvrira de rosée, de gelée blanche ou de givre suivant les saisons. 
Par zénith couvert, par vent faible ou abrité du rayonnement noc- 
turne, les corps restent secs, leur température étant égale à celle de 
l'air ambiant et au-dessus du point de rosée. 

À toute théorie générale des exceptions. Nous savons que l’eau à 
l'état solide, sous forme de neige ou de glace, ne peut jamais en cha- 
leur dépasser zéro, et que, par conséquent, il y aura condensation à 
leur surface lorsque le point de rosée de l’air ambiant sera au-dessus 
de zéro. 

Souvent la rosée, à toutes les altitudes, dans des circonstances 
météorologiques favorables, commence à se déposer sur l'herbe des 
yazons et sur les feuilles des arbres, avant la disparition du soleil de 
l'horizon et le matin à soleil levant. — Les corps abrités du rayonne- 
ment nocturne ne se refroidissent pas au-dessous de l’air ambiant, et 
jamais ils ne se couvrent de rosée ou de gelée blanche. 

Ces condensations à l’état liquide et solide se produisent à toutes 
les altitudes et dans toutes les saisons dans les Alpes. Leur impor- 
tance sous le rapport du volume d’eau est généralement faible et cor- 
respond à de très-faibles chutes de pluie ou de neige. Exceptionnel- 
lement elles sont assez importantes. Citons des exemples : Il me sou- 
vient qu’en 1846, en janvier, me trouvant au Grimsel (Oberland 
bernois), trois montagnards sont arrivés du Valais dans la journée, 
avec des charges de vin; ils avaient traversé un brouillard surchargé 
d'humidité , par un froid de —10°, et ils étaient littéralement couvert 
de givre sous forme d’écailles ; non-seulement leurs vêtements, mais 
leur figure en était remplie, à l'exception des yeux et de la bouche. 
— Par une journée splendide du mois d'août, en faisant l'ascension 
au Galenstock, depuis l'hospice du Grimsel, nous avons vu, dans les 
hauteurs, des surfaces de roches couvertes d'écailles de givre qui 
avaient plusieurs centimètres de hauteur fraîchement déposés pendant 
la nuit. 
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Le rayonnement nocturne refroidit considérablement les neiges et 
nevés en hautes régions. Fort souvent, dans les ascensions, on en- 
fonce dans la journée dans ces matières gelées à une grande profon- 
deur, et dans ces cas la marche est des plus fatigantes. On prend gîte 
la nuit sous un abri quelconque, et le lendemain on marche sur ces 
neiges gelées et compactes comme sur un tapis uni. 

DA. 7. Pluies. 

Quelles sont les altitudes dans les Alpes où l’eau tombe sous forme 
de pluie franchement, sans être mélangée de neige ou de grésil? Pour 
répondre à cette question d’une manière satisfaisante, les observa- 
tions régulières font défaut pendant l’année à de hautes altitudes. — 
Les seuls documents à consulter sont les observations météorol@giques 
faites pendant toute l’année au Grand Saint-Bernard à 2477% alt., et 
les observations partielles plus ou moins prolongées aux stations du 
Fauihorn, 2680", au Col du Géant et au Col du Saint-Théodule au-des- 
sus de 3300”, et une série assez suivie du Pavillon de l'Aar 2400n. 

En règle générale, on peut admettre qu’au-dessus de 3300" l’eau 
ne tombe pas franchement sous forme de pluie, qu’à ces altitudes et 
au-dessus la pluie dans toutes les saisons est toujours entremêlée de 
neige plus ou moins aqueuse. 

Au Pavillon de l’Aar, 2400", il pleut très-souvent et franchement. 
Au Faulhorn, 2680", j'ai observé des pluies battantes. Au Col du 
Géant, 3300" alt., pendant les 16 jours que M. de Saussure est resté 
à cette station il n’a jamais plu franchement. Au Col du Saint-Théo- 
dule, 3350" alt., dans la dernière décade d'août, pendant notre séjour, 
nous n'avons pas vu la pluie tomber franchement; deux ou trois fois 
il y a eu des chutes de neige aqueuse entremélée de gouttes d’eau. 
Le cantinier Gorret, qui séjourne depuis trois ans pendant les mois 
de juillet, août et septembre à cette station, nous dit qu'il ne se sou- 
vient pas d’avoir vu la pluie tomber autrement qu'entremêlée de 
neige ou de grésil. 

En règle générale, on peut admettre qu'au-dessus de 3000”, la pluie 
en été sera entremêlée de neige on de grésil. Pour citer un exemple 
qui, certes, ne fait pas loi, je dirai que, pendant notre séjour au col 
du Saint-Théodule, les premiers jours de septembre, l'ami Michel 
et moi, nous nous sommes rendus au Breuil. Pendant la nuit, une 
pluie battante, et le lendemain, en remontant au col, à peine en 
marche, nous avons essuyé une pluie soignée, qui était franchement 
de la pluie, rien que de la pluie, jusqu’à une altitude de 3000", 


Pluies. 


222 OBSERVATIONS EN HAUTES RÉGIONS. 


alors elle n’a cessé'nullement, mais elle était entremêlée de neige et 
de grésil, et plus nous montions et plus il neigeait; et arrivés au col, 
toutes les roches étaient couvertes de 10 centimètres de neige, et le 
lendemain tout le terrain de la vallée qui descend au Breuil était cou- 
vert de neige jusqu'à 2600" alt. Ces changements de pluie en neige 
en été se voient fort souvent dans le bassin du glacier de l'Aar, et gé- 
néralement dans les Alpes; l'altitude où cette transformation se fait 
est à 2600". C'est la hauteur où les glaciers sont adhérents, gelés au 
sol. 
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Observation à Genève, 409" alt. — 1946 à 1964. 


Chutes de pluies et de neiges. — Dépôts de rosée, de gelée blanche et de givre. 











PLUIE. NEIGE. ROSÉE. | GELÉE HAUTEUR NOMBRE D'HEURES. 
nn D — blanche Les 
ANNÉES. | Nombre | Hauteur | Nombre | Hauteur | Xi ombre lou civne.| ‘7 °°: be 
= nn 
de en de en de Nombre 






TOTAL. Pluie. Neige. 





de jours. 


P 1",070 
1847 116 0,708 19 0=,022 12 9 0,730 










1848 108 0,837 27 0,035 ? 22 0,872 

1849 112 0,853 8 ? ? 30 0,860 

1850 109 0,712 15 0,025 ? 34 0,737 

1851 128 0,738 s ? 17 0,738 

1852 126 0,997 ? Ê 43 0,997 

1853 141 0,853 ? 6 15 0,853 

1854 95 0,612 9 0,006 É 16 0,618 

1855 139 | 1,044 3 0,033 3 10 1,077 

1856 134 1,000 3 0,008 L 2 1,008 

1857 115 0,554 5 0,018 ? 7 0,572 

1858 94 0.655 9 0,030 P 3 0,685 ; 
1859 112 0,610 4 0,062 10 27 0,672 

1860 137 0,919 6 0,062 ? 2 0,981 

1861 121 0,801 4 0,054 dé 10 0,855 

1862 139 0,742 8 0,021 ? 8 C,163 632 41 

7 


1863 






LL nt ne ES É l ns 


2144 | 14,541 P 310 | 14,963 





Total . .. 







Moyenne . À 119 0,808 8 0,030 ? ? 17 0,831 
Maximas . | 141 1,054 27 0,062 ? 38 1,077 
Minimas . 94 0,554 0 ? 0 ? 2 0,572 






D. A. Les points d'interrogation ? disent que l'observation n'a pas été faite régulièrement toute l’année. 





A Genève, il tombe de la pluie dans tous les mois de l’année. — Premières chutes de neige en 
novembre et dernières en mars (5 mois). 






\ 


Chutes de neige sur le Jura, le Salève. le Môle et les Voirons. 1946 à 1964. 
































RÈbEs Premières Dernières ANSE Premières Dernières 
| chutes. chutes. | chutes. chutes. | Premières chutes de neige. 
En moyenne 1° décade, oct. 

1846 20 octobre | 8 mars 1855 30 octobre | 20 juin 






1847 1 octobre | 12 janvier 1856 20 sept. 2 mai Dernières chutes de neige. 
1848 15 octobre | 1 juillet 1857 6 octobre | 12 avril 





En moyenne, 2° décade, mai. 









1849 P ? 1858 |13 octobre] 7 mars 
1850 1 octobre ? 1859 22 octobre ? 
1851 30 août 28 avril 1860 10 octobre | 21 avril 
1852 30 sept. 4 juin 1861 29 octobre P 
1853 26 sept. 11 juin 1862 21 octobre | 14 avril 






1854 16 octobre! 5 mai 1863 23 sept. 29 avril 
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Observation au Grand Saint-Bernard. 9499" alt. 1846 à 1964. 


Chôûtes de pluie et de neige. — Dépôts de rosée et de givre. 


PLUIE. 
CR. US 
Nombre 
de 
chètes. 


Années. Nombre | Hauteur 


de de 
chètes. | la neige. 


Hauteur 
en 
eau. 

0,296 
0,250 
0,426 
0,334 
0,210 
0,336 
0,270 
0,152 
0,441 
0,419 
0,271 
0,239 
0,213 
0,250 
0,223 
0,339 
0,210 
0,772 


98 


5,651 
0,314 
0,172 
0,152 
18 ans 


18 ans 18 ans | 15 ans 


Havteur 


1=,554 
0,720 
1,164 
1,152 
0,975 
1,183 
0,795 
1,332 
0,587 
0,734 
0,740 
0,434 
0,313 
0,670 
0,759° 
0,167 
0,648 
0,563 


11,469 
0,764 
1,554 
0,373 

15 ans 


Hauteur 
totale 


en eau. 


1,850 
0,970 
1,590 
1,486 
1,185 
1,519 
1,065 
1.484 
1,028 
1,153 
1,011 
0,673 
0,586 
0,920 
0,982 
1,106 
0,858 
1,335 


20,801 
1,155 
1,850 
0,586 
18 ans 


NOMBRE 
D'HEURES. 


Chütes. 


A —  —— 


Pluie. 


232 
263 


Neige. 


633 
523 


PLUIE. 


NEIGE. 


D. RS eu ESS 


Première 


chûle. 


Juin 2° 
Mai 2° 
Mai 2° 
Juin 1° 
Juin 1° 
Juin 1° 
Mai 3° 
Juin 1° 
Mai 2° 
Juin 2° 
Mai 3° 
Mai 3° 
juin 1° 
Juin 1° 
Mai 1° 
Mai 3° 
Mai 1° 
Avril 2° 


fJjuin 1° 
Avril ÿ° 
Juin ?° 


Dernière E Première | Dernière 


chüte. chüte. chüte. 

Oct. 3° |Sept. 3°) Mai 3° 
Sept. 3°. Tous |les moi 
Oct. 1°} Tous Îles mois 
Oct. 3°} Tous Îles mois 
Sept. 3"ISept. 3°] Mai 3° 
Sept. 1°} Tous |les moi 

Sept. 2*[{Août1°|Juin 2°° 
Sept. 2°! Tous Îles mois 
Oct. 2°} Oct. 1° | Août 2 
Oct. 2°E Oct. 1° | Juin 2° 
Oct. 1°.Sept. 1°| Mai 3° 
Oct. 1°} Oct. 1°] Juill. 1 

Sept. 3°] Oct. 1°| Mai 3° 
Nov. 1*ISept. 2°| Juin 3° 
Sept. 2°} Tous Îles moi: 
Oct. 2° ISept. 3°] Juill. 2 
Oct. 2° Sept. 1°! Juill. 1° 
Oct. 3° Oct. 1° | Juin 2° 


Oct. 1° 1 Il tomhe de la 
Scpt. l‘E neige tous les 
NOV. 1° mois. 


DA. — Vciges. Au Saint-Bernard, dans certaines années, il neige tous les mois, et la pluie 


tombe franchement au printemps, en été et en automne, et assez fréquemment entremélée de neige et 
de grésil tous les mois, même en hiver. 


Chutes de pluie. Pendant les 18 années d'observations (1846 à 1864) les premières pluies franches 
sans mélange de neige sont tombées dans la 2° décade d'avril; d’autres années la 2° décade de juin. 
Ce sont les deux époques extrêmes. La moyenne est dans la 1° décade de juin. 


Dernieres chutes de pluie sans mélange de neige. 1° décade de septembre et dernière décade 
de novembre ; en moyenne, 1"° décade octobre. 


Chutes de neige. En 1847, 1848, 1851, 1860, il a neigé sans mélange de pluie tous les mois de 
l’année. En moyenne les premières chutes de neiges persistantes tombent dans la 1'° décade d'octobre 
et les dernières en mai. 


En juillet 1851 du 2? au 31, 9 jours de neige. Chûtes totales du mois, haut. 0",705. Maxima le 30 
0®,260. 


En août 1851 : 7 chôtes de neige. Hauteur totale 0",342. 


Densité de la neige (Neige aqueuse comprise). — La hauteur de la neige 1849 et 1850 n’étant pas 
citée, Je total, moyenne, maxima et minima, de hauteur en neige et hauteur en eau comprenant 
seulement 15 années. 


Hauteur de neige totale, 124,605. — Hauteur en eau, 11",469. — Hauteur de neige moyenne, 8,310. 
— Hauteur en eau moyenne, 0,764. — Densité moyenne, 0®,092. — Densité maxima, 0",114. — 
Densité minima, 0",081. 


* En février et mars 1860, les 20 châles de neige, chassées par le vent, n’ont pas été déposées dans l’udomètre. La 
hautaur d'eau de neige inscrite dans le tableau est trop faible pour cetie année. 
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Résumé des chutes de pluie ot de uelge à Genève et au Grand Saint-Bernard. 


1846 à 1864 (18 années). — Différence d'altitude des deux stations : 2070”. 






DIFFÉRENCE | 
GENÈVE. SAINT-BERNARD. | pernard et Genève. | 


| 
Re ES RE CU | 
Nombre | Hauteur À Nombre | Hauteur À Nombre | Heuteur | 
de en de en de en 
chutes. eau. cuhtes. eau. chutes. eau. 


a 








































Totd . . 14,541) 539 |5",651 | —1605 |—8",890 | 
Moyennes 0,808 30 | 0,314 | —89 |-—0,494 | 
Maximas . 1,054 55 | 0,772 | —86 |-0,282 
Minimas . 0,554 17 | 0,152 | —-73 |-0,402 


NEIGES. 


HAUTEURS DES CHUTES 


DE NEIGE. 
a 
Genève. |Saint-Bernard. 





Total . . .] 116? |0",540 À 1560 |15=,150)+1454 |+14",610) 5=,400 | 149=,454 



















Moyennes. . 8 0,030 87 | 0,842 À + 79 | +0,812 0,300 8,303 
Maximas . .} 27 0,062 147 | 0,554 } +120 | +1,492 0,620 14,773 +14,1 
Minimas . . 0 0 38 1 0.373 L + 38 ! +0,373 0 4.108 + 4,1 


PLUIE ET NEIGE EN HAUTEUR D'EAU AUX DEUX STATIONS. 


Total . = .A 2260 115,081] 2099 |20",801] +161 | +-5",720 

Moyennes . 127 | 0,838 117 1,156 À + 10 | +0,318 | 
Maximas. . 168 | 1,116 À 202 | 2.226 | + 34 | +1,110 

Minimas . . 94 | 0,554 55 | 0,525 À — 39 | —0,029 | 

| 

PLUIES. | 


Chutes. — Elles ont été toutes les années (1846 à 1864) plus nombreuses à Genève qu'au Grand 
Saint-Bernard. 


Moyennes par an. . 119 à 130 Différence . . + 89 = +4 à 1. | 
Maxima 1853. . . . 141 à 29 —  .. HI2=+$ à1. | 
Minima 1858. . . . 94à 17 — +71 = +$5"haà 1. 
A Genève il pleut tous les mois de l’année. — Au Saint-Bernard la pluie ne tombe franchement, sans 
être mélée de neige (sauf exceptions), que dans les mois d’été (juin, juillet, août). 


HAUTEUR EAU DE PLUIE. 


Genève. Moyennes par an 0,808 Sain/-Bernard. 0,314 Différence. +0".49% = 2 Y, à 1. 
— Maxima 1846. . 1,054 = 0,296 — + 0,758 = 8 4, ù 1. 
— Minima 1857. . 0,554 — 0,239 — + 0,315 = 2%aàt!. 


A Genève la hauteur d’eau de pluie qui tombe dans le courant d’une année, pendant tous les mois, 
n'est en moyenne que de deux et demi fois plus grande qu'au Grand Saint-Bernard, où elle ne 
tombe qu’en été (3 mois). 
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Les chutes de pluie sont pour l’année en moyenne plus nombreuses 
à Genève qu'au Saint-Bernard, dans la proportion de 4 à 1. — La 
hauteur d’eau de ces chntes est en moyenne comme ? 1}, à {. 

Pour se rendre compte des différences entre le nombre des chutes 
aux deux stations, qui ne sont pas concordantes avec la hauteur d’eau, 
il faudrait connaître la durée des chutes exprimée en nombre d'heures. 
Sous ce rapport je citerai les observations de 1862-1863. 


Pluies à Genève et au Saint-Bernard. : 


Nembre de chutes ot nembre d'heures. — 19609-19658. 
















Nombre 
de Nombre | Hauteur 


chutes. 


HAUTEUR EN EAU. Nombre HAUTEUR EN EAU. 
Re nn nr EEE di Nombre | Hauteur | ———— 









Par Par 


d'heures. | en eau. chute. heure. 


chutes. | d'heures.} en eau. 

















1862 Total. 


139 632 10,742 | 5®=,34 |1"®,174 5°=,67 |0"®,905 
1863 Total. 


6,87 | 1,249 22,05 | 2,934 


etes D commen ess |A men mené À mcm ME voue Lecce D} enncmmemmmeems—#…— | moments || éme mme 






Résumé des deux années. 
Total. . . | 263 | 1314 ]1",594 112°",21]2%=,423, 72 495 |0"9,82 [27",72| 3" ,839 
Moyennes 131 661 0,797 6,10 | 1,211 36 247 0,491 ! 13,86 | 1,919 
Maximas . | 139 682 0,852 | 6,87 | 1,249 87 263 0,772 à 22,05 | 2,934 
Miaimas . 124 632 0,742 1 5,34 | 1,174 85 232 0,210 5,67 | 0,905 


De nombreuses observations faites à différentes hauteurs dans la 
même localité, soit sur ‘les édifices élevés dans les villes, ou dans les 
bauteurs des vallées, ont prouvé que les quantités d'eau qui tombent 
dans les hauteurs sont plus faibles que celles qui atteignent le sol 
dans la station basse. Cette différence est en raison de la hauteur de 
la station supérieure. — Généralement l’air dans l’atmosphère est à 
une température plus basse qu'au-dessus du sol; les vapeurs dans 
l'atmosphère (les nuages) se résolvant en pluie, se trouvent générale- 
ment à une grande hauteur ; les gouttes d'eau ont une température 
basse (souvent à l’état de.neige), en parcourant l'espace elles arrivent 
dans des régions chaudes et humides, elles traversent une atmosphère 
dont le point de rosée est au-dessus de leur température, et par 


conséquent il y a condensation et augmentation de poids et de volume 
(quantité). 
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Dans de certaines circonstances météorologiques, les gouttes d'eau 
de pluie qui tombent dans les plaines en hiver (et dans les hautes ré- 
gions dans toutes les saisons), en conservant l'état liquide, ont une 
température tellement basse que, dès qu'ils touchent des obstacles 
solides, ils cristallisent, se solidifient, et couvrent les corps d'une 
croûte de glace à laquelle on a donné le nom de verglas. — Il ya 
quelques années, au mois de février, par une température de 8° air 
ambiant, à 10 heures du matin, il a commencé à pleuvoir, le sol était 
légèrement humide et complétement dégelé; depuis plusieurs jours il 
n'avait pas fait froid. Les gouttes de pluie, en touchant le sol. les 
branches d'arbres, les dalles en pierre et les bancs en plein air, par 
le choc qu'ils subissaient en tombant sur ces corps, cristallisaient, 
se solidifiaient et les couvraient d’une couche de glace. Pour confirmer 
cette manière d'envisager ce fait, j'ai ouvert un parapluie en taffelas 
de sole qui se trouvait dans la chambre chauffée et me suis rendu en 
plein air. Dans l’espace de quelques minutes il était couvert d'une 
forte croûte de glace; je tournai un thermomètre en fronde, abrité 
sous le ‘parapluie, et la température de l’air ambiant était à + #. 

Un vase exposé sur une table en plein ar, de 10 centimètres 
carrés, contenant de l’eau à 4 centimètres de hauteur, dont j'avais 
observé la température du liquide une demi-heure avant la pluie 
froide citée, et qui alors était à + 7°, a recu cette pluie, et comme 
elle n’a duré que 20 minutes, j'ai pris de nouveau la température de 
cette eau : elle était mathématiquement à 0° non gelée, mais les bords 
du vase étaient gouverts de verglas, ainsi que le plateau de la table 
en bois de sapin sur laquelle le vase était posé. 

Ces chutes de pluie exceptionnelles, dont les gouttes se solidifient 
et se convertissent en glace, sont assez fréquentes en hautes régions. 
Elles couvrent les roches, les neiges et les glaciers d'une couche de 
glace très-compacte, et surtout très-glissante. Les guides de haute: 
régions donnent à cette couverture le nom de Spiegel-Eis (générale- 
mevt désigné en allemand par Glatt-Eïis), et information prise aupres 
de mon guide-chef, qui est un intrépide et téméraire chasseur de 
chamois, il m'a dit : « Papa Boilfns, vous souvenez-vous de la dé- 
« gringolade que nous avons faite en descendant du col du Lauter- 
« Aar dans la neige et que l'on nous à retirés de l’avalanche. — 
«Oui, certainement. — Eh bien, aujourd'hui je puis bien vous le 
«dire, puisque vous avez renoncé aux ascensions : La couche de neige 
«sur laquelle nons marehions reposait sur une ronche de Spiearl-Ets 
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« Tous les chasseurs de chamoïs qui ont péri, ou du moins la plu- 
« ralité, ont été entraînés dans l’abîme par suite du Spiegel-Eis. Les 
« chutes de neige qui tombent sur ces surfaces glissantes sont excessi- 
«vement mobiles, se détachent et vous entraînent (Schufle ein eweg 
« ohne Pardon).» 

Au Saint-Bernard les premières pluies de l’année tombent généra- 
lement en mai et les dernières fin octobre. De novembre à fin avril 
la pluie est généralement mélée de neige ou de grésil. — Nous savons ° 
positivement que, pendant notre séjour de quinze jours à la station 
du col du Saint-Théodule (août 1864), la pluie entremêlée de neige a 
atteint le sol à 3350" alt., soit approximativement à 1000" plus élevé 
que le Saint-Bernard. — Au-dessus de 3350" nous n'avons aucune 
donnée précise, et nous ne savons pas si la neige est, dans certaines 
chutes, en été entremélée de pluies aux très-hautes altitudes. Dans 
les ascensions au Mont-Blanc, au Monte-Rosa , au Finster-Aarhorn, 
aux Schreckhærner, les grimpeurs signalent des chutes de neige, 
mais aucune pluie. — Généralement, dans toutes les ascensions à 
ces pics élevés, la température de l'air ambiant était au-dessous de 
zéro. La température la plus chaude à ces pics élevés est citée par 
Æumstein. Le 31 juillet 1820, à 2 et 3 heures du soir, l’air ambiant 
au Monte-Rosa était à + 10°,1 C à 4600" alt., tandis que le 1° août 
1822 le même grimpeur a trouvé une température de —9°,3 C : diffe- 
rence de 19,4. On est en droit de supposer (de faire la conjecture) 
que, dans une station élevée, où l'air ambiant atteint + 10°C, Iæ 
neige peut tomber à l’état aqueux et entremélée de véritables gouttes 
de pluie. Pour confirmer ces conjectures : Il y a quelques années, 
au Pavillon de l’Aar et dans tout le bassin des glaciers de l’Aar, il est 
tombé, dans le mois d'août, toute une journée et une nuit, une averse 
torrentielle. L'eau qui s’écoulait du bassin était au moins dix fois plus 
considérable que la veille ; elle touchait la passerelle sur laquelle on 
franchit l’Aar à la sortie de l’Aar-Boden; le torrent avait 3" de hauteur 
de plus qu'à l'ordinaire. De mémoire d'homme on n'avait vu, en août, 
dans la vallée de Hasle, l’Aar atteindre un niveau aussi élevé. De toutes 
les crêtes des montagnes qui encadrent le bassin du glacier de l'Unter- 
Aar, on voyait de véritables forts ruisseaux d’eau descendre sur roche 
en place, et sur la surface des glaciers simples : preuve qu'il tom- 
bait de fortes pluies jusqu'à 3500" alt., et que cette pluie s'étendait 
même jusqu'aux crêtes du massif du Finster-Aarhorn, Hugi-Hær- 
ner, Schreck-Hærner. n’est pas une supposition, puisque le lende- 





Neiges. 
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main Île temps était splendide, très-clair et aucune partie de roches 
découvertes en très-hautes altitudes n'était saupoudrée de neiges 
fraîches, ce qui arrive ordinairement. On peut, par conséquent, par- 
faitement admettre qu’à ces altitudes au-dessus de 4000" et plus, il 
pleuvait franchement. — Dans sou ascension au Schreckhorn, 4015" 
alt., l’ami Besor nous dit que la neige était tellement ramollie par 
la chaleur de l'air ambiant, et surtout par les rayons solaires, que 
l'eau en découlait sous forme de ruisseaux. Puisque cet effet a lieu 
à ces grandes altitudes, il est permis de supposer qu'il peut y pleuvoir.! 

DA. 8. Neiges. 

Chutes. Elles ont été toutes les années (1846 à 1864) infiniment 
plus nombreuses au Saint-Bernard qu’à Genève. 


Moyennes par an 8728 Différence + 79 = +11 à 1. 
Maximas 1851 .. 132 à 0 _ +182 = +18 à 1. 
Minimas 1857... 38a5 — + 33 —= +8 à 1. 


Au Saint-Bernard, sauf quelques rares exceptions, il tombe de la 
neige tous les mois de l’année. A Genève la neige ne tombe que dans 
les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, exception- 
nellement dans la première décade d'avril et la dernière décade d'oc- 
tobre. 


Hauteur eau de neige. 


Saint - Bernard. Moyennes par an 0",842 Genève 0",030 Différence 0,812 = 28 à 1. 
_— Maximas 1846. . 1,554  — 0,020 — 1,534 = 716ù !. 
— Minimas 1858. . 0",373 —  0",030 — 0,343 = 12 à 1. 


Au Saint-Bernard la hauteur d'eau de neige qui tombe dans le 
courant de l’année tous les mois est en moyenne 28 fois plus grande 
qu'à Genève, où elle ne tombe généralement que pendant cinq mois. 

Les chutes de neige sont pour l’année en moyenne plus nombreuses 
au Saint-Bernard qu’à Genève, dans la proportion de + 11à 1, et 
la hauteur d’eau de neige de + 28 à 1. 


Hauteur de neige de l'année. 


Saint-Bernard. Moyenne par an 8",303 Genève 0",300 Différence 8",003 = 28 à 1. 
= Maximas 1846 . 15",540 — _0",200 — 15,340 = ial: 
cu Minimas 1857 . 4",106 — _ 0"=,180 = 3=,926 — 22 à 1. 


‘ Voy. paragraphe Tempéralures en hautes regions. 
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La hauteur totale des neiges tombées au Saint-Bernard de 1846 à 
1863 est de 149%,454 ; soit une moyenne par an de 8",303 de hauteur. 

Cette hauteur indiquée est-elle rigoureusement exacte? — Elle 
s'approche assez de la vérité, mais elle est dans tous les cas trop 
faible. 

La neige a été recuaillie dans l’'udomètre qui sert en même temps 
pour la pluie. Dans certaines chutes, la neige agitée par le vent sou- 
vent très-fort, n’est pas tombée dans le vase, et la hauteur d’autres 
chutes n’a pas été déterminée , l’udomètre enlevé par le vent ne fonc- 
tionnant pas. Le moyen le plus pratique, pour mesurer la hauteur 
des chutes de neige, est de choisir un emplacement où elle n'est gé- 
néralement pas chassée, enlevée ou accumulés par le vent, et de 
placer tous les matins et tous les soirs une planche en sapin dont la 
surface est rabottée, de mesurer la hauteur des chutes, de couper une 
tranche de section, soit 20 centimètres de côté (400 centimètres carrés) 
sur toute la hauteur, et en fondant cette neige, mesurer la quantité 
d’eau obtenue. Cette planche aura une longueur suffisante pour char- 
ger les extrémités de dalles en pierres afin qu'elle reste en place dans 
les moments de forts vents. 

Densité de la neige fraîche. 

Les chutes totales de 1846 à 1862 ont donné une hauteur totale de 
149.454, et la hauteur en eau est de 15,150 — 0,0986 densité. 

Densité moyenne 0,0986 = +10 à 1. 
— maxima. 0,1127—= +11 à1. 
— minima. 0,0841 — + 81/ à 1. 


Les chiffres de densité de neige fraîche qui précédent sont les 
moyennes d'année et les maximas et minimas sont aussi de l’année. 
— En consultant les tableaux de détail par décades (voy. tome V, 
III: partie, pages 2 et suiv.) des chutes de neige au Saint-Bernard, 
nous formons le tableau de la page suivante. 
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Densité de la nelge fraîchement tombée au Saint-Bernard. 
(1846 à 1904.) 


Calculée par moyennes de décades. 








EXTRÊMES PAR CHUTES. 




















MOY. PAR DÉCADES 
nn 





MAXIMAS. 
















MINNS AS. 





ANNÉES Neige Neige 
[aqueuse | aqueuse | 
comprise. | non comp, Neige. Décades. 
1846 ? P : ? 
1847 | 0,090 | 0,069 0,034 | Juin 3° 
1848 |} 0,082 | 0,071 0,046 | Mai 1° 
1849 ? ? ? ? 


1850 
1851 





? 
0,089 





P 
0,076 






0,282 | Juillet 1° 





1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 


0,098 | 0,075 À 0,900 | Déc. 2° 
0,090 | 0,084 } 0,200 | Sept. 3° 
0.089 | 0,081 | 0,492 | Mai 2° 
0,091 | 0,074 | 0,435 | Mai 3° 
0,105 | 0,082 ! 0,282 | Oct. 1° 
0,105 | 0,072 | 0,220 | Juin 1° 
0,078 | 0,074 | 0,126 | Mai 2° 
0,085 | 0,072 | 0,159 | Juin  à° 
0,084 | 0,080 | 0,158 | Oct. 1° 
0,094 | 0,084 | 0,155 | Mars 3° 
0,114 | 0,082 À 0,280 | Avril 3° 
0,135 | 0,076 | 0,566 | Mai 2° 





















0,095 | 0,077 | 0,349 
0,135 | 0,084 | 0,761 
0,078 | 0,059 À 0,136 





Moy. 
Max. 
Min. 





Ce tableau (1846 à 1864) ne contient que les observations de quinze 
années ; 1846, 1849, 1850, marqués ?, ne sont pas insérées complé- 
tement dans les Archives de Genève. 

Les moyennes par année sont divisées en deux colonnes. La pre- 
mière, qui porte en tête neige aqueuse comprise, comprend la densité 
de toutes les chutes , qui fort souvent sont aqueuses et mêlées de pluie. 
La deuxième colonne, neige aqueuse non comprise, est la moyenne des 
densités qui ne dépassent pas 0,100. — Les densités de cette colonne 
sont très-probablement un peu trop faibles, et celles de la première 
trop fortes. Je crois qu'en adoptant pour densité moyenne des quinze 
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années, la demi-somme des deux colonnes, en supprimant les obser- 
rations de 1862 (0,114), et de 1863 (0,135), on s'approche très-près 
de la vérité pour les treize années. — Nous aurons alors le tableau 
suivant : 


Densité de la neige fraîchement tombée au Saint-Dernard. 
(18 années.) 


MOYENNES DES DÉCADES. 


Neige aqueuse Neige aqueuse 











ANNÉES. | | Différence. Moyenne positive. 
comprise. non comprise. 
1847 0,090 0,069 0,021 0,0795 
1848 0,082 0,071 0,011: 0,0765 
1851 0,089 0,076 0,013 0,0825 
1852 0,098 0,075 0,023 0,0865 
1853 0,090 0,084 0,006 0,0870 
1854 . 0,089 0,081 0,008 0,0850 
1855 0,091 0,074 0,017 0,0825 
1856 0,106 0,082 0,023 0,0935 
1857 0,105 0,072 0,083 0,0885 
1858 0,078 0,074 0,004 0,0760 
1859 0,085 0,072 0,013 0,0785 
1860 0,084 0,080 0,004 0,0820 
1861 0,094 0,084 0,010 0,0890 
Total . . . . .. 1,180 0,904 ‘ 0,186 1,088 
Moyennes . . . . 0,090 0,076 0,014 0,0837 
Maximas. . . .. 0,108 0,084 0,033 0,0985 
Minimas. . . . . 0,078 0,071 0,004 0,0760 


V. HI. 45° 
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to 
e = 
vrhm 
be 


Chutes de neiges mensuciles au Saint-Bernard, 1946 à 1864. 






DÉCEMBRE. 





























ANN.INombre| Haut. Densité Sr ebates Nombre! Haut. pres Nombre! Haut. | Densité 
de en Ce cl :08 en gaie + mme ‘8 en 





moy. 





chutes. | neige. Haut. |Densitél chutes. | neige. Haut. |DensiteR 'hutes.| neige. 











? ? À 7 l0=546! Esu)? 
0=,430/0=,0927 9 | 1,550 |o=,07 
0,540 | 0,098 15 | 3,350 | ouss 


1866 ? ? ? 
1847) 413 |2=,000 10,063 
845) 8 | 1,160 | 0,073 
1849T (5) |(0,094 | Eau) ” 
1850! (12) | (0,115 |Æau)? 
ssl 6 | 0,744 | 0,069 
1852) (1) ? ? 

18530 9 | 41,850 | 0,082 
18540 42 | 0,830 | 0,076 
18550 410 | 0,615 | 0,097 































0,290 | 4,05 
0,270 | ous: 
0,060 | 0,100 
0,200 | U 103 






















































18560 5 | 0,365 | 0,098 ? 8 
1857] x | 0,675 | 0,132 04140 | 0,6x0 
is58l ? ? (0,200)/<0,136)1 6 | 0,579 | 0,063 À 0,170 | 0,04, 
18597 44 | 1,290 | 0,081 0,480 | 0,088) 9 | 0,875 | 0,079 À 0,206 | o,ox6 
1860! 7 | 1,010 | 0,090 0,350 | 0,096. (7 ? ? ? * 

1861) 20 | 2,190 | 0,076 o,u90 | 0,422 12 | 0,905 | 0,089 À 0,200 | o,11n! 
1862) 2 | 0,325 | 0,088 0,400 | 0,200) 2 | 0,090 | 0,088 | 0,080 | 0,210 
1863) 10 | 0,640 | 0,087 0,250 | 01557 1 | 0,005 | 0,650 ! 0,005 | ocre 











mms À One À meme À cpammmmmunemnes À meme | mes | mn | mme nn 


Tot. D 4149 113,961 | 1,412 
Mos. 9 1,074 | 0,086 
Mar. à 20 2,490 | 0,132 
Min. | 0,325 | 0,063 

N.d'a.l 13 13 13 







124 |12,934 | 1,017 

9 | 1,072 | 0,078 

0,540 | 0,200) 17 | 3,150 | 0,090 

0,090 4 | 0,005 | 0,063 
48 13 13 19 | 43 













0,510 | 0,210 


















Les points d'interrogation {?) disent que l'observation n'a pas eté faite ou qu'elle manque. 
Les chiffres entre parenthèses () ne sont pas compris dans le calcul du total ni des moyennes, ni dans le nombre d&- 





années citées dans le bas. 
Le maxima de densité par chute de neige. corre-pond a la plus forte densité d'une chute quelconque du mois | 
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Chutes de neiges au Haint-DBernard, 1846 à 1804. 


















Le À un . 
Nombre! Hsut, Dennité Sr bats Nombre| Bent. Densité Sr deb. 
de en PSN RREEETTE en — <—— | 








M07: | Haut. |Densité] chutes. | neige. MOJ. L'Haot: Densité 


; LÉ ? ® (1,050 | Es} ? 
? td à ? 4 ? 
" Wions | 0,#60 | 0,161 2 | 0,075 | 0,14 
Ew?| * ? (14) |(0,173 | Exe)9? 
Eau) 9 ? ? (40) | (0,124 | Ese) Ÿ 
‘e,b9s | 0,820 | 01041 16 | 1,980 | ob 
0,189 À 0,215 | 0,0938 11 | 0,506 | 0,112 
0,092 | 0,325 | 0,100! 24 | FHa4S |'o424 | 
0,078 | 0,220 | 0,1058 14 | o,B6#| etui: 
0,082 | 0,350 | 0,1441 9 | 0,690 |, 6126 
61341 0,150 | 0,1748 43 | 2,004 | 6,123 
‘6,680 | 0,200 | 01288 3 | 0,120 | 6,104 
72) |{0,072){(0,250)| (0.098) (10) |(0,728)| (0,087) 

1e * ‘+. 9 | 0,640 | 0,085 
0,087 | 0,780 | 0,Yô6 8 | 0,570 | 0,167 
6,082 | 0,280 | 0,1824 5 | 0,190 | oj0f8 
+17? 9!" ‘s | 0,365 0,130 
0,144 | 0,070 | o,r047 ‘5 | 0,295 | 0,235 


Haut. | Densité! chhtes.| noige. 






























15477 9 | 0,755 

ts] 19 | 2,696 

1849) (3) |(0,104 | En) ? 
1850) (6) | (0,038 | Eau) ® 
ist 13 | 1,867 | 0,0% 
41852) S |0,592| ours 
18531 (9 | 2158] 0,079 
1854) 4 | d,095 | dosi 
1855) 14 | 1,045 | 0,080 
0,190 | 6,088 
18570 ss | 0,260 | bos7 


























£ 
> 

























0,170! 0,210) s |’0,150 





























isa |1,879 [4000 122 | 9,438 | 4,866 
42 | 1262/0099! 9 |0,726| 0,1%!  : | 0,09s 
0278 19 | 3418) 0,127 À 0,620 | o,1t4) M | 2,004 | 0,238. 0,5% | o,ess 








3 |0,150 ! 6,b7$ 3 | 0,075 | 0,e7s 
11 a alu La Uus lus is! 


UVRIT. 


Compléte pour 13 annrer. 











1 
Total. . . . .. 137 16,104 | 1,287 
Moyenne. . . . . 12 1 1,262 0,099 
Mauma , . . . . 19 3,149! 0,441 | 
Minima . . . .. 4 , 0,150! 0,072 







Nombre d'annees .| 13 | 13 17 
| | 














236 OBSERVATIONS EN HAUTES RÉGIONS. 


Chutes de neiges mensuelles au Saint-Bernard, 1846 à 1964. 


JUILLET. AOUT. 
A  —— 


ANN INombre| Haut. | pensité Pare Nombre! Haut. | pensité Sur chutes Nombre] Haut. sté te 
, F | Densi 


de en 2 e en  — de en 
chutes. | neige. | "°Y: | Haut. | Densité} chutes.| neige. | 07: | Haut. | Densité} chutes.| neige. | ®0J- | Heat. |Deasite 


0 |0=,000 
0,545 [0=,09610=,180| 0=,272 
0,070 
(6,1 
(2,0 
0,040 
0,665 
0,688 
0,190 
0,200 


0=,000 0=,000 0 |0=,000 0,000 
0,320 |0=,091/ 0,220 |0=,092] 3 | 0,080 lo=,158] 0.025 
0,107 À 0,060 | 0107] 3 | 0,130 | 0,183 À 0,100 
4) | (0,7 | Eau) 
(2) | (25,7 | Eau) 
0,242 | 0,197 
0,240 | 0,142 
0,130 | 0,085 
0,020 | 0,860 


0,260 | 0,260 


0,025 | 0,130 
0,100 | 0,230 


0,010 | 0,140 
0,007 | 0,100 
0,050 | 0,050 


0,045 | 0,286 
0,160 
0,070 | 0,123 
0,010 | 0,070 
0,040 | 0,390 

4e ? 
0,900 


0,286 

0,275 

0,215 

0,098 
? 


3,427 
0,228 
0,688 
0,040 
45 


0,040 | 0,600 
0,035 | 0,380 
0,020 | 0,460 


S = SOL ED We ES CD © 
EE VO + dd © à © LD + dd 


men | og 


0,600 


cvw£ 


Ces maximums de densité très-forts proviennent de chutes de neiges acqueuses et de pluies qui sont tombées on méme temps. 
Pour les hauteurs qui ne sont pas mentionnées dans les tableaux météorologiques du Saint-Bernard, j'ai placé dans la colon | 
hauteur , la hauteur en cau. — 0 Pas de chuter de noige. 
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Ohutes de neiges mensuelles au gaint-Bernard, 1946 à 1964. 


SEPTEMBRE. OCTOBRE. NOVEMBRE. 
EE 


n ln MAXIMA MAXIM pi 
ANN INombre| Haut. | Densité par chates, Nombre! Haut. | Densité “a ee Nombre] Haut. Fe es 
de en PONS) 7 en nr pit) 8e en Re 


chates.| neige. | M°Y | Hant. | Densité] chutes. | neige. | 9}: | Haut. | Densité] chutes. | neige. . . IDensite 


(4) 1(4124,3 |Esu) ? ? 414 |0m,940[0®,1932) 9? 9 10 Om,127 
5 [o=,218! 0,145 10,100! 0,255, 58 + ? ? 9 0,132 
5 |o0,435| 0,073. 0,060 | 0,2431 44 | 0,950 | 0,139 |o=,200|0=,200 
(2) (37,0 |Eau) ? ® (7) | (23,3 |Esu) 9 ? 
(3) |(18,6 |Eau) ? 9 (15) |(108,5 | Esn) ? 
43 | 41,290 | 0,108 0464) 10 | 0,550 | 0,154 0,286 
0,470 | 0,105 0,433 13 | 1,185 | 0,088 0,119 
45 | 1715 0,100 0,121 
0,015 | 0,097 0,105 
1,198 | 0,124 0,203 
0,348 | 0,210 0,240 
0,781 | 0,140 
0,210 | 0,092 
4,190 | 0,095 
0,715 | 0,135 
0,500 | 0,128 
0,735 | 0,441 


7 
0 
0 
? 

3 
0 
() 
2 
8 
4 
4 
3 
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Chattes de neiges par onlsons ae Salnt-Beymard. 1046 à 21004. 


BINERS. 


EXTRÈSES 
Haut. : en 24 heuses. Fhombrel Haut. .. Ven 24 bpures. Nombre! Haut 


“ eu I Haut. 1 de en 


rhates.| neige. sat à . ge. ?° eu  |DensileB chutes. | neige. 


* [Densité 
mo). 


366 |43,11 5,87 
3,36 | 0,081! : ‘ 0,451 [0,211 
‘3 | 5.95 0,945 
1.16 0,000 
: 13 | 13 


Dans ces tableaux par saisons toutes les années, de 1846 à 186%, mg. sont pas comprises. 
| Total. Nombre des chutes des trois mois dans 13 années. ta 
| Meycmnes. Par année. (Total divisé par 13.) PE TT 
! Maximas. Nombre de chutes et hauteurs de neiges les plus fortés dans la saisun d'une année quel- | 
conque. | 
| Mimimas. Les plus faibles. 
| Extrêmes en 94 heures. Ce sont les maximas extrèmes, diurnes, d'une journée de ia saison. 
Ce résumé par saisons renferme 13 années, de 1846 à 1864. Les cinq années incomplètes ne sont 
pas comprises. 
| Par nombre de chutes il faut comprendre les diverses chutes se suivant par intervalles ou sans ister- 
[|  ruption. Diurne (24 heures) et ne comptant que pour une chute. 
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Chutes de neiges par saisons au falnt-Bcrnard, 1946 à 1964. 


AUTOMNES. * ANNÉES. 
EXTRÉMES PXTRÈUES | 
Nombre | Hauteur Densité en 24 heures. Nombre | Hauteur : Demité en 24 heures. 
nn nn — 
de js Hsuteur. de ” Hauteur 
chutes. | neige. |"°J9RReL en Densité. À chutes. | neige. en Densité. 
neige. neige. 
: ps “| pa 
Total. . . . . .. 269 25,820 e 1176 1115,10 
Moyenne. . . .. 20 1,086 | 0,146 | :, 90 8,85 5 - 
Maxima 39 | 3,010 0,610 | 0,757 À 141 | 14,70 0,688 | 0,880 
| Minima 9 4,12 


Diurne. 


13 13 Diurne. 


I Nombre d'années 


141. 11 a neigé 111 foin dans l’année. 


Aunée 1853, meubre de chutes : 
39. {1 n’a neigé que 39 fois dans l’année 


— 1837, — — 
—  1#53, hauteur en neige : 14®,70. 
- +837. = — 4,12. 
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Chutes de 7 au pari 19860" alt. 
CSS OS posent AT Dante se D nt Ds m8 0 


Du 1< novembre 1845 au 10 out 1846. 


ut Dé hs. « fett mode 


"flr' té guide en Chef Mans 3aun. k 




















7, à ART ue 
AùN,, +, MOIS.|” DÉC. , 2. —pétigs ; par . j PT SNA "de | à le 
! ” F te | “pr didtob. dti /| lécad - “moin. istuQu les‘ chutes‘ !'$èrche” Er 
————— — —— td Re tt mmilémmque» 


mil Coma fo oma7 fr, "| os: | om, 

GOT os Ti | 086. | 0,06 

{C0 0h) él | 0,00 \? 0 50 po £ Ù 0.00 
; . : 1 


ie : Rs =: Dédper Een - RD . 
*4 Noubre | Mauteur j Hauteur iHentér Hauteurt Hauteer Tossemest | 


| 
4 
| 


1 
2 
3 0 
bécemtke| 1. ‘17 
2, 17 
3 6 
1 



































1 
| ['tid'æ ©! : 0,96 | : ‘À 146, |- 0,80 0,16 
ete NS ia ttrgié ST! 587 [1 CU as. | 7? ? 
… #4 (LE Ù | 1 0g'58 a 1,21 "18,10 ‘tt 5,60 | 5 2,60 2,45 
1848 | Sante, | 1 "2 "da ‘|, 0,68 11°" : "| 6,26 1,60 1,56 | 
(Al = | & 9. « fl CAE 6,1} ( 0,11 Vo + Cote 6,37 : i 2 2 | 
its 3 T1 1" "dc (|: 2,46 ) l'a,àa" M 883: |" 240 : ? | 
Février, | 1 ‘fé ||" "o,2? 0 Dog |'" "Ml" 965: |” 92,42 0,80 
il «, d 09 ‘ QU, ‘ *'d;00 € l 0,00 | 4) ‘tu 9:65 . i. 2,20 0,22 
Fu 3 Ÿ d'tedob ‘|! 000 "0,82" "À" 965; |‘ 208 ‘| 0,15 
Mars” 1 ''d' | ‘ 04!36 ! | 0,61 |! ‘"{ 1026 | 2,10 0,56 
ue ol 9 ! Mid55 “|: "6,22 FF‘: He 11,48 î 9,35 0,97 
an à d dy jindsr |, 212 [ass |" 1300, |! 2,60 ‘| 1.8: 
Avéit: 1 er tindah |, 1,67 Ps 187 7 2,67 1,50 
Uaue “Ù 9 id | “it19 19 x | 10,49 ‘4 LM Ù 1566 ‘ 2,50 0.56 
es a fes [lemgh | 0% "240" {" 1600 |’ 2,30 ‘| 0.54 
Mal’ DEA li ‘|: 002 Ér" ‘A 1602 | 1,66 0.66 
‘#12 T4 110460 ! ge ‘l'" . t"'{ 16,84 ! 9,12 0.36 
a {À 1900, 1 000 |. ob. | 1644, 1,28, 168 | 
guin 1,1 ARE / LUR , 000 ,L.. | 1684. 0,00 Fondu | 
du PR res ee | 
Totat.i. {22 11 0 er 16,84 -|' 16,84. 
Mojenden|""  ‘|'8%, |": ‘| o%19 |""'2,40"" 1" 0,219. ee | 
Maximas. 11 0,65 2,87 5,10 2,870 2,67 45 | 
LMinimas Lo | 00 0.00 0,50 | .. ….!l 000 À o15 | 


| Û eus je ‘ nt. 1e + 4) , Dos tt 1° nt « ! 
Les chutes de neige du mois. de novembre se sont: fondues -+. Le 20 novembre le sol étais à d&8- | 
couvert. — Les chutes de neiges de la première: décade de décembre om persisté. Du 1 décembre 
au 30 avril, en mesurgm. la; hauteur des chutes, le matin et le suir, la hautger tetals'e été de 16 m. 
qui représentaient à la perche 2°,30 de hauteur. -— BH. faut: retrancher de tes 10” de chutes | 
0",50 du mois de novembre qui se sont fondus; restent 15",50 qui se sont tassés à 2",80 hauteur à 
la perche, sans qu’il s’en soit écoulé d’eau par fonte. — Les 2=,30 neige tassée représentent 15®.50 
hauteur neige fraiche, soit 6 */, moins de hauteur par décade. — 1* hauteur représente 6=.,:5 de | 
neige fraîche. La densité de cette neige tassée a été de 0.573. en admettant pour la neige fraiche | 
une densité de 0,085. | 
Les chiffres de tassement en hauteur representent le tassement d’une décade à l’autre et la fonte } 


dans les dernières décades. 





DA.‘ Voy. les détails de ces abservations t. V, Île pertie, p. 6 à 60. 


* Le tassement par décade 
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Chutes de neiges au Grimael, 1990" alt.. et au Salnt-Bornard. 24933" nuit. 


Du 1* décembre 1845 au 31 mai 1944. 


GRIMSEL.. SAINT-BERN \RD.* DIFFÉRENCE 


a —  ——— — RS GRIMSEL et SAINT- 
RERNARD. 
\ANNÉES.| MOIS. [DÉCADESINombre| Hautcur MASTERS 2 ph Lis EX NEIOE 
de en 


Nombrel Hauteur 


à de à HAUTEUR EN ALIGE. 
pa per par ne < — 


per 


chutes.| eau. décade. mois. Hchutes.| eau. ; 


derade. | mois. | Décoede. Mois. 


1855 | Déc. I 0,081 | 0=,96 
, 0,234 | 2,87 
0,108 | 1,27 
1816 | Jans. 2 | 0,057 | 0,66 
0,009 | 0,11 
0,209 | 2,46 
0,070 | 0,82 
0,000 
0,000 
0,051 
0,103 
0, 180 
0,133 
0,041 


0,093 | 0=,790 +0",17 
0,133 | 1,130 +1,17: 
0,023 | 0,195 +1,08 
0,034 | 0,289 +0,37 
0,°09 | 0,076 +0,04 
0,163 | 1,385 +1,08 
0,050 | 0,425 +0,10 
0,000 | 0,000 | 0,00 
0,005 | 0,042 —0,04 
0,092 | 0,782 —0,17 
0,023 | 0,195 +1,03 
0,146 | 1,241 +-0.88 
0,163 | 1,385 +0,19 
0,043 | 0,365 +0,13 
0,029 3 | 0,038 | 0,323 +0,02 
0,001 0,004 | 0,034 —0,01 
0,070 0,182 | 1,527 —0,70 


SbLER GC 


1 SO à © + 


Moyennes. . . 
Maximas . . . . 0,182 
Minimas . . . : 0,000 


L'année 1846 était une année de fortes chutes de neiges au Saint-Bernard. La hauteur totale en eau 


fraiches ; diurne. — La moyenne des chutes de neige de 1846 à, 1864. par année. est de 8,310. — 
Le maximum de 1853 est de 14,77. — Le minimum de 1863 est de 4",19, 

Pour la localité du Grimsel l’année 1846 était une année moyenne de chutes de neiges, d’après les 
renseignements que m'a transmis un guide qui a séjourné plusieurs hivers à l’hospice du Grimsel. 


D.-4. Voyez les détails de ces vhrervations : T. %, 3° partie, page 3. 


| 
| 
de neige était de 1"=,55, qui correspondent à une hauteur de neige de 13".17. mesurés par les chutes 
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CAMPAGNE 1847. 


OBSERVATIONS GLACIAIRES 


PAR 


DOLLFUS-AUSSET. 


CA ON 420- 


DE GRENADA AU PIC VELETA. 


MASSIF DE LA SIERRA-NÉVADA 


(Andalousie, Espagne). 


—"Oùo— 


DA. Î{. Introduction. 

Grenada, 1‘°' juillet 18947. 

Armés de fusils et de pistolets, la cartouchière espagnole au cein- 
turon, WW. P. Schimper, Dollfas-Ausset, Gustave Dollfus (fils) et 
Hans Jaun, de Meyringen (guide des Alpes), partent de Grenada à 
7 heures matin. 

Un nommé Vicente, guide de montagne, qui a accompagné M. Beis- 
sier dans ses courses à la Sierra-Névada, charge nos bagages sur 
deux ânes, et c'est sous sa direction que nous nous mettons en 
marche. 

À midi nous prenons gîte dans une vendetta (cabaret) du petit vil- 
lage de Guejar de la Sierra. | 

2 Juillet. Départ à 6 matin. Arrêt dans une bergerie non habitée, 
Cortigo de la Vibora. Le soir nous nous établissons à la bergerie de 
S'-Geronimo, espèce d’auberge bien approvisionnée en viande, pain, 
œufs, vin et chocolat; lits propres pour passer la nuit. Les gens de la 
maison sont prévenants, complaisants, mais au quart- d'heure de 
Rabelais (au règlement de la consommation), très-exigeants, de vrais 
Espagnols. 








244 1847. 


8 Juiklet. Informations prises, à Grenadä .sur une localité ou abri 
quelconque au col de Veleta, on nous a signalé.aine barraque en 
pierre où nous.pourrion$ prendre gite. -— Le guide /aun, accompagné 
d’un chasseur de bonquetins qui connait parfaitement. la Sierra-Né- 
vada, part le matin da bonne beuxe,. armé d'un: fusil , ponr 56 divrer 
à la chasse. Il nous rendra compte de’ l’étât de: cet abri. -L'ami 
Nchimper fait une abondante récolta de Ja flore locale. Mas fils Ges- 
tave crayonne quelques ilvstrations. + Je passe les instruments d'ob- 
servation en revue. "1 A + d'au SR 

& Juillet. Jaun et le chasseur isinsnt dans la joutnéé. — La 
constrüction en: pierre est petite, mais'eh bon état; ila,y onj passé la: 
nuit. Le matin, avant le lever du soleil, ils ont parcouru la, né 
et ont tiré sur des bouquetins.... 

5 Juillet. Le matin nous quittous S'-Geronimo ave rs dues 
pour quatre jours. Après deux heures de manche en amont de la ber- 
gerie commence {a flore. alpestre ,.et onvoit quelques: flaques de neige 
grenue (nevé) qui persistant dans .les sp de Pas où elles 
ont été accumulées par le vent. "1 4 4 à  ."  , . 

A trois heures nous arrivons. au gite. — L abri est urte espèce de 
four, construit avec des pierres plates; lespace intérieur a 2",5 de 
longueur, 1,50 de largeur et 1",50 de hauteur, avec entrée sans 
porte. Adossé contre roche en plate, qui le: domine à l'Ouest : au 
Sud un mur sæc pour faire bouillir la marmite. C'est à cet emplace- 
ment que nous déposons-nos bagages et: nos vivres: Nous fixosas'une 
couverture en laine à l'entrée du four pour servir-de. parte mt-é'abri 
vontre le vent. La place intérieure ne peut contenir que trois per- 
sonnes. Les deux chasseurs et Virente passeront les nuits à la belle 
étoile, abrités de couvertures. Des touffes de génévriers qui croissent 
à proximité sont arrachées et mis en tas pour faire bouillir la marmite 
qui, dès notre arrivée, est suspendue, remplie de neige grenue qui 
est à proximité. et dès qu'elle est fondue, Vicente, chargé de faire la 
cuisine, y place un yros morceau de jambon et une bonne portion de 
riz, et surveille la cuisson. — Une heure plus tard. le contenu de la 
marmite est versé sur des tranches de pain. et Messieurs et guides. 
avec cuillères en fer étamé, puisent à la gamelle ct avalent prompie- 
ment — c'était plaisir à voir. Egalité, fraternité sont vérités en hautes 
régions. Le potage est trouvé excellent. Le gobelet rempli de vin 
d'Espagne fait sa ronde. puis vient le second service : jambon 
houilli et pain, et pour elôture une tasse de café noir, préparé dans 
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une. cafetière» spéciale. -Etima fol , voilà, fini-d-iiibifihi 116 mu 
seræinvaniablependantnotre-séijour et sorti à midiet:x:1æ marittémn+ 
Bante de: .café. rembpldcé par lune itifusiôw de: thé: Leman aux:pre- 
miers:rayons. bolaires| chocolatià Peau ]à-lEspagnolesh 17-10 

‘ Nous organisons les observations météurologiqes et placons "des 
perchès en (bois dans. des flaques de neiges grenties: (hevés):ventées. 
6 Dubé.) Suripied déslie leder dwsvleil: 4 Tount:ie mordermpdre 
faiternetit-doumidand le-four' les-goides-edl'pteïn l'ait: otrentrotener 
le feu toute la nuit : ils ont bivouaqué et chanté. —"L/armi Sebiiper 
colleete ta.flora alpestte et! Gustave trace’ au: crayon: un etbtdés kle 
notre gile'et nnb véeidu Mulahasom À ie Ipod t LS 
massif dela SierruNévadh. doi 5e 5 0" juin ,ouius A ir 
A { heure nous nous mettons en re ÉUre l'ascension au 
pic'Veleta.--… A 4 heures nous aiteigriqns le poiht tukhiaakiis teke- 
min: facilb parue. pente. qui: rest forté que près dit'pit. Temps 
splendide , vent insenbible ‘hâle-dans: le lointain: Le Mulahasom ést. 
séparé da: pie Veletæ par:une vallée -profvirde: Désl'atiäside néige 
ventée couvrent partiellement les dépressions. der’ ‘parois: ‘du Mu 
lhasenr: et les-névidos (transpartuurs de 'iatibrés-puléeé) vieiinént 
cherchér:avee: leurs mujetd cette hpige et'lx transportèat'äl Malaga 
pendasrs fa nuits. 1" su us DU tue BOUT ur nt. 
, .et 8 Juillet. Course dans lkkienvirons: Roclies ‘moëtonnsen, 
roles: et :striées trés-caractéristiques ;"'ddn' un détactré: eee 


—Obæriatons météorologiqueset'glabiaifes, 0.1 0: LE 
9 Juillet: Noûsilevons le campement et: réntrons:à SLGoromimo. 
ra Patate coute Nail ture Petoms Of “tot "(fl PUR Det io 4 vthuos 
post mer mon pote ie enpseenito 4 ant ca 0, 
die eee Se Don de coupon ste esters oh ctitde 
j ji 155 gr es Ge BR 0 Sa 
us Fi TENTE PTE ou ist | 
“pubs le M'as.la \ FR a RE Ne 
LE CCE LOT CE CO EE TL LE l'a ; 11 
tRif oftcs ‘ai RUE ete 4 PR pate tt nu stp e 
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Observations météorologiques ot scicnatifiques de Grenada à Lla station dn col de Veleta. 
MASSIF DE LA SIERRA-NEVADA. 


Par Dellfus-Ausset, W. P. Schimper, Gustave Dellfus (fils). 


MOIS. | JOURS. 





Juillet I À Grenada ; suivant Betssier, 2200 pieds alt. (715"). 
Guijar de la Sierra; 8600 —  (1180”). 
» 2 5 Guijar de la Sierra. 
Cortigo de la Vibora. 
Bergerie de Saint-Géronimo ; suivant Beïssier, 5450 pieds alt. (1770®). 
, 3 Bergerie de Saint-Géronimo. 
Les rayons solaires ne pénètrent pas encore dans la vallée. 
Eau d'une source au sortir de la roche à 100" en amont de la bergerie . 
9,75. 
Source à côté de la maison, 9°,25. 
Torrent faible à l’ouest, 9°,50. 


Le soleil est couché. 
Zénith splendide. Toute la journée très-beau et vent NE faible. | 
» 4 . Les lectures se font au flambeau. Le soleil est moins matinal que nous. | 
Minima abrité en plein air, 12°,2. 


Quelques nuages à l’est. 
Quelques nuages à l'est très-hauts. 
Complètement découvert. 
» 5 Quelques nuages. Les rayons solaires me pénètrent pas encore dans ja 
vallée. Minima de la nuit (abrité) 14°, 8. 


À 7 b. du matin nous partons pour la Sierra-Nevada. Pendant les deux 
jours de station à la bergerie de Saint-Géronimo, l’ami Schimper récolte 
la flore locale qu'il trouve hors ligne sous tous Îles rapports; mon &ls 
Gustave à crayonné plusieurs illustrations ; j'ai fait de la météorologie et 
surtout des observations hygrométriques. Rafraichissement de l’eau dans des 
alcarrazas. 


Roule de Saint-Géronimo au col de Velela, 2050" appr. 

Altitude où cesse la culture du seigle et des pommes de terre. 

Hauteur ou commence la végétation alpine du hautes régions. 2180" appr. 
Station du cnl de Veleta, 2500" sappr. 
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observatidne météerelogianes et scientifiques de Grenada à la station du col de Veleta. 
MASSIF DE LA SIERRA-NEVADA. 


Par mellfas-Ausset., WW. P. Schimper, Gustave Dellfus (fils). 


AIR POINT | HUMID. 
MOIS. | JOURS. | HEURES. |BAROMÈTRE à 0. ÉTAT DU CIEL. 


A L'OMBRE|DE ROSÉE. | RELATIVE. 


| Juillet. 0",105,89 0,0 Découvert 0,0 Calme! 18°,5 | 12°,0 
| 0,673,08 0,7 Nuages 0,0 — 25,2 7,0 
’ 0,0 Découvert 0,0 — ANS RE 
0,6872,24 0,0 Découvert 1 Faible | 16,0 1,0 
0,633,85 00 — . | 1 Faible| 22,0 | 7,0 
0,630,47 00  — SO 2 21,7 7,0 
0,630,68 0,0 — NE ! 14,0 7,0 


Hygrométrie. — De 5 h. matin à 5 h. soir le point de rosée n’a pas varié, 
il s’est maintenu exactement à 7°. L'observation a été faite directement sur 
la surface d’un vase en argent poli. Observé par la différence du thermomètre, 
boule sèche et boule mouillée; les deux expériences étaient concordantes. 


0,829,86 0,0 Découvert NE ! 24,3 | 7,0 83 
0,0 NE 1 | 24,5 | 7,0 33 
0,0 NE 1 | 25,0 | 7,0 33 
0,0 NE 1 | 25,0 | 7,0 33 
0,0 NE1 | 25,0 | 7,0 33 
0,0 NE1 | 25,0 | 7,0 33 
0,0 | NE1 | 21,0 | 9,0 
0,0 0,0 Calme| 17,0 
0,0 0,0 — | 15,5 : 
0,0 . | NE1 | 14,0 
0,0 ; _ {0,0 Calme! 16,0 

0,830,87 0,0 0 2 2 

0,631,85 0,2 . 02 |% 

0,831.16 0,2 0,0 Calme] 22 


0.632,07 0.2 0,0 Calme 


“gg Ât 0612 | 1,0 Couvert * 


te | 0,698,60 | ‘1,0 Coavert 
3 5. 0,560.66 : | ‘0,3 Nuages. Seleti 
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Ohscryatinne métraralegiques Fi wriantifames à, 10:r484i0m AN le: DAÈSS Se RAP 0L6. «4, 
Mass pes SiEgaic Nous (4udalpusia, Aspaane).., 1 
Par Dal AREAP En P-tohimpar aGneteye-Ralläun (fui :.: 


MOfS HE JOURSI A MEURES/) : | STATION DL, (OL DE VELETA, 240f®. AT. 


tpi'it 


Juillet . Nuages à l'Est. Zénith découvert. Soleil calme. Häle” dans le lointain, 
Après . soleil couchant, .Exposé lalcarreza suspendu eë plein air. rempli | 


[ 
| 
de 
| 
| 


TE de fonte de nelge. à 3°. 

|.  [.., À da station que nous occupipns, dans plusieurs giguosités du terrain 

in ont: une Superlcie de, l hectare, et, 1,à 2% d'épaisseut et plus. Sous des 
| Aucune de € ces surfaces on, ne, voit de saleté, preuve que c'est de la ueike | 
“l'automne îe tout disparaitra par.f fusion (ablation).. Le sol a peu d'influence | 
matin cet écoulement a éJé nul ,et n'a commenpé que ,vérs neuf heures qu } 
au pavillon de l’Aar, par exemple. 

4: de dis : 4 h. matin, Fipmament complètement découvert. Calme plat, Clair 
de lune magique ( dique | Sensation du bien-tre moral et physique burs 
ligne. Les guides dorment en plein air d’un sommeil profond. Eau de 
lalcarra:a, 6.2. | t 
, Soleil levant. Très:clair. Calme. Eau de l'alcarraza, 7°,9. ‘Eau dans 
un vase en lerre cuile non poreusc, placé le suir une pierre plate (dalle. 
qu'on avait posée sur une flaque de nevé, 2°. 

. Frès-clair. Calme plat. Eau de f'carraze, F0. | 
:Très-clair. Çalme. Suleil, Air au soleil, 14°,5 $. Gpemmomètre tourné en 
| fronde. ÆEeu du vase sur la delle du nevé, 22"... 
L'alcarraza, de 8 h. soir à 6 h, matin, a perdu par, suintement . 0,415 lit. 
eau. 
{1 45 Le ciel s'est couvert suecessivement depuis 10 h. Il est maintenant couvert. 
Soleil par intervalles. Eaw de l'alcarraza, 14". 
Midi |. Eau suintée de l'alcarraza depuis 6 h. malin (en 6 heyres). 0.083 lit. 

Ts). Nons nous mettons en rauje pour faire l'ossension au. mic Veleta. Chemin 

. Somme du pic Veleta, 2800" appr. Zénith découvert, Soleil. 

Nuages près de la base de l'horizon. Hàle dans le lointain. Une vallée profonde 
Leurs flancs sont partiellement couverts de es Avec une très-bonne 
de glace découverte (de glacier proprement dit). Les surfaces de neiges 
n'ont pas encore disparu cette année, pas mème partiellement. 1} n'y a pas 
: ces nevés on trouvera des petits glaciers. Le Mulahasem et les points culmi- Ù 

neiges est certes au-dessus de zéro, et l'embryou glaciaire peut se développer 

expression du guide bernois Jaun). Très-abrupt à l'Est, vers la vallée pro- 

. Slalion du col de Veleta, 2500" alt. 


rl 


1" ru «à ñÂ Û 


A4 0 


78 minutes avant l'apparition du soleil à l'horizon. complètement découvert. 
ture, 8°.8. Point de rosée, —15".0. Eau de l'alcarraza, MA. 1 s'est 
eau, que IL on remplace par eau à 0,0. Le nevé est gelé à la surface. et l'eau 

| datée | 


® La station au col de Veleta ent approtimativement de 100m® plus élever que le parillun de F'Asr, soit 230u0m alt 
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©hservations météerelegiques et selentifiques à la station du cel de veleta. 25:00" alt. 
MassiF'ok LA Sisana-Nevana (Andalousie, Espagne. 


Par mellfus-Ausset, W. BR. Gchimper, Gustave Dollfus (iils . 





nn AIR | P@INT | ULNID. 
mots. | JouRs. | HEURES. |BAROMÈTRE à 0e ÉTaË br GEr. 


VENT. 
, AL'OMBBE. | DE ROSÉE. | RELATIYH. 




















Juillet | 5 |°6 | 0,3 Nuages, Sole: | “0,0 15,3 ? ? 
À" Sot et ” 0,3 Nuages à l'E 0,0 11,9 ° ’ 
, ‘ ss D L 
tee 7 Un g des flaques (fathes) de neige grenue (nevée) isolées , dont quelques unes 


néigés le sol est dégelé à 0°, et le nevé nullement adhérent au sol. Sous 
véntée et accumulbe cetté ’annéé, et l’est plus que probable qu'a la fin de 
sûr le nevé en contaët. L’eau d'ablation s'en écoule pendant le jour, mais le 
TT matiñ ; il en est de’ même aux altitudes de 2500 dans les Alpes bernoises, 


Cul. i : #5} 


 l'e {1m | 0,0 Totalement clair [0,0 Calme] 8,0 H ? 
PUR L | * , 
7 [sol.lev:[” © [00 Totalemeñt clair |” Go | 8,0 | 71,0 | 94 
s°. ‘so , cents, i , 1 ut 
: s | 6m. |  0,580,82 - ‘| ‘0.0'Totalément clair 0,0 9.0 | 7.0 87 
out UT 0 n né s'écoule pas d'eau des flaques de nevés. La surface est légèrement gelée. 
: s 9 0,560,48 | 0 Totalement clair ‘| ° 0,0 12,0 n Là 
FULL L'eau s'écodle de flaques de nevés! ” |‘ 
| 
‘oi ‘jt | à : -) » t a ta 
s Ù S"| Mia |" 0,560,90 : | 0,7 Nuages °° | 0,0 16,0 | 10,0 68 
facite à faible pente pendant 1 ‘, heure. la dernière montée, pente assez forte. 
: : 4 | 0,530.34 | 0!0 Nuages, zénith déc. [| 0,0 | 13.0 | 7,0 | 67 
RENE, sépare le pic de Veleta'des points culminants du Mulah asem qui sont plus élevés. 
lunette achromatique, fixée à un bâton des Alpes, je n’ai vu aucune surface 
1 de : 


1h étaient très-blanches et nullement sales: preuve que les neiges de l’année 
‘de doûté qu’elles couvrent des neiges grenues nevées. anciennes, et que sous 
nant du massif ont 3400 à 3555" alt. À ces hauteurs le sol sousjacent des 
et grandir. Le somtmet du Veleta ‘a la forme d'un nez (bec) (en allemand nas. 
fonde : par suite de la roche miraschiste qui se délite en écailles. 
, 6 8 s. 0,560,50 0,0 Découvert 0,0 9,2 | ? ’ 
7 {Sol lev. 1 0,0 Découvert | 02 | 8.8 ES | 16 
Ouest assez fort; pendant la nuit très-fort. Minima abrité, 4°,8. Tempéra- 
ou "| écoulé par suintément à travers les pores, depuis hier soir à 8 h., 0,235 it. 
‘|'du' vasé, posé sur üne dalle sur te nevé. est rouvert d'une couche de glace 


16° 
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| 
Tétalement découvert. Suleil!' Quest assez fort. fr us coërant 
d’air, 9°,6. Au soleil, abrité contre le vent, 13°,2. Le point de rosée h'a pas 
varié, il est resté à —15°,0. Il a été observé sur un vase carré en argent. 
de 5 centimètres surfaces latérales, en ajoutant à l'eau du nevé et du nitrate 
d'ammoniaque. L'observation faite avec un vase plus petit a confirmé la tem- 
pérature —15°,0. Cette sécheresse hors ligne est positivement confirmée. Ce 
n’est pas par rayonnement nocturne que le refroidissement des matières s'est 
fait, puisque toute la nuit le vent était fort; mais par suite de froid produit 
par évaporation, le point de rosée étant à —15°,0 et l'air ambiant, minima 
à +5" 

Tétalement découvert. Ovest'f{ible. Air au soleil, 12°:6. Alcarraza, 1°,8. 
Perdu par suintement depuis le lever du soleil, 0,140 litre eau. 

Tétalement découvert. Bokeñ.'Ouest faible. OL 

Air dans le gite en pierre. 17°,8. Air au soleil, très-Vhriabk. suivant l’em- 
placement, de 25° à 15°,5 , Suspendy verticalement et non totrné en Fronde. 
Ablalion du neve. Ce matin à 10 h. j'ai ixé un bâton dans une flique de 
nevé à 0,80 de profondeur, et marqué d'un trait la hauteur qui cortespond 
à la surface. À 3 h. l’ablation a été de 0",045 et à 6 h. soir , total 0=,060.° 

Zéhith découvert; qualqués fhttages ar l'Ouest. Air a-l'embre et au soleil. 
pas de différence, 11°. Alcarraza rempli complètememt d'eau, à 13° et 
suspendu en plein air, à l'Est, à 1" au-dessus du sol. 

Gé vent a soufflé fértement ide 8 à'10 h. soir, maintenaht l'air est calme. 
Ciel décuuvert. | 

Alcarraza. Eau, 1°. À 6 h. soir elle était à 13°. Il s’est perdu par suia- 
tement 0,120 litre. 

“Nudges. SO moyen. Acura) 0%,2. : 

Accompagné du guide Jaun et du chasseur de bouquetins, je fais une course 
dans la direction Est. | 

Cot au-dessus de la vallée: du Coral. Les nuages sont: en partie dis 
sipés. Soleil. Calme. Vue du Mulahasem qui est séparé du col par une vallée 
profonde. Confirmation des observations faites au Pic Veletg; la neige qu: 
couvre partiellement les flancs du Mulahasem est très-blanché. aucune salete 
sur la surface, et point de glace de glacier à découvert. l'ye magique. Je 
remets au chasseur un billet par lequel j'invite mes collaborateurs à me 
rejoindra, pour jouir de la vue du ‘panorama. Ts sont près demikith. 

lol au-dessus de la vallée du Coral 7... su AI 

De nouveau 2/3 couvert. Calme. Soleil par intervalles. Deux trmupeaux 
de moutons, sous la surveillance de quatre bergers nomades et de deux 
chiens ésormes, sont en pâturage non loin de nous, et dans le fond de là 
vallée un grand nombre de génisses, ânes et mulets, broutent l'herbe d'un 
gazon d'un tres-beau vert. 











* Ce nevé est tassé. compacte. et l'ablation de ces naves dans les Alpes est la meme qu 


| celles des surfaces de glaciers. 
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| ” 
Juillet 8 ‘fin.| x aval du col du Coral, 2400 alt. ut & Pi cire 

Dans dette localité. qui se trouve à 2 h. de marche à l’Ést de la station 
du col da Veleta, à une altitude approximative de 10Q*, plus bas nous voyons 
des flaques de nevé isolées d’une faible étendue; nous voyons surtout des 
surfaces de gneiss compacte, parfaitement rabottées, usées par l'ancienne | 
extension] des glaciers, à de certains endroits ces roches sont striées et polies. | 
la roche pst compacte et les actions atmosphériques! n’ont point d'action sur 
elle. Ces stries et polis se trouvent sur des veines de quartz. 

Nous Voyons de plus un ancien moulin glaciaire tortueux et très-earacté- 
ristique ;. c’est une localité hors ligne pour la démonstration de l’ancienne 
extension glaciaire. Les blocs erratiques manquent par une raison très-simplie : 
Dans la période glaciaire ancienne tous les pics étaient couverts de gaciers. 
il ne pouvait tomber de roches délachées sur leurs surfaces. H en est du 
reste du imassif du Mulahasem comme des massifs des Alpes helvétiques, au- 
dessus dune certaine altitude; toutes les parois et crêtes de roches sont 

| anguleusbs et le bas moutouné partiellement. 

1 a his &lhtioh du col de Veleta. Ps etre 

| | Au mdment où le soleil disparaît 4 l'horizon. 

Rentrës à la station le soir, Widente nous servant la svupe classique, 
dit par geste, que c’est le dernier pot au feu, que le dernier morceau de 
jambon ÿ a été placé. Quant au pain et au vin, pour demain il n’y en aura 

| plus. — ILa position est forcée, demain on lèvera le CARPEURE 

Oo ny À “him. lation bi‘ tot du Tatéth) 0 | s 

Complètement découvert. Calme. Minima abrité, 6°.5. Eau du vase sur la 
dalle du neve. Couvert de glace de 0",010 d'épaisseur. Nevé fortement gele 
supporte le poids d’un homme. Le refroidissement de l’eau et du nevé est la 
suite du rayonnement nocturne par zénith découvert et air non agité. favo- 

| risé par J’évaporation par un point de rosée de 14°,0. Ce point de rosée a ête 

observé sur surface métallique refroidie , et est plus exacte et plus positif que 

par la tension de la vapeur calculée par la différence du thermomètre . boule 

sèche ef boule mouillée. (Psychromètre.) 

» n "vw Edmplètement découvert. Calme. Soleiÿ:-""" “ 
} 














Ù 


Nous emballons et rentrons dans la bergerie de Saint-Geronimo, le soir. Un 
bon souper n'était certes pas luxe; la tasse de chocolat du matin était digèree 
depuis léngtemps. 
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Observations météorologiques et scientifiqnes à la station du col de Velete, 508" alt 
Massir DE La Sienna-Nevana (Andalousie, Espagne. 


Par Delifus-Ausset, WW. P. Schimper. Gustave bellfus (fils). 


= —…"—…"…"_…"—…— _…—…—_—._ _ __._…—_…—_—…—…—…—…—………………… EE 


MOIS. | JOURS. | HEURES. LOCALITÉS. 


FARMER EMREREAMAIININRIREENT | 





Juillet 10 6 m. Bergerie de Saip!:6frumy 2:11 /'1 -//1t 
La matinée se passe à mettre nos bagages parfaitement en ordre , de sécher | 


les plantes , et l'ami ge peer fe ge fait iris de cinq perdrix, leur | 
a peau e 





| a enlevé soigneusement Fonte] avec du savon arsenical. 

| Savon arsenical. 
10 parties arsénic en poudre; 20 parties savon blanc ; 1 partie camphre. | 
Triturez dans un mortier avec un un peu d’alcool pour en faire une pommade. 
| Avec un pinceau enduisez Ja peau sans toucher aux plumes (ou aux poils si 
| c'est un quadrupède), et placez sur cet enduitahg papibe-ma coli où du 
| FT 1, tupéston-ow laine. tee ie lt pootl/H soil (r pi EUR QUE Le | 
| | Souqueltins. Très-mrpsdapsles Alpes. ils. sont pogbreux dans les hau- | 
. . .] teurs de de Ja Sierra-Nevada, el à (Grenada dans certaines saisons , la chair se | 
vend' dans le boucheries ‘au mème prix qüe ‘celle dés” fnoutons. À notre | 
MUST fetotr dahé 'éette ‘ville,  L'unt'ehässénr A À Yéndn', k un prix modété, deux | 

0: Üpouduètité malifess, due: Yamt isedtimpéw ru: rapportés me Imasée de | 

‘1 MrStrasbibmg pe ul Date he iiGe pes tien seed ou ce 

, » [ Pour le supplément de bagages. puches et plantes, d'auhergiste à mis à | 
notre disposition son cheval, Pour, règlement de, compte je pose 80, francs sur la table. La femme fait 
un signe négatif, ef dit: poco ! (peu) ; je double la somme, elle est plos éalme, mais aucun geste 
d'approbation ; pour en finir, j'ajoute 90 fränes Et je place: mon fusil à % coups'str a table. Avec 
une expression dé 'jofé' elle: s'empare: ‘de l'or : nous sérre # main ; ét hoûs:séuhaité bon voyage. 

Pour retourner à.Grenâda--nou$ éhangeons: d'itinéraire: ;Re rhgle: générale iline faut-pas'retpuneær 
au lieu de départ par le mème chemin. Nous nous .dirigeans. sur. Miuijre de:la Sierra de la .vallec 
du Genil, et descendons la r'allée du  Monanckhil , jusqu’à une. locajite au $e trouve ‘uns bergerie. 
et après avoir passé au cl, .0n monte sur une crète entre la vallée de Monanchil et celle de: 
Genil. Cette crèté! et le volsinäge sont'couverts d'uné morainé profode, dont' quétqués bloes sont 
dénudés par érosion: de l’emr. À pe de distunée eettd te ‘profinde: a 'dne épaisseur de plus de 
100*, dont la branche est vrrücaie: du côté de kdl valei: 11 np ne pin 5 fi 1 ec: ee 

Le soir nous arrivons .i Granada avant. Ja nuit. Notre He était, de voir Séville, L'agherviste, 
qui est Suisse, et. patssier, de. l'Engadin, de 6op état, nous dil : Messieurs , Vous avez eu, la chance 
de revenir sains et Jaufs de “ps caurses à la Sierra-Nevada. On a parlé en ville de cette excursion téme- 
raire; Ficente lu!- mène’ dit que c'est mrâcé à vôs’ füsils ‘à "deux tops ét vos pistolets que Yods' rén- 
trez sans avoir été dvalisés: Vols’ êtes uréités À Grenadx dous PescUrte dé Petithief &e brfaud.. | 
Lanzas de Malaga; ‘il'esf aujuatd'hul . das :adotre: vil; et, polir ater à Sévibte. :ch 1n'est tu'a .ehevai 
et sous sa protectien-qhe Nous pives Yous, mette. .pr,. thute.. Les Voyageurs flans. La. diligence, sont 
dévalisés, pillés, deux fojÿ par mpis. Not réponse à GE Nous respuçons à Séville. C'était en 185: | 
En 1865. la situation est certes changée. 

De Grenada à Matfrid’, en diligence. “Madrid'à éhèval : a l'Éseurial "et exploré les baies du 'miassif de | 
| Guadarrama, dônt les poltx euinlinants"sunt echverts de‘ inelge Vetujiorattée!" Dims ‘la! Uladèrdma: sam | 
entrer dans les délais! fu tertuai érratiqie fladiaite st caractéristique! Nous 2’avoas. par :fait d | 
| station. 
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Alpes en hautes régions, et en peu de temps l’eau prenait la tem- 
pérature du thermomètre dont la boule était entourée d’un linge 
mouillé. 

Un petit alcarraza suspendu à l'ombre, un autre vase en terre 
cuite non poreux, ayant la même forme et la même contenance, 
rempli d’eau et bouché, suspendu à côté; de plus un th2:rmomètre 
boule sèche et un autre boule mouillée, la température de l'air am- 
biant et le point de rosée ne variant pas : l’eau du vase non poreux 
aura la même température que le thermomètre ordinaire, et le con- 
tenu de l’alcarraza sera à la température qu'on lira sur le thermo- 
mètre boule mouillée. 

Un alcarraza exposé en plein air pendant la nuit, par suite d'éva- 
poration et du refroidissement des parois par rayonnement nocturne, 
lorsque le zénith est découvert, l'air calme et sec (le point de rose 
bas), refroidira le contenu considérablement (hors ligne).” 


* Voy. les Expériences citées à la station du col Veleta (Andalousie), à 2500° alt. 


NB. La différence des températures du thermométre, boule sèche et boule mouille. 
calculée par les tableaux de M. megnauit. la hauteur barométrique observée, don- 
nent généralement des chiffres exacts de la tension, de la vapeur, du point de rosée et 
de l'humidité relative. — L'observation du point de rosée sur surfaces métalliques à 
une grande valeur qui demande plus de temps et du savoir faire et savoir voir ; mais 
lorsqu'on a de la neige ou de la glace à sa disposition et des sels réfrigérants. l'abser- 
vation est facile. Pour les observations rigoureusement exactes, c'est au point de rosee 
observé directement que l’on peut avoir toute confiance. — Contrôlez et comparez les 
observations des deux systèmes, et si vous avez mis le savoir faire et le savoir voir 
dans de bonnes circonstances, le résultat sera : iden{ique souvent, mais pas toujours. 
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DA. 9. Expériences de rafraichissemeut de l’eau dans divers alcarrasas, à Hadrtd 


(Espagne). Par Deollfus-Anssoet. 








| TEMPÉRATURE. 





| POINT | 
BAROMÈTRE ST HUMID. 
À MOIS. | JOURS. | HEURES, ÉTAT DU CIEL. VENT. & 
a ©». : RELATIVE 
a Ombre. Soleil. ie 









A Madrid. 


























Juillet.| 17 1m. | Rempli le petit alcarraza d'eau à 26°,0. 
» , 8 0=,707,12 0°,0 soleil. 0°,0 ! 26°,0 13°,0 | 45 
| » » 3 5. 1,705.69 0,0 soleil. 0,0 31,0 | 36°,0 16,0 40 } 
Suspendu à l’ombre alcarraza ordinaire contient 2,500 litres eau à 24°. | 
Suspendu à l'ombre alcarraza petit contient 0,126 litres eau à 24°. 
» p 15. 30,0 15,0 40 
» » 10,30 0,0 soleil. 0,0 217,0 P > 
, 18 | 5,30n. 0,708,43 0,0 0,0 | 21,0 13,0 65 
» » 10.30 0,0 faible 1,0 10,0 ? 
Température de l’eau des alcarrazas que les individus débitent dans les | 
rues 17°,5 à 18°,0. 
, * |3 0,707,58 0,0 soleil. | faible | 29,0 | | 10,0 | 35 | 
| » |9s. 0,708,01 0,0 0,0 À 24,5 10,0 40 
À 7 heures soir température de l’eau des alcarrazas que les individus débitent 
dans les rues. . . . . . . 16°,5 à 17°,0. | 
: Eau d’une fontaine au Prado . . . . 18°,5. | 
























0,707,56 0,0 0,0 & 19,5 54 | 
» » midi 0,706,44 0,0 soleil faible | 28,0 31,0 10,0 3 
» » 3 0,705,18 0,0 soleil NE 1 | 29,2 41,0 2 
. »  |105s. 0,704,76 0,0 0,0 25,0 2 > 
Course à la Quadarama du 20 au 22 juillet. 
A Madrid. | 
» 23 |10m. |! Placé le petit alcarraza sur le balcon à l'ombre. et mis 
0,100 litres eau 24°,5. 
0,707,37 6,0 soleil 0,0 26,5 12,5 
, » {10,15 0,0 26,5 12,5 
» » 10,30 0,0 26,5 12,5 
» » |11,00 0.0 À 27,5 12.5 | © 


11,30 0,0 28,5 12,5 








| 
| 
| 
L'alcarraza ordinaire a la forme d'une boule aplatie, dont les deux côtés ont 0",25 diamètre, et la 
largeur par aplatissement 0,12. Il contient rempli d'eau 2,72 litres eau, et présente une surface de 
suintement (évaporation) de 1000 centimètres carrés. — Le petit alcarraza a la mème forme. il con- 
tient rempli d’eau 0,100 litres (10° litre), — surface évaporation 150 centimètres carrés. Les expé- 
nences ont été faites à l'hôtel des Messageries à Madrid. au 2° étage, sur un balcon qui est à l'ombre 
toute la journée. Les vases suspendus et isolés. - 

| 
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Expériences de rafralchissement de l’eau dans divers alcarrazas. à Madrid (Espagne). 


Par Deollfus-Ausset. 


——— ÈS ee —< 


ALCARRAZAS À L'OMBRE. |yenm 
a MOYENNES DE 3 JOURS, 


MOIS. | JOURS. | HEURES.I 7emPfnat. DS L'EAU. À SULRTENM. PAR HEURE, | BOULE 17, 18, 19 juillet. 


Ordin. | Petit. À Ordin. | petit, | mouillée. A Madrid de jour. 


SNS GE ES ra Baromètre à 0°,0",706,175. 
Ciel découvert, soleil. 
Vent calme. 
Température à l'ombre. 26°,7 
Maxima. . . . . . 31,0 
Minima . . . . . . 19,5 
Point de rosée. . . . 11,8 
Maxima. . . . . . 16,0 
Minima . . . . . . 10,0 
Humidité relative. . . 43 
Maxima. . . . . . 65 
Minima . . . . . . 32 
Alcarraza ordinaire . . 16,52 
Maxima. . . . . . 19,0 
Minima . . . . . . 14,5 
Alcarraza petit . . . 15,60 
Maxima. . . . . . 17,5 
Minima . . . . . . 14,0 
Alcarraza ord. suintem. 
par heure . . . . 0,056 lil. 
0,006 Maxima . . . . . 0,066 
0,008 Minima. . . . . . 0,043 
0,012 Alcarraza petit . . . 0,0074 
0,008 Maxima . . . . . 0,012 
Minima. . . . . . 0,003 


litres. litres. 


D'après ces moyennes par une 
température d’air à l'ombre de 26°,7 
l’eau dans le grand alcarraza esl à 
16,52, par une humidité relative 
moyenne de 43, différence ou chiffre 
rond eau de l'alcarraza 10° plus 
froide que l'air ambiant. 





ASCENSIONS SCIENTIFIQUES AU MONT-BLANC 


PAR 


CHARLES MARTINS.! 


CM. 1.... Be Saussure sortit de Chamounix le 1* août 1787 avec 
18 guides et alla coucher sous une tente au haut de la Montagne de la 
Côte, à 2563" all. — Le lendemain il passa la nuit au Grard-Plateau, 
3890® alt. — Le 3 août, à soleil levant, température de l'air am- 
biant + 5°,0 centig. — Arrivée à la cime à {1 heures. 

La cime avaît la forme d'une arête allongée en forme de dos d'âne, 
dirigée d’E à O, et descendant à ses deux extrémités sous des angles 
de 28 à 30° : elle était étroite, presque tranchante au sommet, à tel 
point que deux personnes ne pouvaient y marcher de front; mais elle 
s'élargissait et s'arrondissait en s'abaissant du côté E et prenait du 
côté © la forme d’un avant-toit saillant au N. 

Baromètre 434"°,38; température de l’air —3°,6 centig. à 2 heures; 
air à l'ombre —3°,9 centig., au soleil —2°,1 centig. 

A 3 heures et demie, Be Saussure se remit en marche pour des- 
cendre. — La neige s'était ramollie (par suite des rayons solaires)? ; il 
enfonçait à chaque pas : néanmoins il arriva en une heure et quart 
au Grand-Plateau, où il avait passé la nuit dernière, le traversa et 
descendit jusqu’à l'avant-dernier rocher de la chaîne des Grands- 
Mulets, 3470" alt. ; il l’appela'le rocher de l'Heureux-Retour, et y re- 
marqua avec surprise le cornillet moussier (Silene acaulis, L.); cette 
jolie plante est celle qui s'élève le plus haut dans les montagnes de 
l'Europe. Les frères Sehiagintwett l'ont vue sur le Monte-Rosa, à 
3630"; Bamond l'a cueillie sur le Vignemale et au Mont-Perdu dans 
les Pyrénées, à 3000. D’un autre côté elle s’avance au Spitzberg jus- 
qu’à 80° de latitude, où on la trouve au bord de la mer. C'est donc 
la plante la moins frileuse de notre hémisphère, et en même temps 


1 CM. Extrait de la Revue des Deur-Mondes, livraison du 15 mars 1865. 

DA. Citations scientifiques pour l'étude des glaciers en hautes régions. 

3 DA. Les rayons solaires ramollissent et fondent la neige à toutes les altitudes dans 
les Alpes. Observation importante. 


3890 alt. 
Soleil levant. 
Air + SC. 


4810® alt. 
2 heures. 
Air —3e,90C., 








Tentatives d'ascension 
au Mont-Blanc. 
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celle qui s'élève le plus haut sur les montagnes et descend aussi bas 
qu’une plante terrestre puisse descendre, puisqu'on l'observe au ni- 
veau de l'Océan, même daus la Norwège septentrionale. . ... 

CM. 2. Tentatives d’asceusion au Mont-Blanc. 

Le 31 juillet 1844, à 7 heures matin, une caravane de quarante- 
trois personnes part de Chamounix : 

Charles Martins —- Auguste Bravais — Auguste Lopileur — 
Michel Couttet — Jean Mugnier — Théodore Balmat (guides), trente-cinq 
porteurs et deux jeunes gens de la vallée en amateurs. 

Pierres-Pointues, 2060" alt., limite extrême de la végétation arbo- 
rescente, sur le contre-fort du Breven. Le tapis vert se composait de 
rhododendrons, de myrtilles, de genevriers rabougris et de quel- 
ques pins cembro!, les seuls arbres qui puissent vivre à cette hauteur. 

Pierre-de-l' Échelle, 2446 alt. C’est là que le grimpeur dit adieu à la 
terre; il quitte le sol pour passer le glacier, et jusqu’au sommet du 
Mont-Blanc il ne trouve plus que des rochers isolés qui surgissent 
comme des ilots au milieu des champs ds neige qui couvrent les gla- 
clers. 

JR ARE A trois heures et demie nous abordâmes aux Grands-Mu- 
lets (roches de protogine), 3470" alt. — Les feuillets verticaux dont se 
composent ces rochers s’élèvent à des hauteurs variables, et forment 
autant de gradins qui permettent de grimper sur toutes les pointes. 
La roche, décomposée sous l'influence des agents atmosphériques. 
s’accumule entre les feuillets : là végètent de délicieuses plantes al- 
pines abritées par le rocher, réchauffées par le soleil qu'il réfléchit. 
humectées par la neige qui, même en été, blanchit souvent ces cimes. 
mais fond rapidement dès que le soleil luit pendant deux ou trois 
jours. En quelques semaines, elles accomplissent toutes les phases 
de leur végétation; Ch. Martins y a recueilli dix-neuf plantes pha- 
nérogames en trois ascensions. Vemance-Payot ayant ajouté cinq es- 
pèces à cette liste, il existe vingt-quatre plantes à fleurs aux Grands- 
Mulets. À ces phanérogames il faut ajouter encore vingt-six espèce: 
de mousses, deux hépatiques et trente lichens, ce qui porte à quatre- 
vingt-deux le nombre total des plantes qui croissent sur ces rochers 
isolés au milieu d'une mer de glaco et dépourvus en .-apparence de 
toute végétation. Qui le croirait? Ces plantes servent de nourriture à 


‘ DA. Sur rive gauche dans les hauteurs da glacier de l'Aar noas vovons des Prns 
cembra vigoureux à 22007 alt. 
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un rongeur, le campagnol des neiges (Arvicola nivalis, Mart.){, celui 
de tous les mammifères qui s'élève le plus haut sur les Alpes, tandis 
que ses congénères sont presque tous des habitants de la plaine. 

Phanérogames aux Grands-Mulets, 8470" alt, 

Draba fladnisensis (Wulf.) — Draba frigida (Gaud.) — Cardamine 
bellidifolia (L.) — Cardamine resedifolia (Saut.) — Silene acaulis (L.) 
— Potentilla frigida (Vill.) — Phytewma hemisphericum (Willd.) — 
Erigeron uniflorus (L.) — Sarifraga bryoïdes (L.) — Saxifraga grœn- 
landica (L.) — Saxifraga muscoïides (Auct.) — Saxifraga oppositifolia 
(L.) — Androsace helvetica (Gaud.) — Androsace pubescens (D.C.) — 
Gentiana verna (L.) — Luzula spicata (D. C.) — Festuca Halleri (Vill.) 
Poa laxa (Hæncke) — Poa cœsia (Sm.) — Poa alpina varvivipara (L). 
— Trisetum subspicatum (Pal. Beauv.) — Agrostis rupestris (AIl.) — 
Carex nigra (AIÏl.) 

Pression barométrique 529"",69 ; ébullition de l’eau (vapeur d'eau) 
90°,17 C.— À Paris, 14 juil., bar. 756,85 ; ébullition de l’eau 99°,88. 


Dans ces hautes régions il n’y a point de crépuscule : la nuit suc- 


cède brusquement au jour. 
Les étoiles sciñtillaient fortement. Le vent ne s'était point apaisé; 
il soufflait par brusques rafales suivies d’un instant de calme parfait. 
Le lendemain 1° août, la caravane s’est remise en marche à 6 h. m. 
Arrivés au haut de la pente qui conduit au Grand-Plateau, nous nous 
trouvâmes sur le bord de l’une de ces profondes crevasses que les mon- 
tagnards savoisiens désignent sous le nom de rimayes?. Impossible de 
la franchir : nous y descendimes et remontâmes du côté opposé. Une 
fois à l’autre bord, nous étions au Grand-Plateau. C'est un vaste cirque 
de neige et de glace dont le fond est un plan relevé vers le Sud. ... 
Les circonstances météorologiques devenaient aggravantes, les 
nuages nous enveloppèrent, et la neige tourbillonnait autour de nos 
têtes. Il n’y avait pas à héeiter : il fallait ou descendre immédiate- 
ment ou dresser notre tente. Auguste Simond et Jean Cachat s'offrirent 


pour rester avec les trois guides et nous. Les autres (en yrais pro- 


fanes) jetèrent leurs fardeaux sur la neige et se précipitèrent en hâte 
vers le Petit-Plateau. Nous dressâmes la tente. — Air à notre arrivée 
—90,7 C.; à 2 h. —4° C.; à 5 h. —5°,8. 


‘ DA. Ce campagnol, auquel Ch. Martins a donné le nom d'Arvicola nivalis, 
je lai trouvé à toutes les stations élevées dans les Alpes : au Pavillon de l'Aar, au 
Faulhorn, au Saint-Bernard, au chalet du col du Théodule..…. 

* DA. En allemand Bergschrund. 


Phanérogames 
aux Grands-Mulets. 


Deusièmes tentatives 
d'ascension au Ment- 
Blenc. 


Au Grand - Plateeu, 
O,33 neige tombée 
en 4 heure. 


264 ASCENSIONS SCIENTIFIQUES AU MONT-BLANC. 


La nuit le vent redouble de force, .soufflant par rafales interrom- 
pues par des calmes plats : véritabla avalanche d'air, le vent parais- 
sait tomber sur nous du bauék du Mont-Blanc. | 

2 Août, 5 h. et demie matin :. air —12°,1 C.; neige nouvelle tombée 
la nuit 0,50 hauteur. CNE 

7 h. matün: air 7°, G. — Monter à la cime eût été impossible : 
sur le Grand-Plateau même naus étions condamnés à l'immobilité. 
Nous primes donc notre parti, at après avoir rangé nos instruments 
dans la tente, nous en bouchämes l'entrée avec de la neige, nous 
nous attachâmes à la corde et redescendimes rapidement aux Grands- 
Muleis. .,. La neige fraîche était tombée jusqu'à l'endroit appelé les 
Barmes, à 780" seulement au-dassus de Chamounix., 

CM. 3. Denxièmes tentatives d'ascensions an Mont-Blanc. 

7 Août 1844. — Charles Martins — Auguste Bravais — Auguste 
Lepileur, accompagnés de guides et de: porteurs, partent de nou- 
veau de Chamouaix et arrivent à 6 hh. soir au Grand-Plateau. La tente 
était debout, les instruments intacls; mais à peine les avions-nous 
passés en revue, que la neige se remit à tomber comme la première 
fois, le vent S-O fraîichit, le tonperra gronda etun vialent orage éclata 
sur le Grand-Plateau. Nous coustruisimes à la hâte un paratonnerre 
au moyen d'un bâton ferré, auquel nous fixâmes une chaîne métal- 
lique. Le bâton fut enfoncé, la pointe en haut, près de la tente, el 
l'extrémité de Ja chaîne enfouie dans la neige. La précaution n'était 
pas inutile : les coups de tonnerre éclataient presque en même temps 
que l'éclair. Par l'intervalle très-court qui les séparait, nous jugeâmes 
que la foudre devait frapper les sommités voisines à un kilomètre de 
distance environ. A notre grand étonnement, le tonnerre ne roulait 
pas : c'était un coup sec comme la détonation d'une arme à feu. Cette 
nuit se passa comme la première ; Les rafales étaient paut-ôtre un peu 
moins violentes, mais nous caurions le risque d’être foudroyés. — Le 
thermomètre descendit à —6°,3 C. Le jour parut, mais ls mauvais 
temps n'avait pas cessé, la neige devint plus abondante : il ep tomba 
0*,33 en une heure. — A 3 heures la hauteur de neige fraiche était 
de 0",60. — Attaché à la corde, on descend, et à 9 h. sair on est de 
retour à Chamounix. 


‘ DA, Dans la même journée, j'ai mesuré la hauteur de la neige qui nouvrait le so! 
au pavillon de l'Aar, elle était juste de 0®,60. 
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CM. 4. Ascension au Mont-Blanc. 

.97 Août 1844, minuit et demi, Charies Martins, Auguste Bra- 
vais, Auguste Lepileur, sous la direction de guides et accompagnés 
de porteurs, partent pour la troisième fois de Ghamounix. — A onze 
heures arrivée au Grand-Plateau. — La tente est encore debout, seu- 
lement la neige s'élève autour d'elle à 1*,20 de hauteur. —- Les guides 
se mirent à déblayer la tente. Ce travail était pénible : chacun d'eux 
avait à poine enlevé quelques pelletées , qu'il s’arrêtait pour respirer; 
un secret malaise se traduisait sur toutes les physionomies, l'appétit 
était nul. Auguste Simônd, le plus grand, le plus fort, le plus vail- 
lant des guides, s’affaissa sur la neige et faillit tomber en syncope, 
pendant que le docteur Lepileur lui tatait le pouls. C’étaient les 
effets de la raréfaction de l'air, joints à la fatigue et à l’insomnie dont 
chacun de nous était plus ou moins affecté. Nous étions alors à près 
de 4000 alt., et à 3000" il est peu d'hommes qui ne se sentent in- 
commodés :. Je ne rn’étonne pas que nous ayions ressenti dans cette 
ascension les effets de la raréfaction de l'air, qui avaient été peu 
marqués dans les deux prémières. Jamais nous ne nous étions élevés 
si vite de Chamounix au Grand-Plateau; partant de 1040", nous étions, 
après 10 heures et demie de marche, à 3930" : différence de niveau 
2890% franchis en moins d’une demi-journée. Tout malaise disparaissait 
quand nous cessions d'agir. La seule souffrance réelle et permanente 
était le froid aux pieds: à chaque pas nous enfoncions dans la neige 
jusqu'aux mollets, et la température de cette neige était de —10° C. 
à deux décimètres de profondeur. 

Nous passâmes une bonne nuit sous notre tente. — À minuit le 
thermomètre à l'air libre —9°,6 C. Celui couché sur la surface de la 
neige —19,9 G.2 

28 Août 1844. Départ à 10 h. matin — On enfonçait jusqu'à mi- 


jambe dans la neige, dont la température était de 11° à un déci- 


mètre profondeur. — La raréfaction de l'air et l'épaisseur de la neige, 
d'où nous étions obligés de retirer nos jambes à chaque pas, nous 


« DA. Dans toutes mes agcensions nombreuses, à toutes les altitudes au - dessus de 
3000", j'ai toujours joui d’un appétit hors ligne; jamais les amis ni les goides ne se plai- 
gnaient de malaises, et pendant mon séjour à 3500" alt. au col du Géant, j'ai vu passer 
plus de 50 touristes de tout âge et de tout sexe. parfaitement bien DAPAPRE mordant et 
avalant les provisions du cantinier : c'était plaisir à voir. 

‘DA. Get 2baissement de température 'a ren par suite du lATORnEREnE nocturne, zé- 
nith dégagé et calme plat. 
V. IE. 17° 
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Physiologie eu hautes 


regions. 
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forcaient à marcher lentement; tous les vingt pas nous nous arrè- 
tions essoufflés 3, et nous sentions nos pieds douloureusement froids 
et près de se congeler. ... 

À 1 heure trois quarts, arrivée au sommet du Mont-Blanc. — Il 
est formé par une arête dirigée de E-N-E au S-S-0; cette arête n'é- 
tait pas tranchante, comme Be Saussure l'avait trouvée, mais d'une 


. largeur de 5 à 6". Du côté Nord elle aboutissait à une immense pente 


de neige d'une inclinaison de 40 à 45°, qui se termine au Grand-Pl- 
teau; du côté du Sud elle se continuait avec une petite surface plane 
parallèle à l’arête, inclinée d’une dizaine de degrés et large de 100" 
environ. Cette surface se prolongeait vers le Sud, en se rattachant à 
une pente rapide, interrompue brusquement au niveau des grands 
escarpements de rochers qui dominent l'Allée-Blanche. A l’Est l’arête 
se raccorde avec un second sommet appelé le Mont-Blanc-de-Cour- 
mayeur, et moins élevé que la cime de 50 à 60. Au milieu de cette 
arête se trouve le Rocher-de-la-Tourette ; situé à 80" seulement au- 
dessous du sommet principal, et incontestablement le rocher le plus 
élevé de l’Europe. A l'Ouest la cîme se relie par une mince crête de 
neige à la Bosse-du-Dromadäire. 

Panorama qui entoure la cime du Mont-Blauc. 

Que le lecteur preune une carte d'Europe et place une pointe de 
compas sur le sommet du Mont-Blanc, l'autre sur la ville de Dijon, 
et trace une circonférence dont le Mont-Blanc soit le centre. Ce 
cercle, dont le diamètre est de 420 kilomètres, comprendra la portion 
de la surface terrestre que l'œil peut embrasser du haut du Mont- 
Blanc; mais tout n’est'pas distinct, et au-delà de 100 kilomètres, les 
objets, voilés par le hâle, Kônt confus et effacés. Jusqu'à 60 kilo- 
mètres tout est net'et reconnaissable. — Chamounir semblait plongé 
au fond d’un puits. Le Jardin de la Mer-de-Glace, le Col-du-Géant. 
la superbe Aiguille-du-Midi étaient sous nos pieds. Il semblait qu'on 
aurait pu jeter une pierre sur le-Cob-de-la-Seigne. —— Le Cramont, les 
Glaciers-de-Ruitor se dressaient comme des rivaux du Mont-Blanc, et 
au-delà des rimes décharnées se montraient, les unes derrières les 
autres, comparables: aux arbres d'une forêt, sans ordre, sans aligne- 
ment : c'était la massif immense des Alpes Piémont ises et françaisrs 


* DA. Dans ces circonstances de marche dans les neiges, après a ‘oir fait un certain 
nmbre:de-pas, on s'arrête dans Jes Vosges. das fe Jura', dans :For@t-Naire et dans 
les Alpes à toutes les altitudes. DE 
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comprises entre Aoste et Briancon. Le théodolithe fut installé sur le 
sommet, et Bravais se mit à relever les angles que les montagnes 
les plus remarquables forment entre elles : c'est ce qui s'appelle un 
tour d'horizon ou panerama géodésique 1. Qn comprend de quelle im- 
portance il est pour la géographie mathématique de pouvoir mesurer 
l'angle que font entre eux deux sommets aperçus du haut d’un troi- 
sième. A l’aide de ces angles, on construit un réseau trigonométrique, 
base de toute bonne carte de géographie. Une cime culminante, 
comme celle du Mont-Blanc, permet d'estimer directement la dis- 
tance angulaire de deux montagnes invisibles, simultanément de tout 
autre point de la surface terrestre. Si le Monte-Rosa n’avait pas été 
malheureusement caché par des nuages, Bravats aurait obtenu la 
distance angulaire de cette montagne au Mont-Pelvoux, par exemple, 
comme il mesura celle du Pic-de-Belledonne, près Grenoble: à la 
Roche-Melon, près de Turin, et du Becco-di-Nonna, qui domine la ville 
d'Aoste, au Pelvoux, près de Briançon. Il y a pkus, l'angle de dépres- 
sion de ces sommets au-dessous de la ligne horizontale tangente au 
sommet du Mont-Blanc, combinée avec la distance et la courbure de 
la terre lui permit de calculer plus tard dans son cabinet la hauteur 
relative de ces sommets; ainsi la distance angulaire du Mont-Tabor 
au-dessus de Modane et du Grand-Som, le point le plus élevé de la 
Grande-Chartreuse, près de Grenoble, est de 41°,46. L'angle de dépres- 
sion du Tabor est-de 1°,27 ; nombre qui donne une hauteur de 3180. 
Pour le Grand-Som , ls même angle Me dépression:est de:2*,2, ce qui; 
vu la distance , permet de conolure à uns élévationide 3033" séulement. 
Comme Be Saussure, 1005 fimes frappés: dt désordre des mon- 
tagnes qui s’'élvent au:Sud du: Mont-Blane: le mot de chaînes leur 
est inapplicable , mais: cskn -de ptéupes leur convient parfaitement : 
l'on reconnaît très-bién ceux'de l'Otisans ou du Pelsoux', des Rousses, 
des Alpes occideniales comprises entre le Dradc ét l'Arve ‘des Aiquilles- 
Rouges au-dessus de Chamiounix, et enfinidu Valais: Tous ces massifs 
appartiennent. aux terrains-oristallins, 'gramite,. protoginé, gnêéiss ou 
aux terrains anciens, schistes métamorphiques, terrain houiller, etc. 
Si l’on se tourne vers le Nôrd, l'aspect:e8t tout différent :: on suit les 
chaînes qui se prolngent parallèlement au lad de Genève, celles .du 
Jura se terminant à l'Ouest par les profils de la Grande-Chartreuse, 
‘ Voy. À. fsravais : Ze Mont-Rlan«, on Description de ta Vue el des l'hénn. 
mènes qu’on peu! apercevoir de son sommet, in-12. A 


Wetrorclugie 
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dont l'horizon contraste avec les sommets aigus et déchirés des Alpes 
francaises. Avant d'entrer dans le bassin du Leman, le Jura se dé- 
double en chainons parallèles qui longent le lac de Neuchâtel et vont 
expirer au pied des montagnes de la Forêt-Noire. En Savoie, au Sud 
du lac de Genève, nous comptämes cinq chainons. dont le dernier 
contient la montagne des Voirons. Si l'on jette un coup-d’œil sur la 
belle carte géologique de la Haute-Savoie que M. Aiphonse Favre 4 
publiée en 1862, on reconnait que ces chaïinons appartiennent aux 
terrains Jurassiques, crétacés et tertiaires. Nous remarquäâmes encore 
celles des Diablerets et du Simmenthal, qui appartiennent, comme 
celles du Chablais, aux terrains de sédiment ; elles sont également pa- 
ralleles entre elles, mais se dirigent vers l'Est. 

Observations météorologiques à la cime du Mout-Blanc. 

Ébullition de l'eau (vapeurs d'eau). — Baromètre 423% 74: 
ébullition de l'eau (vapeurs d’eau) 84°,40. Ce degré de température 
de la vapeur d’eau ne diffère que d’un vingtième degré centigrade 
de celui constaté par M. Megnault, et prouve que ses Tables des 
tensions de la vapeur sont l'expression exacte des relations qui 
lient les températures aux pressions. — Pour le Crand- Plateau 
l’écart était d’un centième, aux Grands-Mulets et à Chamounix d’un 
vingt-cinquième. 

Baromètre. — Les mesures géodésiques du Mont-Blanc donnent eu 
moyenne une altitude de 4809",6, hauteur qu'on peut considèrer 
comme parfaitement exacte. — Le chiffre déduit des quatre obser- 
vations barométriques donne une élévation de 4810" au-dessus de la 
Méditerranée : différence de 0,4. 

M. Plantamour, Directeur de l'Observatoire à Genève, après avoir 
déterminé la hauteur de Fl'hospice du Grand Saint-Bernard au-dessus 
du lac Leman par deux nivellements directs, partant du lac et abou- 
tissant au seuil du couvent, on a ensuite calculé la hauteur par dix- 
huit années d'observations barométriques correspondantes à celles de 
l'Observatoire de Genève. Le résultat de cet immense et persévérant 
travail, c'est que les observations barométriques correspondantes. 
prises entre ? et 4 heures de l'après-midi ,:ne donnent en août el sejr 
lembre qu'une erreur probable de !/,,9 de la hauteur, soit { metre 
pour 1300" euviron. 

La hauteur du Mont-Blanc ne parait pas avoir sensiblement varie 
depuis la premiére mesure faite en 177h par Sehuckburgh, jusque 
dans ces derniers temps. Getle constance a lieu d'étouner, le sonne! 
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étant formé uniquement de neiges et de’ glaces dont Be Ssussure es- 
tinait l’epaisseur à 65® environ. Il parait évident que le Mont-Blanc 
est une pyramide semblable à sa voisine l'Aiguille-du-Midi. Les 
Rochers-Rouges, les Petits-Mulets ; la Tourette sont des pointes en- 
core saillantes de cette pyramide; le reste est recouvert d’une ealoits 
de neige qui ne fond plus à cause de l'élévation de ‘læ montagne an 
sommet de laquelle la température de l'air est rarerhent à zéro et pres- 
que constamment fort au-dessus. On se demande donc comment il 8e 
fait que l’éparsseur de cette calotte de neige soit invariable et:que l'al- 
titude de la montagne'ne chahge pas suivant les saisons, at même 
suivant les années. En éffet, la quantité de neige qui y tombe, les 
vents qui la balayent, l'éÉvaporation qüi -en diminue Jl'épaisseux, la 
condensation des nudges qui laugmente, variant d'na année à l’au- 
tre : aussi la forme du sommet r’est-elle jamais la même. Que l'on 
compare les descriptions de De Saussure- (1787) —Clssula (1822) — 
Marckham - Sherwili (1827) — Menrt de Taily (1834) -— Bravais 
(1844) — et l'on verra que chaoun de 06s. voyageurs 4 trouvé une 
forme différente, sduf le trait fondahental, une orété en. dos d'âne, 
dirigée E à OÔ. Comment en serait-il antrement ?: Des neiges tomhent 
sur le Mont-Blanci amenées par ‘tous les ‘vents du compas : à peine 
tombées, elles sont balayées, déplacées, emportées, si bien .que la 
surface de ces neiges ressemble à celle d'un. chamip labotwré. Même 
par les'plus beaux temps, lorsque lé taime le plus parfait règpe dans 
la plaine, une légère: fuméë paraît s'échapper de la cime, entrainée 
horizontalement par un vent wolent : c’est, disent lea Savoisians, le 
Mont-Blanc qui fume sa pipe, signe de beau temps. si le funiée (la 
neige) est envrée du côté du Sud. Bn définitive, néanmoins, toutes 
es canses variées d’ablalion et de rehaussement (diminulon et aug- 
mentation) se FR ! 


\ 


‘ DA. En très-hantes régivns la neige tombe généralement sous forme cristaHine, pou- 
dreuse. sèche, él jamais à l'état agueux.. Enlewée par le vent, elle s'accupule à de 
jrendes hauteurs dans les cingues:. at:dans certains ças.. sur lea crêtes en surplombh. 
elle s'en détache. en ayalgnehes, — Preure positive, que c’est bien ainsi que les choses se 
passent en très-hautes régions : ]l y a peu de jours (avril 1865), me trouvant à Berne 
au bureau topographique , le directeur, M. Bentsler, me dit : « Depuis un grand nom- 
bre d'années, fort souvent dans toutes les saisons, par des jutwnées sercines hors ligne. 
J'obrerve ‘lwec-dn tiiésdelile de précision l'angle de divers. pics de nos sullimes :Alpes 
Berneises . et surtout le point culnineat: de là Jungfrau. L'arète du sommet change sou- 


Temperateres. 


270 OBSERVATIONS SCIENTIFIQUES AU MONT-BLANC. 


Rien n'est stable d’une manière absolue : tout oscille, la molécule 
comme la masse. Cette oscillation autour d’un état moyen, c'est la 
fixité de la vie ; l’immobilité, c'est la mort, et les forces générales de 
la nature qui régissent le monde inorganique comme le monde or- 
ganique ne se reposent jamais. 

Températures. 

Un rayon solaire tombant sur un sommet élevé doit être plus chaud 
que celui traversant les couches les plus basses, et par conséquent 
les plus denses de l'atmosphère, et descend jusqu’à la plaine; ces 
couches inférieures absorbent nécessairement une quantité notable 
de la chaleur de ce rayon. Ce que le raisonnement faisait prévoir, la 
simple observation le confirme déjà. Tous les voyageurs qui s'élèvent 
sur les hautes montagnes sont surpris de la chaleur extraordinaire 
du soleil et du sol, comparée à la basse température de l'air ambiant 
à l'ombre. — Aux Petits-Mulets, à 4680 alt., la neige avait fondu au 
contact des rochers, et s'était convertie en glace compacte et glis- 
sante !.... On ne pouvait employer, dans les observations au som- 
met du Mont-Blanc, les instruments imaginés par Mersekel el 
Pouillet; On les avait laissés au Grand-Plateau; mais un essai très- 
simple prouva combien la chaleur propre des rayons solaires était 
supérieure à celle de l’air à l'ombre. Un thermomètre placé dans du 
sable siliceux de Fontainebleau, qui était exposé dans une boîte aux 
rayons solaires, s'élevait au soleil à 5°, tandis que la température 
de l’air ambiant à l'ombre était à —8°: différence de 13° entre l'échauf- 
fement du sable et celui de l'air. Les expériences correspondantes 
faites au Grand-Plateau et à Chamounix avec le pyrhéliomètre de 
Ponillet, montrèrent que la chaleur des rayons solaires est plus 


vent d'aspect; elle est plus ou moins large, et son inclinaison a varié d’une année à 
l’autre; mais la hauteur positive extrême reste la même. Des points culminants de mon- 
tagnes de 3000* alt., couverts de neiges, varient de 1" à 2* au commencement de l’ete 
(juin), mais dans l’ensemble la hauteur reste la mème. 

* DA. Dans certaines ascensions au Finster-Aarhorn. les grimpeurs cet les guides signa 
lent des parvis de roches couvertes partiellement de glace d'eau de neige. a peu de dis- 
tance en aval du point culminant. — L'ami meser à trouvé au point culminant du 
Schreckhorn la neige ramollie par les rayons solaires ; il s’en écoulait de l’eau. 

De Saussure, le 3 août 1787 à 3 h. 30 m. du soir en descendant du point culminant 
du Mont-Rlanc, trouve la neige ‘ramollie par les rayons solaires. on enfonçait à chaque 
pas. Température à l'ombre —3".9 au soleil —2".t. 
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forte de 0°,13 à 0°,31 à 3930" qu'à 1040", quoiqu’à Chamounix la 
température de l'air à l'ombre fût supérieure de 19,1 à celle de 
l'air du Grand-Plateau. 

Grand - Plateau 3903" alt. : minuit —9°,6 ; surface de la neige 
—19°,9. 
Cime du Mont-Blanc 4810" alt : 6 h. 30 m. soir, air —11°,8: surface 
de la neige —17°,6, à 0,20 profondeur —14°,0. 
Grand-Plateau (retour) : minuit —6°,9; surface de la neige —18,5, 
à 0®,20 profondeur —10°,4. 
Ch. MARTINS. 
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ÉCOULEMENT 


DES 


EAUX DES GLACIERS. 


DA. 1. Les voûtes des glaciers, par lesquelles sortent les torrents 
sont généralement très-inconstantes lorsque la pente terminale se 
trouve dans une localité à faible pente (Boden) et le terrain peu acci- 
denté. — Au glacier inférieur de l'Aar, de 1844 à 1864, pendant mes 
séjours nombreux et annuels, j'ai vu le torrent sortir près de rive 
droite, puis près de rive gauche, et au milieu de la vallée. — A 
la pente terminale des deux glaciers de Grindelwald on a observé 
le même fait. — La pente terminale du glacier d’Aletsch (massif de la 
Jungfrau) est encaissée sur une faible largeur, et le torrent, la Massa 
sort de la voûte toutes les années au même emplacement et ne varie 
que dans la direction longitudinale de la vallée, soit plus en aval ou 
en amont suivant la progression du glacier. Le Reichenbach, qui sort 
du glacier de Rosenlaui, se trouve dans les mêmes circonstances. Je 
cite ces glaciers comme exemples ...... 

LA. 2. Les torrents glaciaires en hiver.! 

M. Agassiz nous dit: «Si, comme je l’ai montré par les tableaux 
« du jaugeage de l’Aar, il existe un rapport direct entre l’élat atmos- 
« phérique et le débit des torrents, il doit arriver un moment en au- 
«tomne, où toutes les eaux qui sortent des glaciers subissent une 
« baisse notable, à raison de la fonte (ablation de la glace) moins con- 
« sidérable qui a lieu à cette saison. Par la même raison, elles doivent 
«tarir complétement en hiver, du moment que toute fonte a cessé à 


‘ Nouvelles Études et Expériences sur les Glaciers actuels. par L. Agasais. -- 
Paris, Victor Masson, 1847, 313 pages. 
V. Il e 1R 


Voûte des glaciers. 


Les torrents glacisires 
en hiver. 
Observations par MM. 
Agassiz et Deser. 





4 
Glacier de l’Aar en 


hiver. 


Pepillons au glacier de 
l’Asr en mars 1841. 
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«la surface. —: Voulant m'en assurer par l'observation directe, je 
« n'ai pas hésité à entreprendre dans ce but un voyage hivernal dans 
sales glaciers. Au commencement du mois da mars 1841, par consé- 
«quent à ane époque où l'hiver règne encore d’une manière absolue 
«dans les Hautes-Alpes, je me rendis avec M. Desor au glacier de 
« l’Aar, que je remontai jusqu’au Blac monstre (hôtel des Neuchäte- 
slais) sur maraine médiane à l’Abschwung (confluent deux des gla- 
sciers du Lauter-Aar et du Finster-Aar), le 12 mars. 

. «— Nous/eûmes de la peine à recounaitre notre glacier de l’Aar, 
«si.varié 8t si animé en été, sous cette couche uniforme de neige. 
« La grande moraine médiane elle-même s'était singulièrement effa- 
«çée et ne formait plus qu'une faible arête dont les flancs étaient 
« bien moins inclinés qu’en été. Nous gagnâmes d’abord le flanc sep- 
«tentrional, et dès que nqus eûmes atteint le tiers du glacier, à l’eu- 
« droit où la moraine se gonfle sensiblement, nous passämes sur son 
« flanc méridional, où nous vimes, à notre grande satisfaction, que 
4 la route s'améliorait de plus en plus. Dès lors, plus de doute que 
«nous warrivassions à l'Abschwung. Mais un autre inconvénient 
« allait remplacer la difficulté de la marche : c'était l'intensité de la 
«lumière. À mesure que le soleil s'élevait, ses rayons réfléchissaient 
savec une telle force sur. les millions de cristaux de cette vaste plage 


* «neigeuse, que les conserves bleues dont nos yeux étaient armés, 


« devenaient insuffisantes. Pour y suppléer et préserver la peau de 
« notre visage, nous étions obligés de nous entourer la tête d’un 
« double voile vert, saus lequel nous transpirions comme au cœur de 
« l'été. Nous n’en fümes pus moins surpris de rencontrer ici un petit 
« papillon ! qui voltigeait sans gêne autour de nous et avait l'air fort 
«à son aise. C'était l'espèce appelée petite tortue (Vanessa Urticæ), qui 
« se complaisait de si bonne heure au milieu des glaciers. 

« Îl était onze heures lorsque nous arrivâmes à la bauteur de notre 
«ancienne habitation ; mais notre étonnemeut fut grand de ne 
« pas voir l'Hôtel des Neuchâtelois. Cet immense bloc, que l’on voit 


. «de si ioin en été et dont le sommat avait si souvent ranimé le cou- 


«rage de nos visiteurs, serait-il entièrement enterré dans la neige? 
« Enfin, après avoir cherché de tous côtés sur la moraine, nous dé- 
« couvrimes un renflement dans l’aréte neigeuse : c'était là notre 


‘ DA, Mon guide-cbef Blaitrr 2 vu en novembre dans la mème localité plusieurs pa- 
pillons voltiger comme en plein été. 
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« Hôtel. 11 était entièreinent couvert par la neige:/d'un côté seule. 
« ment, on voyait l’une de ses paroïs à nu sur'un espate d'un mètre; 
«et pour pénétrer dans l'intérieur, il eft fallu déblayer une touuhe 
é énorme de neige. Nous préférämes nous reposer qur la noïge. C'était 
«un spectacle wnique'que nous avions sous des yeux : il nous semblait 
« que jamais nous n’avions vu l'air si transparent. Lesicoritours des 
« montagnes se dessinaient avec une netteté, inconnue en'éé, surle 
« fond bleu du ciel. Tous les pits qui bordent le glhcier étaient revêtus 
« de neige depuis leur base jusqu'av'sommet; le Finstèr-Aarhorn seul 
« était noir comme en été; car ses pärois sont trop abruptes du: côté 
« du gtacier pour que la neige puisse y rester adhérente. Quant àu 
« glacier lui-mêrne, il n'éxistait pas pour nous dans cé moriènt, ons 
«n'avions devant nous qu'une immense étendue de neige trèsumi: 
«forme, à laquelle manquait ce charme magique que donnent'lés 
« moraines, les crevasses avx reflets brillants...:. et ces nrile flléts 
« d'eau au babil harmorieux qui en funt les délices en été. Nous moh- 
«tâmes énsuite à l'Abschwung,-et nous vimés que la neige avait 
« complétement comblé l'espace entre le/rocher ét'le tievé anciën. 
« Nous évaluâmes à 10 mètres l'épaisseur de la cotéhe de Mes #geto- 
« mérée par le vent en cet eñdroït. "© 1" ‘""" D 
« À Meyringen déj je trouvai l'Aar infiniment plus faible qu’én 


«été; à mesure que je montais [a vallée dé Hasle ; je M vis diminuer 


« buloie plus, si bien qu'à la Handeck elle était réduite‘ très- 
« petit filet d'eau, à peine comparable aux’ ruisseatix qui circulent sur 
«le glacier en été. Plus en amont, elle disparaissait complétement 
« sous la neige, et je ne vis plus que quelques endrdits dé son lit où 
« la neige était imbibée. Je rencontrais les dernières traces d'eau près 
« des chalets qui sont situés dans l’Aarboden à pet de distanicé én 
« aval de la pente terminale du glacier inférieur de T'Aar, et sa pré- 
« sence en cette localité me fit supposer qu’elle provenait, selon toute 


* apparence de quelques sources voisines. En révanche, je ne décou-" 


«bris aucun vestige du torrent de l'Aar à l'endroit où il coulhit Tété pré- 
« cédent, ni sur aucun point du talus terminal. La cascade du lac'lé 


« Trübten et le torrent de l'Ober-Aar, dont le bruit, en été, se fait ert-' 


« tendre de si loin, avaient aussi compléterhent disparu. On né td- 
« connaissait leur emplacement qu'à quelques gigantesques ‘glarons 
« (qui étaient suspendus aux rochers. 

« Les observations'que fe fis te surlendemain (t4 miars 1941) au 
« glacier de Rosenlaui sont encore plus concluantés. Cé £lacier ésf"4i- 


hr 


L'Aar (torrent) de 
Meyringen à la penie 
terminale du glacier en 
mars 1841. 


{ TT sans 


OR sr nu 1e 114 À 


En hiser il ne sort 
pas d’eau des glacier 
de l’Asr, 


En hiver il ne sort 
pes d’eau du glacier de 


Rosenlau:. 











hu tie un je » 


En janvier 1846 il 
ne sort pas d'eau dn 
glacier inférieur de 
l’Asr. 


Les torrents glaciai- 
res en hiver. Obser- 
vations par Dollfus- 
Ausset. 1846. 
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a visé À s00 sxtréenité;bn deux! branches. -Gelle de gauche descendus 
«peu .pivs. bas que:celte: da droite, «et-lé -torrént de cette. damiéra 
«çoisleén été dans upe grande drevasse de rocbhe:, immédiriement au- 
« devant de son extréàtité.: Nous visitômes.cellke: de gauche, qui est la 


. « plué agcessible. yet de he fut-pas dans une secrètk satisfgetion qüelje 


« Mis:que: d'egirémité du, glanier dlail parfaitement sèche. Pas bne-goutte 
d'eau Me:s'échappañ de la tranche:terminala;, qei pourtant était visible 
«sur-toue Son Épalssaur: Ayant equpé un angle du glaciér sur'sx 
«rive: droite pour faite-une entaille dans le rothet, après avoir enlevé 
« la, neige dep abords, je tronrailes cailloux et le gravier dela bouche 
« de boue complétement: galés, si bien quale glasier.étail adhéseut au 
« sol, comme s'il:y avait été soudé, + Le li du torrent -supérietr 


. «pontenait, ‘il'est:vwtai, un: petit filet d'eau; mais ce n'était pas de 
” «l'eau laiteuse et opaque, comme l'est ordinairement l'eau du ae 


« àlle était limpide cornme: de l’eau de source, . 

n+ Enfin; lorsque MM, Resor, Dollfus-Ansset el, coieue viai- 
«tèrent le glacier de l’Aar au mois de janviar 1846, üs trouvèrent 
« également les ruisseaux de tous les glaaiers latéraux :taris, Ils :nd'trou- 
« vérent de l'eau qu'en creusant un trou profond au-devant du talus ter- 
« minal du grand glacier. Getta.eau était limpide comme de l’eau de 
« SOUTCE. » Us ns AE 

DA. 3. Torrent äë 1’Anar, de mis ie au op inférieur 
de:l'Aur ei jhnvibr 1848. L ie «3 

MM\'Desi--+ HoilfusAnsset -— Strotkeisen — Watson, SOUS 
la direction du guide Hans Wzæhren et de plusieurs porteurs, $e ren- 
dent au glacier de l’Aar en janvier 1846. 

À Janvier 1846. De Meyringen:à. Gutanan. — Le torrent de l'Aar à 
Meyringen correspond à unsirmaple. ruisseau de tmès-peu d'eatr. : 

10. De Gutanen au Grimsel. Par un temps magnifique et sur neige 
tassée nous passons à la Handeck. Le chalet-auberge est compléte- 
ment enfoui dans la neige, le faîte du toit dépasse de quelques déci- 
mètres — Nous cheminons sur la neige tassée qui couvre le lit du 
torrent jusqu’au Ræderichsboden, et de là, au lieu de suivre, comme 
en été, la rive gauche dans la hauteur de l’Aar, on se dirige par rive 
droite contre le lac, et c’est sur la neige qui le couvre qu’on arrive à 
l’hospice. C’est la direction que l’on prend en hiver. 

Arrivés en vue de l’hospice du Grimsel, le chien de garde (Sultan) 
a signalé par des aboiements réitérés notre approche, et nos guides 
répondent par un Ju, hu, hu, n, de hautes régions, et à une heure 
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de l'après-midi nous serront la ‘main 'fraternellèment au guide-ehef 
Jaun ot à ses caniarudes Heidrich Boiok.et:Giotannt Cobassi,-qhi, avec 
uns persévérance stoïque : font:-des observations météorulogiquier et 
gladiaires cet hiver, d'ube akitude de 1880 à 2600. 5 - 7 

DA. 4.iSeïgés. La hauteur-à'la-perthie d'observation; -etmplade- 
mént'où elle n'est pas amoncelée pur le went, etunilormément tépan- 
did:sur le 80), ést:de 1,60: Neige fortement tabsée. A: l'entrée Oudst 
de l’hospice élle est actumulée par k:weñt àrune grande hauteur, et, 
au’ liou ‘demonter les: 2" dé marches pour iartivet au coiridor, 0m 
deioend !1h même: hauteur pari des pds t4ilés dang'la: “heige ee 

DA. 5. Éeoulémént de L'euu dun inde au Crimwel. ‘: "1! X 

Le 10 janvier nous avonslentevé ls neige qu. sr le hd’ 7 
lement: de l’eau à ut: ‘emplacement où :elle est: balayéd'pat le vent. 


La fond. du vtuiiseæu iétdit complétemens ‘à ser, ackjues-cetitimètres 


de hauteur de neiges imbibées-d'éau, le tout sülidement gdlé et adlé- 
rent'aps0l:1 Jan nous ve (H'déucièmb Se db de tout 
écoukément d'eatr avait o6ssé. CR 
1846. 13 janvier, à 8 h. matin. M LL 
Température de la neige à 0,03 PRO —13°,0 par suite du rayonnement noctiürne. 
un nm  hO,% . — 10,4 ne Ce 
— — à 1",00 — — 4°,0 — — : Mr x 
AUOT ED EE DE D'LDRE è LRQ 7e LE 732°,0 topohant de C1) AONPET & fai 
A la pente terminale et sur le glacier de l'âne juequ'ädiAbschweongr 
la hauteur denteige ; dans les a oùelks n se. 
est de 1®,61). V 
Dr se A CCE Se se ' 
: Enrde des’ pus plltoresqtres, ne les dniateurs 'deichäleaut ou mafsôn de pale 
ne peuvent'établir au niveau des rails deja PUR gi 1/ 


Grimsel. Neiges. 


En decembre 1546 
tout écoulement du ler 


a cessé. 


estlle 


8 ,: 


toanvus 
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éhbservations météorologiques à Genève , 403" alt. 


1846, 9 au 14 janvier (3 jours). 









DL  rnEeRMomètRE À L'on || 


- 1 5 : 
À EITRÈNES. CIEL. | VENT 
en ' 








TEMPÉRATURES DE L'AIR. _ 










































12 —4,8 |—4,1 | —3,7 


—5,05!--3,5 |—5,8|-4,65/10 b.| Vo 
13 —7,9|—5,) —3,1 ; 


| —9,1 [-5,35110 b.|0S0 « 


1. ° 0; Q .Q 
| -6,8 1,3 —4,8[-1,80|-4,0 
"10 3,0 2,6 —4,1 |--3,50|-6,4 
CON 6) —5,73|--3,8 





À 
—___———_ qe ——— 











| Moyennes],  |-6,04|-3,58 2,46 —5,04/-1,55|-8,26)—1,90108 
E Maximas |  |—4,1 —02) 1,3 3,21 3,6|—5,8 |-3,30100 
Minimas "|. © |—1t,91—5,4, —32| ,80|-6,00—5,13|—3,8 |[-10,21-5,:0]41 
Différences 381 5,2" 5,5 | 1.51 3,50! 2,001 2,461 5,41 4,41 2.40l0.9 





« 9 : 4) - LE | 
Observations métcorologiques au Grimsel, 1.994" alt. 
D f-8,0]—0.01—à,51—5,01-6Ô, ? |-5,10|-7.00—6,38[—4,51--8,0[-6,2580 | 0,0 
ID" !+8,0|—4,0|—44d! 0.0!—6.0!—6,51-4,33|—4,5%—4,42) 0,0 |—8.0 4,001 0 0,0 
11 —+3,0 —7.0 —4,0 —5,0 —8,0 —5,) —4,61 —1, —6,22 — 3,0 —8,0 —à, 90 0,5 S 1 | 
. 12 —+8,0 —6,5 | —4,0 —1,5 |— 5,0 [—7,6 -5,25|—-3,801—4,28] 2,0 | —8,0 —5,00[0,0 1.0 | 


18 -2,01—6,51—251—35|101-601-3.421-5,00!-4,471—2,0 1 -6.0l-1v0l01 | $S 2: 



















Moyennes .]-5,80]—6,40|-3,80|—3,80]-5,80|-8,310—4,551—5,46[—5.151—2,30|-7,601-4,9510, 1 
Maximas . —2,0 6.0 —2,8 0,00 1,0 |—06,5 13,42] —3,80|—1,28 0,0 | —6,0 —4,0010,5 
 Minims . D—8,0 15,00) —4,5 |—5,0 |—8,0|—,5 1-5,25)—7,00!-6.36) —5.5 | —8,0 |—6,25)0,0 
Différences! 6,0! 1,00! ° 2,0 5,01 4,0| 2,0f 1,83l 3,20f 2,081 4,51 2,0| 2,25l0,5 


é qu CSSS ee 








@hservations météorologiques au Grand-Salnt-Bernard , 24997" ait. 
CA 


: y —2,11—0,8| 1,3 —2,8/-1,151-2,05|—1,75, 1,6 | —5.5 | —1,9600,0 
! 1410 : —1,51—20,5 | —0,8 ‘[—8,8 |-1.12|:-2,00 
Ü 
: 
S 










1,711 1,51—5,5 

9,7 1—0,5 | —1,0 ‘| —2,2 Î—1.501-3.00 
—3,9 | —0,8 | —1,7 —3,31—2,10|—3,50|—3.031 1.6 | —7.4 
—6,0 |—1,2|—8.0 —9,9 1-6,85|-8.001—7,621—4,0 [-11.11- 
—3.24|—1,96|—2,0: —4,401-—2,52|—3,71|—3,311 0,46 | 6,98 
—1,61—0,51 1,81: J-22{-1,121-2,00114,781 1,6 |-—8,4 |--1,9010,2 4 
6,0 7,2 | 480 9,0. 1-6,851-—8,00)—7,621—4,0 |—£64,11-5,55l0,0 1 
1,51 6,7| 9,3 2,70 5.731 6,00! 5,911 5,61] 5.7] :5.65l0.2 0 


Moyennes 
Manimas , 
‘Minimas.. 
Différence 


1 Les moyennes de jour sont calculées pour 8 heures, de 8 h. matin à # h. soir. 
' Les moyennes de nuit sont calculées pour 16 heures, de 4 h. soir à 8 h. matin. 
Au mois de janvier, par les dispositions des montagnes qui encaissent le Grimsel, les rayons swlaires 
ne pénètrent pas dans la localité et par cette raison la station est froide. 
En hiver, dans de certains jours, par suite de circonstances atmosphériques anormales la tempéra- 
ture est plus élevée au Saint-Bernard qu'a Genève, pour une différence d'altitude de 2070®. 
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Observations météorologiques. fitation du cha dt saint-Berpard et | Genève comparées. 


CET ‘pes >. hs opel © 


1816. 9 au 13 janvier : ÿ, jours. 
. | 1 i SLA aitu 





so œeu:. |" Se D ŒSRER "8 RAS » D ADS AT: 


| TEMPÉRATU RES A L'OMBRE. { 
























Th 
DATES. 7 HOTanxes. tre ; EXTESETS He. VENTS 
_——"  E  _ ti— RS —" ——— | EL 
| 
le his | Dir, 
le —— 





















| + 95 | tal 
L_# bi | +4,13 
+400 | +4-4,27 
+2,50 | +-2,02 

2,00 | —1,92 


nus 
+1,35 Lo, +1 
+3,50/+1,0| +1 
+3,80 Los! +1 Î 
+1,75 £1,0 +1 | 
—2,20 +1,0! +1 
=: 
























+1,89 | +1,13 















| Moyennes. | 
| Maximas. A0 | +4,13 en 80 FER 0 + 
Miningas . mr | 1.00 1,92 —2,20 40,1 +l, 
1,101 5,65 00 L 0,9! ,14, 





Différencesl : : 





Grimsel et | Genève comparés. 


fe, Len be, at QU DU tt = voie s° 46109 

9 081-131-6383) ? 3,30 —3,00| —3,09] —8,1 | +2,2,| —3,0 [0,1] 0,0 
10 -19/—-10 [+26 — 2,4 —0,83| - +} HI. 02 +2, +06, +15. 41,0 , 0,0 
LL +0,44 +121-0,8| —1,9 [+0,53 —0,19 +0,8 04 4002 40,5 |+0,1 
' Eutl+orl—os8! 24 1151 +220) +0,57] +15 22 | 4,3 |+10], 0,0 

Si rs Pass l 00! +123) 4 lat [4,3 [0,9 42,0 
| RE ne | in 
Moyennes . —0,36|-0,22 1,341 2,02] —0,57 | +0,22] —0,111 —0,76] +0,66] +0,06 10,7 +40;j, 
Macinqas. 4-1, 142,9 |+2,6! —19 | +1.88| +220! +1,23) +26 ar | 41,5 To l+2 
Minimes - 41,9|—4,3|-6,4| +24 | —äa0! —200] 3,09] —8.1 22 30 +10! 0,0 


bifférences] :3,41 1,51 8,91. 0.51 5181 mo] 4221 10,51 5,8 45 0,9] 2,9 








PRESS ——— ——— , — me 




















Saint-Bernard et Grimsel comparés avec Genève. 
; ous NES Diones 20 CR DC OU ce 0 eo) 6 LOU Do mutoibese se 16 


Moyennes des ÿ jours d'observation. 





St-Beroardl+2,80]+1,6%140421 0,061 1431 +189) 1,73 +200 LAB LIT TA ls, +1,0 
Grigpal. nadl-oaalsl 2021 os! oi) our Laurel +ael 40.06 lo Los 











Par ces tableaux , stations contparées . nous voyoni que là températyre a été constamment us élevée 
au Saint- -Berbard qu'a Genève el qu'au Ge. Au: Grimsel elle a été, eu. moyenne diurnd, égale à 
Calle de Genève. CET ‘! CE DT RS. 

Voyez dans les 3 parties du ve. V les citatious brune de journées d'hiser où la températire/ 
en hautes régions est plus élevée que dans les - ko basses. — (Citations trèt-fimportantgæ pour la! 
théorie glaciaire. | À 4 Le vien 











de ROM RS Un 2 rem me 


Le lac du Grimsel ne 
gtle pas en hiver com- 
me les amas d'eaux or- 
dinaires , ou comme le 
lac au Saint - Bernard, 
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DA. 7. Lac au Grimsel (Janvier 1840). 

Le lac est couvert uniformémént de 1",60 hauteur de neige forte- 
ment tassée, même hauteur qu'à la perche. — Demandant au guide 
Jaun, qui fait les observations depuis le 1°" novembre, à quelle époque 
le lac s’est couvert de glace (que la surface d’eau a gelé)? Il a ré- 
pondu : « En règle générale, la surface de l’eau du lac ne gèle pas, 
« comme les amas d’eau dans la plaine; cette année il s’est couvert de 
« neige comme les années antérieures où j'ai séjourné au Grimsel. Et 
«je vais vous expliquer comment les choses se passent : Générale- 
« ment les premières chutes de neige se font en novembre en petite 
« quantité; en tombant dans le lac elles refroidissent la surface de 
« l’eau et s’y dissolvent; le froid augmentant, et les chutes de neige 
« étant plus fréquentes et plus fortes, finissent par couvrir le lac d'une 
« espèce de bouillie de neige qui gèle pendant la nuit, et les chutes 
« suivantes s’établissent et restent sèches sur cette surface agglomérée. 
« Et la preuve que c'est ainsi que les choses se passent, la voilà : cette 
«année, en novembre, l'écoulement de l’eau du lac est devenu de 
« plus en plus faible, et à la fin du mois le ruisseau était compléte- 
« ment à sec jusqu'au milieu du mois de décembre; alors, par suite 
« de fortes chutes de neiges, le ruisseau a recommencé à couler fai- 
« blement : c'est parce que la charge de la neige a pesé sur la couver- 
«ture compacte; puis cet écoulement a cessé parce qu'il n'est pas 
« tombé de neige, et maintenant, depuis la fin de décembre, il ne 
« s'écoule pas d’eau. — Et c’est ainsi que les choses se sont passées 
« tous les hivers que j'ai séjourné au Grimsel — ....» 

Jaun a ajouté : « Monsieur Besor, et VOUS Papa Dellfus, VOUS possé- 
« dez le savoir-voir et le savoir-vérifier, et maintenant que vous êtes 
« en hautes régions en hiver, commandez de faire un trou à travers la 
« neige tassée qui couvre le lac, et je prends l'engagement de fournir à 
« chacun de vous un chamoiïs que je tirerai au printemps dans l'Ober- 
« Aar, si vous trouvez le lac couvert de glace d’eau ordinaire.» — 
Aussitôt je dis: «Qu'on se mette à l'œuvre; cherchez des pelles, des 
« pioches et le perce-glace.» — Avec le perce-glace on fait un trou de 
sonde à travers la neige : à 1°,60 on sent une certaine résistance, on 
continue à forer, on atteint l’eau et on voit des parcelles de neige 
imbibée d'eau gelée. Un trou de 2" de longueur et 1" de largeur est 


. pratiqué dans Ja neige, avec la précaution de le faire en talus, c'est- 


à-dire en diminuant ses dimensions à mesure du fonçcage. On wuche 
effectivement à de la neige imbibée d’eau non gelée assez élastique. 
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de quelques décimètres d'épdisseur, dont. Ja. pastie jnérieupe qui 
touthe l'eau et ramollie. Cette couverturarisolée, . débarrasséa de 


neige ;'né'ptébesterait pas assez «le solidité.pout porter le. poids d'un : 
hoïtime:: ‘Nous ts; "nous létions exianimement d'acsord.que l'expk- ” 


catioh transmise par ‘ce guidd intelligent éthit-parfaitement jpste. 
Nüus! avoris félieité Jaun dur sonsavdir-Woir; il nous «a. répondu.avec 
ce calrhe’ qui cârattérise les: moritdgnärds:barnoïs :.«d'ai tronmé.çette 
k éxplicationià foréel dy''penser-et:à fones: d'observer bian:des.années, 
«et jé’shis Hien dise que'le fai saitruérifié et agiprouvé par veus, Je 
« rré Suis” pas lé'seul qui 'hit-fait-des:décourertess net: s'adressant, à 
son ‘catnaräde:fomsWielvren |!il ajouté :-1« oi: mom brave ami... 4 As 
“buvé-et th ridutasdit souvent c1bai néigrserthenge -n mevé mais 
«res dues (hleige’ gheude)"qué dorunten des Iglas ions ipmies-las hawdeurs, 
one sé changent pas en‘ yhatier pour: siajonten air ghites qu'ils. couvrent. 
« Aujourtd mai (et ?8866)'les-Missieurs:ne: sont: pat: de: ton. avis, , parce 
« qu'ils ont ‘écrite publié le a mais ne ds mL au un jour 

« tiendra tu duras Féisén.ls it mi PP 

DA. 8. dinéters de ee CRE EE 

Tôrrents des gladiors eh Moër RP du € à | 

- 1846. 'Le ll'janrvter, à 7 h. matin, nous:nons ae RES 
pâgnés dé tous Îles guides ét'porteuts (Un seul reste an Grimselipour 
faire les observations météorologidues), vers l'Aarboden:; pente ter- 
minale dû glacier. Les eitbonstances atmosphériques :sontdes.plus 
favorables : zénfth complétement dégagé ,.air-calme. parfait  tempéra- 
ture —7°,0. La neige est dank de ‘bonnes conditions ; les sediers fer- 
rés, solidemedit ‘Axrés aux pioûs par dés 'guêtrei. n’enforcent dans la 
nefge tassée que d'un teñtirhètre, "Tout ‘est blanc: iun sikmoe.ab- 
solu , imposant; un dilénte. de ‘hautes régièns, règno:pastout ; .nqus 
nous dirigeons droit: à la pente:termimale du glacier, vraie diregtion 
dé boussole. "705 ft ur Monroe huit 

Dans une des huttes (greniers à foin) en aval de la pente temminale 
du”glatier, jé m'installe! avec: plusieurs -guidés. Len. amis: :Deser, 

RO AL An à 

“DA; Toutes mes citations dans les volumes der cette pulication eoufirment l'abser- 
vaiios imgiorfante: (majeuxe) du guide. Waæhren., 

Comme complément de lacs en hautes régions, vos. T. V re P. Bachgee (Faulhorn 
p. 550 ct Suiv. 

Météorologie au Saint-Berriard (Yac};'T: "V, îte partie; b: 2'et' sui. ni LS 
 Ürtmsel: Températures du ‘lé à diversés profondeurs, T! V, tr: partie, p: F0. 

V. 11. 18* 


Glaciers de l'Asr 
en hiver. 
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Streckoisen et Watson montent sur le glacier et visitent l'Abschwung 
et le Pavillon de l’Aar, qu'ils trouvent en parfait état. 

Au retour, le soir, l’ami Besor me dit : « Papa Bollfues, mon brave 
« ami (Alter Schwede) du Pavillon au glacier nous avons fait une glis- 
«sade sur neige (un Rutsch) fabuleuse, 100 mètres de hauteur sur 
a plan incliné de neige, parcourus en moins d’une minute. Tout est 
«blanc, à l'exception des roches extrêmes du Finster-Aarhorn, qui 
« sont toujours (aaber) découvertes, sans manteau de neige. Ce géant 
« de hautes régions n'a pas volé son nom de Finster (obscur, noir). » 

Dès que notre installation dans une hutte était terminée, les guides 
ont ouvert, sous ma direction, une tranchée dans la neige tassée en 
aval de la route du glacier, et on est arrivé sans peine au sol. II était 
légèrement humide, et il y avait un faible suintement d’eau très- 
claire à travers les galets et le sable. Cette eau était très-probable- 
ment de l’eau de source. — La neige non ventée qui couvrait le sol 
uniformément, avait la même hauteur sur le glacier et sur le sol, 
comme à la perche au Grimsel, 1",60. — Dans diverses parties de 
la pente terminale nous avons fait des coupures dans la neige de 
surface à sol, et nulle part nous n'avons trouvé d’eau. 

Jaun, guide-chef, qui a passé l’hiver 1846 au Grimsel, pour faire 
les observations météorologiques, se rendait deux fois par mois sur 
le glacier jusqu'à l’Abschwung pour observer la marche progressive 
à diverses stations. Sur l'écoulement des eaux il a fourni en été, 
dans la même année, au Pavillon de l’Aar, pendant que j'y étais en 
station, les renseignements suivants : 

« Dans le mois d'octobre, le torrent qui sort par la voûte du glacier 
« de l’Aar diminue sensiblement de volume de décade en décade ; il 
« finit par arriver à faible ruisseau, et par suite de froids et de chutes 
« de neige, il tarit complètement ; il ne sort généralement plus un 
« atôme d’eau du glacier inférieur de l’Aar, ni de celui de l’Ober-Aar 
«en décembre. L'époque est variable, suivant les circonstances mé- 
« téorologiques, mais jamais je n'ai vu sortir de l’eau en décembre. 

« Je n'ai pas vu sortir de l’eau en janvier, février et mars, c'est en 
« avril que commence l'écoulement de l’eau sur las urface et les parois 
« de roches qui l’encadrent. Cette eau ne pénètre pas dans le glacier: 
« elle coule à la surface jusqu'à pente terminale et tombe en ruisseaux 
« nombreux sur le talus terminal. Il a ajouté : J’ai vu sur le glacier, en 
« avril, de vrais torrents, et non des ruisseaux, couler sur la surface 
« du glacier, entraînant de la neige et des pierres. Quelques jours plus 
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« tard, suivant les circonstances atmosphériques, l’eau s’infiltre dans 
« le glacier, et elle sort dessous le glacier soit à l'emplacement de la 
« voûte de l’année antérieure, ou bien elle se fraie un nouveau pas- 
«sage. Sur la pente terminale on voit encore couler de l’eau pendant 
« quelques temps, puis tout devient classique , tel que vous voyez le 
« glacier en été. Quant à la neige qui le couvre, la disparition totale 
« par la fonte est très-variable depuis le Pavillon jusqu’à Abschwung 
«et dans la partie supérieure.i » | 

A la nuit.tombante, l'expédition est rentrée au Grimsel, et le 13 
après-midi nous nous sommes remis en marche pour rentrer dans la 
civilisation. 

DA. 9. De Grindelwald au glacier supérieur de Grindelwald, 
en mars 1862. 

Grindelwald, 9 mars 1862. 

D’Interlacken à Grindelwald la route est partout dégarnie de 
neiges, et ce n’est qu’à la montée au village et environs que le sol 
est couvert de taches partielles. Le maître-d'hôtel et les guides de la 
localité nous disent que l’on ne se souvient pas-d’avoir vu.au mois de 
mars le sol dégarni de neiges comme cette annég ; qu'ordmairement 
à cette époque une couche uniforme de 1 mètre de hauteur et plus 
couvre le terrain. 

DA. 10. Sol à diverses profondeurs. 

Dans la propriété du maitre-d’hôtel de l’Aigle (jardin au Sud, en 
regard du glacier), terrain cultivé en pommes de terre l’année passée : 
terre noire (schiste décomposé) légèrement en pente, couverte de 
0,40 hauteur de neige tassée granue. Cette neige a été enlevée faci- 
lement sur une hauteur de 0",35; les 0®,08 du bas étaient du nevé 
imbibé d’eau gelée, compact et adhérent au sol : on l’a enlevé. 


. Températures. 


0,06 Profondeur, gelé b ee eh + + + + 'e « 0,2 . 


0,10 ee NN NE MTENe DA —0,2 
0,15  — Dr othes Le l0 

0,20 — = sat Sasata) = 

0,25 ‘ — ee Nr mana TO E 
0,90 + dégelé.. . . ..., , ... #02 +. 
0,50 _ UD De 0,4 

1,00 — Se Jrad elle = 
1,50 — A ac C2 
2,00 _ gros matériaux . . . es 3,6 


* Voy. les articles Ablalion, Neiges, Nevés, etc. 


Grindelwald. 


Glacier inlerieer de 
Grindelwald. | 

Ea hiver il ne sort 
pas d’eau de glacierin- 
forieur de Grindelwald. 


Glacier supérieur de 
Grindelwald. 
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Observation faite à midi par ciel complétement clair. — Air calme. — Thermomètre 
tourné en fronde, à l'ombre 7°,1, au soleil 9°,1... Humidité relative 60. 
Mème localité et même terrain à 20" de distance ou la neige a disparu depuis plusieurs 
jours. 
0=,03 Profondeur . . . . . . . . . . . .. 20,5 
DD JET Css des ssh 5,0 | 


DA. 11. Glacier inférieur de Grindelwald (1000 alt.). 

Le glacier, dans sa partie inférieure, est généralement couvert 
d’une couche de neige grenue (nevé) de quelques décimètres d'épais- 
seur, dont une partie se fond dans la journée, et dont l’eau coule à 
la surface de la pente. En parcourant le glacier, on voit des parties 
de ce nevé imbibé d’eau gelée et adhérentes à la surface; on voit aussi 
des flaques de glace d’eau gelée et adhérentes au glacier. — Le glacier 
n'absorbe pas d’eau de surface, ses fissures capillaires ne sont pas ouvertes, 
et du liquide coloré versé dans un trou de sonde conserve son niveau 
et ne s’infiltre pas. 

Un faible filet d’eau provenant de la surface coule en aval du gla- 
cier. La voûte du glacier est complètement fermée par de la glace 
d’eau. — En aval du glacier, nous voyons sur le sol de la glace d'eau 
et du nevé imbibé gelé, et sous ces couvertures le sol est gelé. — 
Les gens qui habitent les chalets à très-peu de distance du glacier, 
disent que pendant l'hiver il ne sortait pas d’eau du glacier. 

DA. 12. Glacier supérieur de Grindelwald (1280" alt.). 

Le 9 mars 1862 j'ai pris gîte au Chalet Bohren, à une distance très- 
rapprochée de la pente terminale du glacier supérieur du Grindelwald. 

Le glacier, dans sa partie inférieure (1280® alt.), est généralement 
couvert d’une couche de neige grenue (nevëé) de plusieurs décimètres 
d'épaisseur, dont une partie se fond dans la journée, et dont l’eau 
coule à la surface de la pente. — Les circonstances météorologiques 
étaient des plus favorables : zéuith complètement découvert, air calme, 
soleil splendide; — à 3 h. soir, température de l'air à l'ombre 7°,8: 
au soleil, thermomètre tourné en fronde 9°,5; humidité relative 47. 
— En parcourant le glacier, on voit des parties de nevés imbibées d'eau 
“elée et adhérente à la surface; on voit aussi des taches de glace d'eau 
et adhérentes au glacier. Le glacier n'absorbe pas d'eau de surfacr. 
ses fissures capillaires ne sont pas ouvertes, el du liquide coloré versé dans 
un frou de sonde conserve son niveau et ne s'infiltre pas. 


* Vos. pour plus de détails T. V, f" partie, p. 270 et suiv. 
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Un faible filet d’eau provenant de la fonte de la surface coule en 
aval du glacier. — La voûte du glacier est complétement et totale- 
ruent fermée par de la glace d’eau, et il n’en sort pas un atôme d’eau. 
En aval du glacier nous voyons sur le sol de la glace d'eau et du nevé 
imbibé gelé, et sous ces couvertures le sol est gelé. 

Ces observations nous sont confirmées par le fils Bohren, qui ha- 
bite pendant l’été un chalet à proximité du glacier, et se rend souvent 
à la pente terminale en hiver; il nous dit qu’en automne, fin octobre, 
le volume d’eau qui sort du glacier diminue sensiblement; que, par 
suite des froids et des chutes de neige en novembre, il ne sort plus 
qu’un petit ruisseau, qui va en diminuant et finit par tarir complète- 
ment en décembre. Cette absence d’eau d'écoulement a lieu toutes les 
années à des époques variant suivant les circonstances atmosphé- 
riques. Pendant l'hiver (décembre, janvier, février) il ne sort pas une 
goutte d'eau du glacier proprement dit, et c'est ordinairement au mois 
d’avril que l'eau sort du glacier en faible quantité, dont le volume 
augmente peu à peu, et il ajoute : Par suite d’un vent chaud (le Fœhn, 
SE) ou de pluie chaude, la neige se fond partiellement, même en 
hiver, et alors il y a écoulement d’eau; mais elle ne sort pas par la 
voûte du glacier; elle coule sur le glacier et sur la pente terminale, 
mais dès que le froid se fait sentir tout écoulement cesse. 

Cette observation de Bohren est aujourd'hui en mars, qui est encore 
l'hiver pour cette localité, parfaitement confirmée. Le glacier est 
couvert de neige, changée en assez gros grains (nevé), générale- 
ment de 0",40 à 0®,50 hauteur. Sur la pente terminale, nous voyons 
couler des filets d’eau de fonte dans la journée. Le lendemain matin 
tout écoulement avait cessé par suite du froid, et surtout par rayon- 
nement nocturne, calme plat et zénith d’une grande clarté. 

J'ai dit que l’eau de fusion de neiges coule à la surface du glacier, 
parce que les fissures capillaires sont fermées. — Il était important 
de vérifier le fait. 

Le 10 mars, avant le lever du soleil, j’ai fait enlever le nevé qui 
couvre le glacier à un emplacement où il n'avait que 0",10 d'épais- 
seur. La veille ce nevé était mouillé; ce matin, par suite du froid et 
du rayonnement nocturne, il était compacte, aggloméré, gelé. La 
boule du thermomètre à 30 de profondeur dans ce nevé disait 
—1°,5. On a détaché de la surface du glacier un bloc de glace qu'on 
a transporté au chalet. Dans un grand baquet en bois rempli d'eau 
que l'on à refroidie à 0, on a ajouté du carmin d’indigo en pâte. Dans 





Températures dn so! 
» diverses profondeurs 
eu aval du glacier su- 
périeur de Griadel- 
mald. 
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cette eau on a immergé le bloc de glace, que l'on a retiré au bout de 
dix minutes. Avec de l'eau claire et limpide à 0°, on a lavé le bloc 
et il avait alors la même apparence comme avant l'immersion: puis il 
a été placé à l'ombre sous un hangar, et au bout de quelque temps 
il était complétement dégelé et humide, mouillé aux parois et légère- 
ment disloqué extérieurement. — On l'a immergé de nouveau dan: 
le baquet d'eau bleue que l’on avait refroidie à zéro; on l’a tourne 
dans tous les sens; retiré un quart d'heure plus tard et lavé à l'eau 
claire, il était comme marbré dans l’intérieur; l’eau bleue avait pé- 
nétré dans les fissures capillaires ouvertes. Ce bloc a alors été placé 
sur une planchette en bois en plein soleil. Peu à peu ils'est désagrégé. 
disloqué et séparé en une multitude de fragments polyèdres, tel que 
le fait toujours la glace de glaciers à l’air chaud exposée aux rayons 
solaire. 

Une autre preuve que les pores et fissures du glacier étaient fer- 
més à une assez grande profondeur depuis la surface, est l'expérience 
suivante : On a foré avec le perçoir de glace un trou de 0®,50 de pro- 
fondeur et 0®,10 de diamètre dans la glace du glacier au-dessus de 
la galerie ouverte que Bohren avait faite l'été passé. Ce trou a été rem- 
pli d’eau colorée par une décoction de bois de campêche à laquelle on 
a ajouté du chromate de potasse. Ce liquide noir ne s’est nullement 
infiltré dans le glacier; son niveau est resté fixe et le lendemain ma- 
tin une pellicule de glace le couvrait. — Ces deux observations citées 
sont une preuve non douteuse qu’en mars le glacier, dans la partie 
supérieure, n’absorbe pas d’eau, et que l'eau de fusion coule sur la 
surface et ne s'infiltrait pas dans le glacier. 

DA. 13. 1846. Mars 10. Température du sol à l'Est du chalet Bohren 
(glacier supérieur de Grindelwald). 

6 m. Température de l'air —1°,0. Les rayons solaires n'éclairent 
pas encore la localité. : 

Minima de nuit abrité —2°,1. 

Nevé sur planchette plein air —4°,1. 

Nevé sous le hangar (abrité du rayonnement nocturne) —?,1. 

Zénith totalement clair, air calme. 

À l'Est du chalet Bohren, trou dans un terrain cultivé eu 
pommes de terre l’année passée, dégarni de neige depuis plusieurs 
jours. 
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Températures. 
0",30 profond. Ce terrain est une moraine. . | Sol gelé 
0,10 — Sable fin. Galets . . . . . . id. 
0,20 — — nes nue id. 
0,30 — Parcelles de roches . . . . id. 
A 2°,25 
1,580 — Gros matériaux . . . . . . . 2,00 


A 6 h. matin, j'ai placé sur une table en plein air, au Sud du chalet, dans un verger, 
du sable de schiste noir et un verre à boire rempli d’eau ; 


A 1 h. soir. Sable. . . . . . . . . . . .. 31°,5 
—  — Eau du verre. . . . . . . .. 19,5 
Ad: Sables: si 21,0 
— — Eau du verre. . . . . . . .. 15,8 


Circonstances atmosphériques. — A 1 h. soir, totalement clair. Soleil. Air calme. 
Thermomètre tourné en fronde à l'ombre 9°,0, au soleil 10°,5. Point de rosée —6°,0. 
Humidité relative 31. 8 h. soir, totalement clair. Soleil. Air calme. A l’ombre 7°,0, au 
soleil 9°,5. Point de rosée —4°,0. Humidité relative 45. 


Depuis le matin, temps magnifique, soleil splendide, aucun nuage, 
zénith outremer, calme plat. De midi à 3 heures, on voyait à l'œil 
nu, mais surtout avec la lunette acromatique, des parois de roches 
mouillées à une très-grande hauteur jusqu’à 2600" et plus. Cette eau 
provenait de fontes de matières gelées des parties supérieures, mais 
ne formait pas de filets d’eau assez développés pour atteindre les basses 
altitudes. Le lendemain matin ces parois mouillées étaient gelées (de 
glace d'eau). 

Les guides, et surtout-les chasseurs de chamois appellent ces sur- 
faces Eis-Schilder (parois gelées). Lorsqu'il tombe de la neige fraîche 
sur ces surfaces gelées, elle quitte quand on marche dessus et en- 
traîne le chasseur dans les précipices. — De toutes les avalanches 
partielles ce sont les plus dangereuses; en hautes régions elles peu- 
vent se produire dans toutes les saisons, non-seulement sur roche en 
place, mais souvent ces Eis-Schilder se forment sur le nevé tassé et 
sur le glacier. 

Dans les hauteurs à l’Est une grande partie des roches est dégarnie 
de neige (ce sont des localités où elle est enlevée par le vent); un des 
guides, en dirigeant la lunette acromatique sur ces emplacements, a 
reconnu plusieurs chamois en pâturage, que chacun a pu contempler 
à tour de rôle. Peter Bohren, l’intrépide chasseur, dit: « Si je n'avais 
« promis et juré à ma femme que je renonce décidément à la chasse, 
« certes, demain je leur aurais fait une visite; » et il ajouta : « Le 
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« métier de guide d’ascension a ses dangers, sans aucun doute ; mais 
a il a tellement d'’attraits pour moi que je veux continuer jusqu'à ex- 
« tinction de forces et ne pas risquer ma vie pour une peau de cha- 
« MOIS. » 

La voûte du glacier est, comme celle du glacier inférieur, fermée 
par de la glace d’eau entremélée de neige imbibée d'eau gelée. L'ex- 
plication de cette fermeture est facile à donner, d'autant plus que 
nous avons été à même d'observer la nature sur le fait. Dans la jour- 
née, par suite de la température élevée de l’air et un soleil ardent, 
les neiges grenues (nevés) qui couvrent le glacier se fondant, l’eau 
de fusion coulant sur la surface du glacier (tel que nous l’avons men- 
tionné), par la disposition locale arrivait à la pente termirale, prin- 
cipalement à l'emplacement de la voûte du glacier, non-seulement 
l'eau, mais des parcelles de neiges ; pendant la journée elle coulait 
à l’état liquide, mais le soir et la nuit l’eau et la neige imbibée d’eau 
restées en place se gelaïient fortement et augmentaient le volume de 
matières gelées qui, par les mêmes circonstances produites antérieu- 
rement, avaient bouché l'ouverture. — Sur le glacier, il y avait dan: 
certains emplacements, comme à la voûte, de la neïge imbibée d’eau 
gelée et de la glace d'eau, les deux adhérentes, solidement soudées 
à la surface du glacier. Mais cet ajoutage de matières gelées est par- 
tiel seulement, par flaques de peu d'’étendue et d'une faible épaisseur. 

En visitant soigneusement la pente terminale sur toute la largeur 
du front qu’elle présente, nous n'avons reconnu que de simples filets 
d'eau qui coulaient sur les parois de la pente, et qui, réunis sur le 
sol en aval, formaient un ruisseau extrémement faible pendant la 
journée. Le matin tout était à sec partout : pas un atome d’eau à l’état 
liquide nulle part. — La galerie que Bohren avaït faite pendant l'été 
dans la pente terminale, comme curiosité pour les touristes, avait un 
faible longueur, et, att milieu le jour y péhétrait par suite d’ablation 
de la surface du glacier en atrière-saison. Aux parois de la galerie et 
sur je plancher de la glace d'eau gelée de peu d'épaisseur. Les parois 
étaient humides , rnaïs l'eau n’en découlait pàs. 

Comme l’eau ne s'écoulait pas du glacier;"nous pouvions pénétrer 
facilement sous le glatier, méme'à plusieurs emplacements. — Nous 
sommes entrés dans une de ces groites que‘nous avéns exAminées fort 
à notre aise. Des parois dé glace Îl né tombait pas d'eau, ‘pas une 
seulé goutte, ‘et le sol était à sec partout." Cbtte 'éxcävatibn entre le 
glacier et le sol avait 20% de longueur, 10% de largeur et 2» de hau- 

É 
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teur au maximum, d’une forme irrégulière. Dans cette grotte, à un 
emplacement où le glacier touchait roche en place, nous avons fait 
hier soir, 9 mars, une coupure avec la hache et reconnu une couche 
de 20"" d’épaissetr de sable fin (de boue de glacier), entre la glace 
et la roche. Ce sable était humide et nullement adhérent, ni au glacier, 
ni à la roche. Ces matières enlevées, nous avons vu la roche calcaire 
en contact fraîchement polie et striée; c'était prendre l’auteur du po- 
lissage sur le fait. — Profitant des circonstances favorables, nous 
avons fait une entaille dans la glace, nous y avons placé un bois 
horizontalement fixé sur une certainé longueur, et suspendu un fil à 
plomb dont la pointe correspondait verticalement à un trait buriné 
sur là roche. Cette disposition devait nous servir pour observer la 
marche (progression) du glacier à sa base. C'était le 9 mars, 5 heures 
du soir, que cette orgauisation a été faite. 


Température dans la vote . . 1°.8. 
Air au dehors à l'ombre . . . 5,2. 


DA. 14. Progression du glacier supérieur de Grindelwald à sa base. 






















MILLIMET. | PAR HEURF.|  DIURNE. 
1862 mars organisé O== o== 
un 3,5 0,269 6,46 
_—  — 3,0 0,272 6,52 
_—  — 32,5 0,271 6,50 


L'observation du 15 a été faite à notre retour du Faulhorn par le 


Progression du gla- 
cier supérieur de Grin - 
delwald. 


guide-chef Blaiter. Je luï avais remis un compas et une mesure mar- 


quée distinctement par millimètres, avec l'instruction de mesurer avec 
le compas la distance totale depuis la marque sur la roche (marque qui 
avait été faite Le 9 mars, à 5 heures soir) jusqu’à la verticale du fil à 
plomb, et de tracer cette ouverture du compas sur la mesure milli- 
métrique. Cette distance était de 0,390" juste. — L'organisation pri- 
mitive était intacte. Pas d'eau dans la caverne souterraine, on pou- 
vait observer fort à l'aise. 

La marche totale, depuis le 9 mars, 5 heures soir, jusqu'au 15, 
5 beures soir, a été de 39 millimètres — 67,5 diurne — qui corres- 
pondent aux observations du 9 au 10. Si ce mouvement était uni- 
forme toute l’année, la progression ne serait que de 2,372 dans cet 
emplacement, qui est rapproché de La rive gauche. — Si l'observa- 

V. Il. 19 
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tion eût été faite au milieu des deux rives où le mouvement est le plus 
accéléré, l'avancement eût été beaucoup plus grand. 

Cette observation locale, je la cite comme renseignement. Les 
chiffres sont exacts : la marche a été régulière à la base en contact 
avec le sol, de jour, de nuit et pendant les six jours d'observations. 

DA. 15. De Grindehvald au Faulhorn et glacier du Faulhorn (en mars 
1862.1 

Transcription sommaire des observations faites. 

Lauvine-Alp, 1400" alt. approximativement. — Température du sol 
sous la neige à diverses profondeurs. — Température du sol gazonné 
dégarni de neige depuis plusieurs jours. 

Bach-Aip, 1998® alt. Le sol est couvert uniformément de 1",20 hau- 
teur de neige: — Température de la neige et du sol à diverses pro- 
fondeurs. — En été le ruisseau qui passe dans la localité est assez 
volumineux; nous avons enlevé la neige qui couvre le lit, et tout est 
complétement sec. 

Bach-See, 2276" alt. 

Résumé des observations du lac. 

Hauteur de la neige tassée 1%. — Directement au-dessous : con- 
glomérat de neige imbibée, gelée, compacte, de 0",80 épaisseur. — 
Au-dessous, eau à l'état liquide (à 0°,0) de 0,05 de hauteur, surgit, 
s'élève à travers le trou de sonde et se répand sur la surface à plu- 
sieurs centimètres de hauteur. — Puis glace d'eau compacte de 0",45 
épaisseur. — Profondeur de l’eau de surface de glace jusqu'au sol 
(soit profondeur du lac) 10",30. 

Le Hit du ruisseau de sortie est complétement à sec. 

Conjectures sur la formation de ces couches diverses qui couvrent Le lar. 

Faulhorn. Installation. 

DA. 16. Aspect du cône terminal du Fawhorn. 

Glacier du Faulhorn.... C’est surtout par l'étude de ce petit glacier 
que je suis arrivé à être assez osé pour établir la théorie suivante : 

Les neiges qui couvrent les glaciers sont temporaires, plus ou moins per- 
sistantes à loutes les altitudes sans aucune exception. Ces neiges, par de 
certaines circonstances météorologiques?, peuvent se changer partiellement 
ou en totalité suivant les altitudes en nevé (neige grenue), mais elles ne à 
changent pas en glace de glacier pour s'ajouter à la surface du glacier qui 


DA. ! Voy. les détails, T. V, 1" partie, p. 550 et suiv. 
DA, : Circonstances expliquées dans un autre chapitre du T. V, Il® partie. 
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les supporte. Par leur fusion, l’eau de fonte est assimilée par le glacier 
qui leur sert de base, et cette assimilation de l'eau fait progresser les gla- 
ciers à toutes les altitudes.! 

Observations. 

Tableau des profondeurs, de l'aspect et des températures des matières 
gelées traversées par la tranchée dans la neige. 

Depuis la surface de la neige jusqu’à surface du glacier, 5",45. — 
De surface de glace du glacier au sol, 1®,15. — Total, 6,60. (Épais- 
seur du glacier 1",15.) 

Densité de la neige. À 4" profondeur, 0,450 ; l’eau — 1000.2 

DA. 17. Eau sortant par la voûte du glacier inférieur de l’Aar 
(du 9 au 26 août 1844.)3 1 

10 Août 1844. A cent pas en aval de la voûte du glacier inférieur 
de l’Aar (Unter-Aargletscher), le torrent est encaissé dans du gravier 
et coule avec impétuosité sur une largeur approximative de 12 mètres. 
La longueur de cet encaissement régulier est de 60 à 70 mètres. Ces 
circonstances sont très - favorables pour le jaugeage de la quantité 
d’eau qui s'écoule dans un temps déterminé. — La seule difficulté 
qui se présente , ce sont les sections de profondeur. — On sonde avec 
une forte perche, et on trouve l'eau au bord de {" de hauteur. — 
Les guides déclarent que le torrent est trop rapide et trop profond, 
et prétendent qu'un homme tel vigoureux qu'il soit, chargé même de 
100 kilogrammes en poids, serait infailliblement entraîné par le cou- 
rant. — Une forte pièce de bois, de 15 mètres de longueur, placée 
en travers du torrent et portant sur les deux rives, ferait l'affaire 
sans aucun doute; mais ce bois, où le prendre! — Spontanément, 
le guide-chef, Hans Jaun, dit : «Je sais ce qu'il faut faire pour 
« mesurer les sections. Aucun de nous ne peut passer le torrent; mais 
«un cheval chargé s'y promènera; il marchera là-dedans fort à son 


DA. : Certes, à toute théorie on peut opposer des observations partielles qui ne la 
confirment pas. — Dans certaines localités on trouvera du nevé imbibé d’eau à la surface 
des glaciers , qui, par suite de froids, en arrière-saison surtout, sont convertis en con- 
glomérat gelé ; on trouve même de l’eau à l’état de glace, et les deux conglomérats in- 
timement liés adhérents, ajoutés à la surface. — Ce sont des cas exceptionnels et qui, 
dans l’ensemble de la masse, n’exercent aucune influence, exception dont on peut par- 
faitement ne pas tenir compte. C’est comme les taches de neiges partielles qui persistent 
sur le sol à de certaines altitudes en été et qui sont très-insignifiantes. 

DA. : Voy. Densité de la neige au Grimsel, de surface à sol. 20 en 20 centimetres, 
T. V, I'< partie, p. 506. — Densité de 2,10 à 3°,60 invariahles 0,491 ‘mars 1855. 

DA. » Vos. T. Ier, Ie" partie, p. 270 et suiv. en 


Eau sortant de ls 
Toêle du glacier 
inférieur de l'Aar. 
Section du Jit du 
torrent. | 





Section du lit du tor- 
rent de l’Aarboden. 
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«aise, ets'arrêtera au commandement. Les Valaisans disent : Jamais 
« cheval n’a péri dans un torrent des Alpes.» 

A quelques pas de nous se trouve en pâturage la jument alesane 
du maître-d’hôtel du Grimsel. « Que l’un de vous se mette sur le dos 
« de la bête el qu'elle passe le torrent.» — « Non pas, non pas, le tor- 
« rent l'entraîne si elle passe à vide; nous nous mettrons dessus à 
« deux, » dit un des domestiques du Grimsel. 

Deux individus se mettent à cheval. Hü/ simple stimulant de voix 
et la bête aborde franchement la question. Le passage du torrent se 
fait parfaitement sans licol, ni fer dans la bouche. La main droite du 
premier cavalier, avancée du côté droit, touchant légèrement l'enco- 
lure, veut dire: direction à gauche. Ce geste est parfaitement com- 
pris; l'opposé est l'avertissement pour aller à droite. La manœuvre se 
fait avec la précaution essentielle de marcher contre le courant ; la 
direction opposée ferait immédiatement chavirer l’embarcation. — Le 
second cavalier est muni d'une perche marquée au centimètre qui 
permet de noter les différentes hauteurs de l’eau. Le 17 août, l’eau 
avait baissé de 0°,30. Un homme fort et de grande taille, chargé de 
50 kilogrammes de pierres, pour ne pas être entraîné, a parcouru le 
torrent. Les mesures de section, comparées à celles faites à cheval. 
différaient fort peu. 


DA. 18. Sections du lit du torrent dans l'Aarboden (17 août 1814). 





ENS > 


{ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 à 12 13 
mes | ms | mme | me | mue | somasueuse | mme 'onmamemene À meme } meme PRIS, PR 
m m m m m m mn m D] in me = = 





1,23 | 1,37 | 2,43 | 2,69 | 2,66 | 2,47 | 2,45 | 1,85 | 1,62 | 1,37 | 1,10 | 0,42 | 0.20 
Moyennes des secticns longitudinalement. 
1 0.25 1 0,27 | 0,49 | 0,54 | 0,53 | 0,49 | 0,49 | 0,37 1 0,32 | 0.27 0,22 7 0,08 i 0.04 | 


Addition : 4%,36 divisés par 13 — 0,33. 

Moyenne au 17 août, 0",33 ; au 10 août, 0,63. 

Le niveau du torrent, du 17 au 10 août, a baissé de 0,30. 

À BGD E. Pieux sur rive gauche. — F G H J K. Pieux sur rive 
droite. — E et R en amont du torrent. —- À et F 50 mètres en aval. 
— Cet I placés an milieu de Ja distance de tonte la longueur. Les 
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pieux se trouvent espacés de 12,50, et la langueur totale en observa- 
tion est de 50". 

Seetion transversale, 12° de largeur uniforme : 1 bard de rive 
gauche; 13, bord de rive droite. ( 

Au point C rive gauche, une perche est solidement fixée dans le 
ht du torrent, à 0,10 du bord, le 9 août: Sur ce pieu qn a elaué 
un ruban marqué au centimètre pour observer les changamenis de 
niveaux. 

Pour calculer le débit de l’eau du torrent en expériences, il suffit 
de tenir compte de la vitesse, en observant le parcours de l’eau sur 
les 50" de longueur exprimés en secondes..— Pour déterminer cette 
vitesse, je me placais près du pieu E, et'un guide intelligent au 
pieu A (50® en aval). Un autre se trouvait à 20" en amont de moi; 
à un signal convenu, il jetait un morceau de bois au milieu du 
torrent. Lorsque ce flotteur traversait la ligne E K, j'observai à la 
montre à secondes son passage, et. arrivé à la ligne A F, le guide, 
qui tenait le bras levé, le baïssaiït, et le temps du parcours était noté. 
On faisait généralement une deuxième, même une troisième obser- 
vation; puis on jetait un flotteur dans l’eau, à:2" de rive gauche, 
dont le cours était un peu plus lent (le maximum de vitesse se trou- 
vait au milieu). Cette différence n'était que de quelques pour cent; 
cependant on en tenait compte, en prenant pour chiffre de vitesse la 
moyenne entre le milieu et le bord. 

Calcul du débit du torrent. | | | 

9 Août. Hauteur moyenne 0",63 sur 50" de longueur et 12" de 
largeur, le bassin de l'eau gst.de 50" ,;>x< 12" — 600", multipliés par 
la hauteur de 0,63 — 378 mètres cubes vitesse 15 secondes sur 90" 
de longueur. 

1512 mètres cubes par minute — ‘90,720 par heure — ?, 177, 280 
mètres cubes diurue (en 24 heures). 

13 Août. Hauteur moyenne, 0,33, 50 >» 12% — 600, multipliés 
par la hauteur 0,33 — 198 mètres cubes; vitesse 17 secondes sur Ga 
de longueur. Er, 

700 mètres cubes par minute — 42,000 per heuve — 1,008,000 me- 
tres cubes diurne (en 24 heures). RE 


po 1, e 
HV : DU tn arts a, 


| * ful [ / 
! 1 PA. Les circonstances d encaissement régulier de toute la masse d’ eau qui sort qu 


glacier inférieur de l Aar ne se sont pas reproduites les annèes 'enivañtes, el je puis 
warantit les-chiffres du volume d'emt enmme parfaitemekit Jusfés.  ‘ À | 
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Du 9 au 27 août l’encaissement du torrent n'a pas subi de varia- 
tion ; le niveau d'eau ayant toujours été en diminuant, les matériaux 
qui l’encadrent n'ont pas été dérangés. Plusieurs points de section 
ont été vérifiés le 24, et les chiffres de fond correspondent parfaite- 
ment à ceux du 17 août. 

Les tableaux qui suivent comprennent les observations météorolo- 
giques du 9 au 27 août, faites au Pavillon de l’Aar, l’ablation du 
glacier dans la ligne transversale du Pavillon au Grünberg et le débit 
du torrent.! 


DA. ‘ Les observations ont été faites par Bellfus-ausset, et exceptionnellement par 
lc guide-chef Jaun, qui possédait le savoir-faire et le savoir-voir hors ligne. 
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DA. 19. @Gbservations météorologiques du 9 au 27 août 4N44 | 19 jours) 
au Pavilion de l'Aar, 2398" alt. 








TEMPÉRATURES. VENTS. 
1844 MOYENNES. FORCE MOYENNE. ÉTAT DU CIEL, 




























pen Nuit. Diurne. | 

9 3°,0 2°,0 2°,5 Variable. Pluie la nuit 

10 5,5 3,5 4,5 Découvert. Soleil. Belle juurnée. 

11 6,0 4,0 5,0 Découvert. Soleil. Belle journée. 

12 5,0 3,0 4,0 Moitié couvert. Soleil par moments. 

13 3,5 2,5 3,0 Couvert. Nuit pluvieuse et neigeuse. 

14 2,0 1,0 1,5 Couvert. Neige la nuit. 

15 0,5 0,0 0,2 , à Couvert. Il neige toute la journée. Le soir 
0=,15 neige fraiche couvre le glacier. I] 
neige la nuit. 

16 1,0 0,5 0,7 Couvert. Il neige jusqu'a midi. Le glatier 
est couv. de 0",60 haut. de neige fraiche. | 

17 3,0 2,0 2,5 2 2 2 Couvert. Brouillard. 

18 8,0 3,0 4,0 1 1 1 Variable. Soleil par moments. Brouil. le soir. | 

19 6,0 4,0 5,0 l 8 2 Découvert. Soleil. Brouillard le soir. 

20 6,0 4,0 5,0 1 @5 3 Découvert. Soleil. La nuit vent violent. 

21 1,0 4,0 5,5 0 0 0 Découvert. Soleil. Calme. Belle journée. 

22 6,0 4,0 5,0 0 0 0 Variable. Soleil. Calme. 

| 23 5,0 3,0 4,0 l l 1 Couvert. Pluie faible jour et nuit. 

24 5,0 8,0 4,0 l 1 | Couvert. Pluie toute la journée. Par heure, | 

| en moyenne, 0,002 hauteur eau. | 

25 4,0 2,0 3,0 1 I Couvert. La nuit il neige. 

26 6,0 4,0 5,0 0 0 0 Le mat. le glacier est couv. de 0",04 de haut. | 
de neige fraîche. Déc. Sol. Belle journée. 

21 6,0 4.0 5,0 0 0 0 Découvert. Soleil. Belle journée. | 

Moy. . | 4,50 | 2,82 | 3,66 | 1,1 |” 1,6 | 1,3 |6 journées. Soleil. Belles journées. 
Max... | 7,0 4,0 5,5 3 O5 3 3 journées variables. Soleil. | 
Min. .| 0,5 0,0 0,2 0 0 0 1 journée couverte, sans pluie ni neige. 

| Différ. | 6,5 1,0 5,1 3 5 3 2 journées de pluie. , 





7 journées de neige. 









DA. 20. Aspects des glaciers de l'Aar, en noût 1944. 
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LIGNE TRANSVERSALE 
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3550 nm. 


ABSCHWUNG. GLACIER 
CONFLUENT DES DEUX 


GLACIERS, 2500 m. 


PENTE TKAMINALE ROCHES 
PARTIE SUPÉRIEURE, at PAVILLON, 
2000 m. alt. 2393 0. 
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» 
0",15 neige Neige fraiche À 
0,60 ” 
0,10 » 
0,20 nevé 
0,17 » 
0,08 » 
0,06 » 
Découvert 
Découvert 
Découvert 
Découvert 
0,04 neige 
Découvert 


» 
Neige 0",10 neige 
0®,40 haut. 0,40 » 
0,20 » 0,20 » 
0,05 » 0,05 nevé 
Découvert Découvert 
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DA. 21. Hauteur et vitesse du terrent de l’Aar, 9 an 97 août 1844 (19 jours). 
‘ Bau sortant par la voûte du glacier de l’'Aar, 1990" ait. 


Le torrent coule à la surface ondulée; des oscillations de hauteur 
de 0,05 se voient à la marque. DA. 
Mèmes circonstances. DA. 
Oscillations très-faibles. DA. 
L'eau touche uniformément la marque. DA. 
Oscillations de 0",10. Vent moyen. DA. 
Oscillations nulles. Pluie faible. Calme. DA. 
Oscillations nulles. DA. 
Oscillations nulles. DA. 
Oscillations nulles. DA. La vitesse n’a pas varie. 
Pas observé. 
Observé par le guide-chef Jaun, 3. 
Observé par le guide-chef Jaun, J. 
DA. 
Pas observé. 
DA. | 
Midi Mesuré exactement les sections. DA. 
Midi 1. 
? Pas observé. 
Midi DA. 
Midi 1. 
35. d. 
? Pas observé. 
6s. DA. 
8 m. É 3. 
Midi 1. 
35. DA. 
| Moyennes . . . ë 4 jours invariables, 15 secondes, 0",63 haut. 
| Maximas. . .. 3 jours, 17 à 21 secondes, 0",57 à 0,43. 
| Minimas . . .. 4 jours, 25 secondes, 0,33. 
Différence. . . 5 jours, 26 à 29 secondes , 0,31 à 0,17. 
| 3 jours, 30 secondes, 0",17. 

Du 9 au 14 août les glaciers de l’Aar étaient à découvert depuis la pente terminale jusqu'à l’Abschwung. 
Plus en amont quelques taches de nevés sur ceux du Lauteraar et du Finsteraar, mais appro- 
ximativement à un kilomètre en amont, ils étaient totalement couverts de nevés temporaires. Les 
petits glaciers simples du bassin de l’Aar étaient tous couverts de nevés temporaires dans la partie 
| supérieure. et n'étaient à découvert qu'a une altitude de 2650*. Au Pavillon, à de certaines places 
| où le vent accumule la neige . il y avait plusieurs taches de nevé assez étendues.‘ 


° Les nevés temporaires qui couvrent les glaciers de l'Aat disparaissent (8e fondent) complétement dans certaines années chaudes. 
En 186/, au commencement de septembre, les petits glaciers du bassin de l’Aor et les grands glaciers du Finsteraer et du 
Lautersar étaient complétement à découvert ; on faisait le trajet de Grindelwald sn Grimsel, à travers la Strahleck. sur roches 


et glaciérs découserts. 





| 
| 
| 
| 
| 
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LA. 2: ÆEaus sortant de glaeler inférieur de l' ar. 
Dur ‘5 au 22 Août 1845 419 jours . 











HAANTITE SUGFICES OPSERVÉES LE SOIR. 












BACTEIS DE NEIGE FRAICRE 


[ 
sur Le glarier.| au Parillon. 





JotRs. pE£at ss "LET. blacrer. 
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Inurne. 





VMetres rubes. VMetres. 
























2.155.241) 11,030) Découvert | Décuuvert L'ablation est observée sur le glacier, 
2.157.280 0.060 8 » ligne transversale du Pavillon au Grûn- | 

2.155.280 0.065 » , berg. entre moraine médiane et Ja rive 
7 2.177.280 0.030 » » gauche. Ablation diurne. 
| 1.138.166 0.010 | 
1 1.636,32 9.050 
| 1.3°6.326 Nulle U,15 0,10 Neige sur roche au Pavillon. | 
662.515 Nulle 0,60 | 0.40 Neige sur le glacier au bas du Pavillon. | 
! 662.51: Nulle 0,40 ©! 0.20 ° 
| 662.514 Nulle 







convertis en nevé gros grains, sans di- 
miputivn de poids. 


















0.20 0.05 Les 07,60 de neige se sont tassés et | 
| 
| 
| 
| 
| 























19 635.331, Nulle 0.17  Découvert Le nevé se fond sur le glacier. La mo- | 

au 628.14 Nulle 0.08 | Découvert L raine se découvre. | 

21 (518,091 Nulle 0,06 Découvert 

22 362.816 Nulle Découvert | Découvert La neige s'est fondue sur le glacier. 

2. (412.848; 0.010 

21 362,880 0.020 

25 293,760 0,010 

26 203,760 Nulle 0.04 » La neige se fond en touchant le sol au 
Pavillon. 




































27 293,560 Nulle Deécouvert . La neige fraiche sur le glacier arrête 
Total. | 19,467,219 LE 0,210 0,64 : 040 [ twute ablation. 

Moy. 1,021,593 0,013 0,034 0,021 

Max... 2,177,280 0.065 0,60 0,40 

Mpe.. 293,760 Nulle Nulle Nulle 

Diff. . 1,883,520 0,065 0.60 0,40 








L'ami Deser cest retourné au Pavillon de l’Aar après notre ascension au Rosenhorn (un des trois 
Wetterhærner). Il a observé le 5 septembre la marque de hauteur du torrent de l’Aar et a tenu compte 
de la vitesse du courant; fl a trouvé que le débit de l’eau correspondait au 10 août, soit en chiffres 
ronds à 2,200,000 mètres cubes diurne. Du 28 août au 5 septembre (9 jours) le temps était splendide, 
zénith découvert et soleil, L’ablation de la surface du glacier doit avoir été forte, on peut l'évaluer à 
0,060" diurne (total 0,50). De 293,760 mètres cubes d’eau qui surtait du glacier le 27 août, elle 
a augmenté jusqu’à 2.200,000% cubes. Telle qu'elle avait diminué pendant 9 jours, du 16 au 24 août, par 
manque d’ablation, telle elle a augmenté par ablation du 28 août au 5 septembre. Dans les glaciers 
a faible pente d'une grande étendue la diminution ou l'augmentation du volume d'eau qui s'en écoule 
ne se produit que dans l'espace de 2 à 3 jours, tandis que dans les glaciers à fortes pentes, surtout les | 
glaciers simples, lorsqu'ils n'ont pas une grande étendue, par suite d’une belle journée chaude le tor- 
rent qui en sort est volumineux le soir, et par suite d’une nuit froide, le matin il s’en écoule fort | 












peu d'eau. 

Rappelons que les slaciers sont adhérents au sol dans toutes les saisons à une altitude au-dessus 
de 2,600 et qu'à ces hauteurs il ne saurait produire de boue . et que ceux qui couvrent de grande: 
surfaces au-dessons de cette altitude, fournissent le plus de matériaux réduits à l'état de poudres fines. 






OBSERVATIONS MÉTÉUROLOGIQUES. 299 


DA. 22. Eaux sortant du glacier inférieur de l'Aar. 
Résumé du 9 au 2° auût 1844 (19 jours). 


























NOMBRE VOLUME D'EAU ÉCOULÉE. DIURNE. ABLATION DU GLACIER., DIURNE. 
A "" rene TT 
DATES. de 

JOURS. TOTAL, MAXIMAS. MINIMAS, MOTENNES. TOTAL. MAXINAS. | MINIMAS. AOFEENFS- 

Août 1844. Mètres cubes.| Mètres cubes. | Mètres cubes. | Mètres cubes. E Métres. | Mètres. | Mètres. | Mètlres. 
9,10,11,12 $ 8,109,120 2,177,280 2,177,280 | 2,177,280 L 0,185 | 0,065 | 0,930 | 0,046 
13, 14, 15 3 4,761,224 | 1,138.166 | 1,327.326 | 1,587,07+ À 0,015 | 0,010 | 0,005 | 0,005 
16, 17,18 8 1,987,542 662,514 662,5 F4 662,514 E Nulle | Nulle | Nulle | Nulle 
19, 20, 21 3 1,891,569 645,331 618,091 630,523 | Nulle | Nulle | Nulle | Nulle 
22, 23, 24 3 1,236,544 462,816 362,880 412,181 À 0,030 | 0,020 | 0,010 | 0,010 
25, 26, 21 8 881,280 293,160 293,760 293,160 À 0,010 | 0,010 | Nulle | 0,003 
Total. . . | 19 119,467,279 0,240 0,064 
Moyenne. 1,024,593 1,024,593 À 0,013 0,013 


Boue de glacier charrlée par le terrent qui sort par la voûte du glacier lnaférleur 
de l’Aar. 


En aval, à une certaine distance de la voûte du glacier , après que le volume d’eau a diminué forte- 
ment et successivement, nous voyons, déposés fraichement sur le sol, soit par couches ou isolément 
par petits amas, des galets et du sable de diverses grosseurs. Nous voyons souvent ces mèmes matériaux 
remaniès d’amont en aval. Nous voyons de plus du sable extrémement fin, de la véritable poudre fine. 
que nous désignons sous le nom de boue de glacier. Tous ces matériaux sont sortis par la voûte du 
glacier et charriès par le torrent suivant leur volume et les sables suivant la grosseur du grain; les 
uns entraînés au fond du lit, touchent le sol; les plus fins, en suspension dans l’eau jusqu'à la surface. 
Pour déterminer la quantité de boue de glacier (sable poudre) en suspension, on puisait avec un vase 
de la contenance d’un litre de l’eau à 0",10 au-dessous de surface, et on remplissait un vase en fer- 
blanc de la contenance de 12 à 15 litres. Cette eau se transportait au Pavillon de lPAar. Après trois 
jours de repus on décantait l’eau claire, et le résidu déposé au fond était évaporé à siccité et pesé 
sur une balance très-sensible. 

Pendant mes nombreux séjours au Pavillon de J’Aar les observations m'ont donné le résultat suivant : 

Le maximum de sable très-fin (boue de glacier) en suspension a été fort souvent de 1 gr.. 60 par 
litre et le minimum de O0 gr., 44. On peut admettre en moyenne 1 gr. par litre. Le maximum se fait 
lursque le volume d’eau augmente et entraîne la boue restée en place ; le minimum lorsque le volume 
diminue fortement. 

En évaluant à 1 gr. par litre la boue sortie du 9 au 27 août, nous aurons les chiffres suivants : 1 gr. 
par litre; 1 kil. par mètre cube d’eau; 19,467,279 kil. au total —1,021.593 kil. diurne ; 1,024 quin-: 
taux métriques à l’état sec. | | 

Cette quantité de boue, moyenne par jour, sort du glacier approximativement de juin à nv- 
vembre, pendant 180 jours, soit 184,320 quintaux métriques. Cette quantité est certes au-dessous de 
la vérité, car au evmmencement de l'été, aux premières sorties de l'eau, les boues restées en place 
et entrainées sont très-considérables. Nous disons boues restées en place en hiver (de décembre à 
mai), saison où il ne s'écoule pas d’eau des glaciers de l’Aar. Les glaciers ne se reposent pas; tou- 
jours actifs, ils rabotent, burinent et polissent les roches qui les supportent... et en réduisent une 
partie en poudre très-fine que nons nommons houe de glacier. 


cam F-u ev'agt 
> 2 alre à “Hasir. 
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DA. 24. Volume d’eau sortant de 1a vallée de Masle. 

1844. 29 août à midi. 

Sections au pont de Meynngen, ancien pont en amont du village, 
‘qui a été remplace par un nouveau pont placé plus en aval. 


Largeur du torrent (Aar) révulierement encaissé. . 17" 
Hauteur moyenne de l'eau . . > 
Longueur du parcours régulièrement encaissé . . 40" 

Vitesse moyenne, parcours d'un flotteur . . . . 15secondes. 


{5e x 40 — 6K0" surface X 1*.53 hauteur — 1040 mètres cube: 
en 15 secondes — 4160 mètres cubes par minute. 

249.600 mètres cubes par heure — 6,000,000 mètres cubes (chiffres 
ronds, en 24 heures (diurne:. 

Les principaux affluents de l’Aar sont : les torrents de l'Ober-Aar, 
celui du glacier inférieur de l’Aar, les lacs du Grimsel, l'Erlenbach à 
la Handeck, quelques petits glaciers qui déversent les eaux depuis la 
Handeck jusqu’à Imhof, les eaux de la vallée d'Urbach, qui provien- 
nent principalement des grands glaciers du Gauli, et surtout les eaux 
de la vallée de Gadmen, vallée d'une grande étendue, qui renferme 
plusieurs glaciers considérables. 

Cette quantité d’eau est une moyenne de l'été; souvent elle est infi- 
niment plus forte, et en hiver très-faible et est représentée par un 
simple ruisseau; — par suite de grands froids un simple filet d'eau, 
et exceptionnellement totalement tari, à sec. 

Cette grande masse d’eau charrie la boue de glacier (poudre fine) 
jusqu’au lac de Brientz, où elle se dépose généralement, et sous de 
certaines circonstances de fort vents et de crues d'eau incomplétement. 
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DES NEIGES ET DES NEVÉS 


QUI LES COUVRENT. 
Dur ,) à ; ne 


LA. |. Antroduetton. Plusieurs causes concourent à alimenter le 
magasin d'eau qui se trouve dans l'intérieur des glaciers. Ce sont 
l'ablation, les pluies et la condensation 2. —— La première de ces 
causes est à beaucoup près la plus efficace. 

Quand on visite en automneun glacier (DA. dent le surfaec est débarrassée 
de neiges ou‘nevés) qu'on avait observé'au printemps, on le trouve tou- 
jours considérablement plus abaissé. Une couche de glace a dispäru 
par la fonte (DA. M. A... ajoute et par évapération. Cette évaporation est plus que 
contrebalancée par la condensation de l'humidité dé l'air). C’est cette disparition 
de la couche uen ne j'ai dan sous le rom d'ablation du 
glacier. - 

Jusque dans ces dernières années on ne possédait que des données 
très-vagues sur l’ablation. On savait bien qu’une couche de glace 
était enlevée tous les étés de la surface des glaciers, mais on ignorait 
complétement quelle était son épaisseur. Les montagnards gue j'ai 
consultés autrefois sur cette question pensaient bien qu'une portion 
notable des glaciers devait être absorbée (mangée) par la chaleur. 


* DA. Les paragraphes LA. sont extraits de : Nouvelles éludes sur les glaciers 
actuels, leur structure, leur progression et leur action physique sur le sol par x. 
Agassis. Avec atlas de 3 cartes et 9 planches. 1 vol in-8°, 598 pages. Victor Masson. 
a Paris, 1847. Les paragraphes DA. par Dotlfus-Ansset, ainsi que les annotations 
en petits caractères. 

* DA. L’ablation des neiges et nevés qui les couvrent temporairement et la fonte du 
glacier découvert. 


Introduction. 


Premières observa- 
tions d'ablation 1840. 
Glaciers de l’Aar. 

Affluent du Finster- 
Aer. 


Ablation du glacier 
d’Aletsch 1840 , par 
M. Arnold Escher 
de 1a Linth. 
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mais ils ne comprenaient pas que, malgré cela, le glacier se trouvät 
toutes les années à la même hauteur (DA. Hauteur approximative). 

LA. 2. Premières observations d’ablation. 

Les premières observations exactes d’ablation de la surface des gla- 
ciers découverts remontent à l’année 1840. — En quittant le glacier 
de l’Aar, après un séjour de huit jours à l'Hôtel des Neuchätelois 
(DA. Abri sous un bloc monstre, sur moraine médiane), j'avais introduit des 
perches dans deux trous de sonde situés à côté de mon gîte, sur l’af- 
fluent de la Strahleck (glacier du Finster-Aar); l’une des perches avait 
62,5, l’autre 3" de longueur, et toutes deux étaient à fleur de glace. 
En visitant le glacier l’année suivante, le 8 août 1841, je trouvai que 
mes perches avaient surgi l’une et l’autre de 2,42. La plus courte 
des deux vacillait dans son trou, qu’elle avait agrandi; l’autre, au 
contraire, était très-fixe, et pendant notre séjour, qui dura jusqu’au 
commencement de septembre, elle grandit encore de 1 mètre. C'était, 
par conséquent (en reportant les 0®,42 sur le mois de septembre), une 
ablation de 3 mètres, qui avait eu lieu pendant l’espace d’un an, et 
il se trouvait de plus que l’ablation d'un mois (du mois d'août) avait 
été égale à la moitié de l’ablation annuelle.! 

Cette grande activité de l’ablation en été se trouve confirmée par 
une expérience que M. Arnolä Escher de la Linth tenta pendant la 
même année. Il s'était rendu, dans le courant du mois de juin, au 
glacier d’Aletsch (Valais), emportant une certaine quantité de pieux 
qu'il avait fait tailler en Valais. Il les avait alignés au travers du gla- 
cier et mis en rapport avec les points fixes des rives, de manière à en 
obtenir la somme du mouvement après un certain temps. Pour ètre 
bien sûr que ses pieux ne seraient pas renversés, il les avait fixés 
dans la glace à 1",30 de profondeur; cela n’empêcha pas que, lors- 
qu'il les visita de nouveau à la mi-août, il les trouva presque tous 
renversés. Lorsque, quinze jours plus tard, je montai ce même gla- 
cier eu me rendant à la Jungfrau (le 28 août), je n’en rencontrai plus 
qu'un seul debout. Il avait donc suffi de moins de deux mois pour 


‘ DA. L’ablation dans cette localité est très-variable, et est en raison des circonstances 
atmosphériques. Pendant mes nombreux séjours au pavillon de l’Aar, de 1844 à 1861. 
dans certaines années la surface du glacier, fin août, était encore couverte de nevé pro 
venant de neiges tombées en hiver, qui protégeaicnt la surface contre toute ablation di- 
recte toute !l’année ; dans d’autres années, ces mêmes surfaces étaient à découvert de 
juillet à fin septembre, dans ces cas l’ablation atteignait jusqu’à 4,50 à 6°. 
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enlever de la surface du glacier une couche de glace de 1",30 d’épais- 
seur. 

Avant de quitter le glacier de l’Aar, au commencement de septem- 
bre 1841, j'avais eu soin de faire des entailles à fleur de glace sur 
les pieux que j'avais alignés à travers le glacier, près du bloc n° 5. 
DA. Ce bloc n° 5 est un bloc monstre, protogine, que nous nommons Bloc Hugi. Il se 
trouvait en 1841 à 1514" en aval du point fixe n° 1, qui est sur roche en place à l’Ab- 
schwung.) Au commencement du mois de juillet de l’année suivante 
(11 juillet 1842) je trouvai l’ablation suivante : 

Trois pieux près du trou aux cylindres entre le bloc n° 5 (Bloc Hugi) 
et l'Hôtel des Neuchâtelois (Bloc n° 2, Bloc Agassiz) avaient surgi de 1",22. 

Les pieux de la ligne transversale s'étaient élevés dans les propor- 
tions suivantes : 


Le premier du Finster-Aar, le plus rapproché de la moraine mé- 


ae: de à: 5 dm ve ue D 2,20 
Le second au milieu du Finster-Aar. . . . . . . . . . . 1,84 
Le troisième plus près de la moraine latérale. . . . . . . 1,46 


Le pieu du Lauter-Aar, près de la moraine médiane de. . 1,70 


Les chiffres sont inférieurs à ceux de 1841, qui m'avaient donné 
2,42; mais il ne faut pas oublier, qu'au moment où ils furent rele- 
vés (le 10 juillet), l'année n'était pas révolue; et en effet, un mois 
plus tard, ils avaient tous surgi de plus d’un mètre; en sorte que la 
moyenne de l'ablation aux environs de l’Hôtel des Neuchâtelois (Bloc 
n° 2) se trouvait étre de 3" à 3®,50 par an. Il m'était également dé- 
montré par des observations des deux ou trois mois d'été que l’abla- 
tion est beaucoup plus efficace que celle de tout le reste de l’année, 
puisque celle du seul mois d'août (DA. A cette station) était de 1", soit 
0®,034 par jour. 

Pour que le trou de 42" que j'avais fait forer à grands frais pen- 
dant l’été de 1842 (trou B de la carte de l’Atlas, PI ID ne fût pas 
perdu, je l’employai à l'expérience suivante. Je pris treize cylindres 
en bois de la longueur de 0",30 et d’un diamètre de 0",07, que je nu- 
mérotai soigneusement. Je remplis ensuite le trou de gravier, d’es- 
pace en espace (tous les 3 mètres); j'y introduisis l’un des cylindres, 
de manière que le XIII se trouvait à 0,50 au-dessous de la surface 
du glacier le 5 septembre 1811. Au mois de juillet de l’année sui- 
vante, l'emplacement de mes cylindres se reconnaissait à une petite 
colline de décombres, semblable à une taupinière gigantesque, du 
milieu de laquelle s'élevait le n° XIIT, indiquant une ablation d’en- 


Ablation du glacier de 
l'Aer. 1841 à 1842. 
Station de l'hôtel des 
Neachatelois. 
Bloc n° 2. 


Ablation du glacier 
du Faalhorn, 1841; 
par Ch. Martins. 
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viron 1,50. Comme l'emplacement du trou est bien connu et facile à 
trouver, étant situé à une centaine de mètres de la moraine sur le 
bras du Finster-Aar, on pourra, au moyen de ce trou, s'assurer, 
après un certain nombre d'années, si l’ablation annuelle continue à 
marcher de la même manière. En supposant qu'il en soit ainsi. le 
cylindre n° Î devra arriver à la surface au bout de 14 ans (à raison 
de 3" par an). J'ai retiré en 1845 le n° X. 

Pendant que je faisais ces observations au glacier de l’Aar, M. Char 
les Martins me devançait au petit glacier du Faulhorn dans l'obser- 
vation détaillée de l’ablation. — Au moyen d’un appareil aussi simple 
qu'ingénieux , il détermina de la manière la plus rigoureuse la quan- 
tité de glace qui est enlevée au glacier par l’ablation dans un temps 
donné. Il démontra en outre qne les pierres ne remontent pas par 
l'effet de la dilatation, comme j'avais été porté à le croire en me fon- 
dant sur le fait de l’imbibition plus considérable de la glace le long 
des rochers. 

Pendant une période de 28 jours (8 août au 5 septembre 1841). 


l’ablation totale fut, au glacier du Faulhorn, de. . . . .. 0=,990 
Par jour, en moyenne... . . . . . . . . . . . . . . . 0,0357 
Moyenne diurne du 25 juillet au 4 septembre . . . . . . 0,037 


Par une température moyenne de 4°,61 et une humidité relative de 
76 p. 100. — Ce chiffre ne diffère pas sensiblement de celui du gla- 
cier de l’Aar. Or, il est à remarquer que les deux stations sont à peu 
près à la même altitude : Hôtel des Neuchâtelois 2486®, le glacier du 
Faulhorn 2800%. (DA. Glacier du Faulhorn 2630"; différence d’alt, 256=.\ 

Voici comment M. Charles Martins a rendu compte de ses expé- 
riences, qu'il accompagne de la description de son appareil, dont j'ai 
donné le dessin réduit dans la PI. IX, fig. 6. 

« Le 21 juillet 1841, à 1 heure, je creusai dans le glacier un puits 
de 0,15 de profondeur. Une pierre fut placée au fond, puis recou- 
verte avec la glace concassée qui avait été retirée du trou. Le 25 juillet 
à 5 h. soir, ou 66 heures après, la pierre était à nu et à 0,03 seule- 
ment au-dessous de la surface du glacier. Cette première expérience 
ne prouvait absolument rien, sinon le fait de l'apparition assez 
prompte à la surface des glaciers d'un corps logé dans leur épais- 
seur. 

Pour m'assurer si, en effet, la pierre semontait contre son propre 
poids, je choisis le 26 juillet, sur les roches voisines, deux points À 
et B fixes et bien, visibles d'un côté du glacier à l’autre. Cela fait, 


” 
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dans la direction de la droite A B qui joignait ces deux points, je 
creusai un puits dans le glacier (a). Il avait 0",26 de profondeur. 
Une pierre fut logée au fond du trou. Le surface supérieure de cette 
pierre était à 0®,20 au-dessous de celle du glacier; puis une perche, 
surmontée d'un voyant et glissant sur un jalon, fut placée sur la 
pierre. Pendant que M. Bravais visait, j’abaissais ou j'élevais suc- 
cessivement le voyant, jusqu'à ce que son bord supérieur coïncidât 
avec la ligne A B, qui joignait les deux repères choisis sur les rives 
du glacier. Pendant l'opération je m’assurai de la verticale de la 
perche au moyen du fil à plomb. Le trou dans lequel il s'était amassé 
0®,05 d'eau provenant de l’intérieur du glacier, fut rempli avec de 
la glace concassée qui en avait été extraite. 

« Le 1* août suivant, la surface supérieure de la pierre (b) était à 
découvert et à 0,04 au-dessous de la surface du glacier. Mais pour 
que le bord supérieur du voyant coïncidât avec la ligne A B qui joi- 
gnait les deux repères, il fallut l’élever au-dessus de la pierre de 
0®,02 de plus que dans la première expérience. Ainsi donc, quoique 
la pierre se trouvât à 0",04 au lieu de 0®,20 au-dessous de la surface 
du glacier, son niveau absolu avait baissé; puisque, loin de raccourcir 
la perche pour abaisser le voyant de 0",16, il fallait l'allonger de 
0,02. (Le niveau absolu de la pierre n'avait probablement baissé de 
0®,02 que par suite de son affaissement dans le trou.) Ainsi donc, 
c'est le niveau absolu du glacier qui avait baissé de 0",18 en cinq 
jours (0°,036 diurne). ; 

« Le 7 août, la pierre était à la surface du glacier (c), mais pour 
que le bord supérieur du voyant coïncidât de nouveau avec la ligne 
droite qui joignait les deux repères, il fallut l'élever de 0",255 plus 
que la première fois. Ainsi, depuis le 26 juillet, le niveau absolu 
avait baissé de 0,255 et la surface du glacier de 0",495, abaissement 
qui suppose une fusion moyenne de 0",0381 de glace par jour.» 

L'expérience suivante est encore plus frappante, parce que sa du- 
rée embrasse un intervalle de temps plus considérable. — Le 8 août 
1841 je creusai dans la glace un puits de 0",70 de profondeur. Il 
s'était rempli d’eau aux deux tiers par infiltration. La face supérieure 
de la pierre (d), placée au fond du trou, était à 0",66 au-dessous du 
voyant, dont le bord supérieur coïncidait avec la ligne A B qui joi- 
gnait les deux repères. Ayant mesuré directement la hauteur du 
voyant au-dessus de la surface du glacier, je trouvai 3°,14 au-dessons 
du voyant, mesure qui s’accordait à 0",01 près avec les précédentes. 

V. N. 20 


Ablation du glacier 


de l'Asr à la 
Hôtel. 


station 
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Le trou fut ensuite rempli de glace comme à l'ordinaire. Le 5 sep- 
tembre au matin, savoir 28 jours après, la pierre était à la surface 
du glacier (c) et à 0",014 au-dessous du voyant; son niveau absolu 
avait donc baissé de 0®,99 ou en moyenne de 0",354 diurne. (4nnas 
des sciences géologiques, 1842.)' 

L'année suivante, je m'appliquai à observer la marche journalière 
de l'ablation. J'enfonçai, non loin de l’Hôtel des Neuchâtelois, une 
pierre dans la glace, en ayant soin de la fixer aussi solidement que 
possible. Une marque taillée dans le pieu indiquait le point qui était 
à fleur de glace au commencement de l'expérience. Tous les soirs on 
mesurait la quantité dont cette marque s'était élevée au-dessus de là 
surface. Les observations furent ainsi continuées pendant neuf jours. 
Le tableau suivant en contient les cotes en fractions métriques, avec 
l'indication du ciel en regard. (DA. Les températures et l'état hygrométrique de 
l'air font défaut dans ce tableau.) 

LA. 3. Ablation du glacier de l’Aar à La station Hôtel. 

12 au 23 Août 1842. 11 1/, jours (diurne). 





ABLATION. 
Diarne. 


ÉTAT DU CIEL. 





0®,0000 | Couvert. 
0,1050 | Serein tout le jour. 
0,0825 | Parfaitement serein. 
0,0750 | Parfaitement serein. 
0,0675 | Parfaitement serein. 
0,0550 | Serein, couvert après midi. 
0,0525 | Couvert. 
0,0675 | Partiellement couvert. 
0,065 | Pluie partielle. 
0,0675 | Pluie. 
0,0750 | Pluie abondante la nuit. 
0,0900 | Serein tout le jour. 





Total. ..... 0,8050 | Circonstances atmosphériques très- 
Moyenne . . .. 0,0700 favorables pour de fortes abla- 
Maxima . ... 0,1050 tions. 

Minima. . . .. 0,0525 

Différence . . . |  0,0525 | 


' M. Charles Martins nous dit dans la citation de la dernière experience du 
juillet au 1° août, qu’il a mesuré la profondeur:au-slessous de la surface où se trouvait 
la pierre, elle était de 0",20, et avec la perche placée verticalement sur La pierre, on 
marquait la hauteur entre les deux points fixes. Cette hauteur correspendait à 0.20 de 
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La moyenne diurne est exactement 0®,070, par conséquent le dou- 
ble de ce qu'elle avait été pendant l'été dernier. Ce résultat n'a rien 
d'étonnant, quand on considère l'état du ciel pendant cette période. 
Les premiers jours ont joui d’un ciel parfaitement serein, et quand 
plus tard est survenu la pluie, la température n’en est pas moins 
resté à plusieurs degrés au-dessus de zéro ; si bien qu'il a plu et 
non pas neigé pendant la nuit, ce qui, comme nous verrons plus bas, 
constitue une différence tonsidérable. 

M. Bravais (Nouvelles observations sur Le glacier du Faulhorn, par Charles 
Martins, Bull. Soc. géol. France, 2° série, T. II, 1845) a trouvé au glacier 
du Fauflhorn penñdant le mois d'août de la mêmé année (du 11 au 17 
août) une ablation moyenne de 0,067, par conséquent à peu près 
identique avec celle que donne le tableau ci-dessus, et double éga- 
lement de ce qu’elle avait été en 1841. Mais aussi, le chiffre de la 
température de l'air ambiant, que l’auteur a soin de placer en re- 
vard, est bien supérieur : il est de 7°,0 en moyenne, tandis qu'il n'é- 
tait que de 4°,6 en 1841. — En 1844, au mois de septembre, il y a 
eu au ‘même glacier du Faulhorr une ablation moyenne de 0",034. 
chiffre qui coïncide encore de la manière la plus frappante avec la 
moyenne des observations faites au glacier de l’Aar pendant cette an- 
née. M. Forbes à prétendu que le Drocédé employé par M. Escher 
et par moi devait nécessairement donner lieu à des résultats inexacts, 
par la raison que l’eau échanffée à ‘la surface étant plus. dense que 
l’eau à 0°, descend ax fond dir'trou ‘et! y'fond læ glace. En principe, 
cela paraît assez rationnel !, ét je Conviens que des pieux enfoncés 


LD 
1 


| 

profondeur au-dessus de surface. ‘la mème que la mesure directe. Le 1°* avût la mème 
marque de niveau il a fallu l’élever de 0,02 de plus que dams la première expérience. 
Le niveau absolu de la pierre’ n'était probablement baissé que de 0,02 par la suite de 
son affaissement dans low! {1 17 "7 "x ! « 

Je répondrai à cette remarque, à cause des, 0®,02, que certes la pierre a baissé. non 
au fond du trou. mais, lorsqu’ elle, ‘s'est gpprochée de la surface. puisqu'une partie 
était à découvert. Les rayons solaires Pont réchauffé , et la partie sous-jacente s'est 
fondue. Sans ces circonstances le résultat eût été tout autre ‘et inverse : il eût fallu 
abaisser le voyant d’une petite quantité ‘sans ‘doute. , mais très- -appréciable. Le petit 
gacier se trouvant sur un terrain plat ou à très- faible pente, gagne en hauteur par suite 
de l'élaboration de l’eau en sa propre matière, tel que le font tous les glaciers. 

DA: LES: rayon: olaïrts ‘et 'ha'téhaleur- dé l’uir ambiant same pluie chaude mème. 
peuvent wléver 14 tümphrétuné de. .perebe qui déphsss lentrou! Ge sonde. mais: comme 
l'espace ‘qui sépare le ''bois de ia rgligce restarés-prtit l'eau qui se tient entre deux. en 
eontact'avel M glace. st eNe'nééhuwffait- dans :1n particsupérnioure. come:scrhit que par 
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seulement de quelques décimètres peuvent être sujets à des chances 
d'erreurs; mais mes pieux étant forés à 3°, n'avaient rien à craiudre 
de ce côté-là, d'autant plus que la plupart étaient immobiles dans le 
trou, sans doute par l'effet de la pression résultant du mouvement. 

‘DA. Par des circonstances atmosphériques de grands froids suivis de neige, ou de 
journées ciel couvert et brouillards, l’eau qui sépare le pieu de la glace gèle jusqu'au 
fond , et le pieu reste tixe dans la profondeur. Les pieux qu'on place dans un trou de 
sonde ,peu importe la profondeur, sur moraine médiane, et dont la surface de glace est 
de nouveau couverte de matériaux, restent fixes et gelés dans le glacier. Cette fixité par 
congélation se fait dans toutes les saisons. Le lendemain du placement de nombreux 
pieux dans diverses années, les pieux sur moraine médiane à l'altitude du Bloc n° 2 
“Hôtel des Neuchâtelois - étaient toujours tous fixés par la gelée. Plus en aval, à des al- 
titüdes plus basses, les pieux sur moraïne ne sont plus gelès en aval de la ligne trans- 
versale du Pavillon. 


Quant à MM. Bravais et Martins, ils avaient eu soin, comme 
nous l’avons dit dans la note ci-dessus, de mesurer la distance verti- 
vale de leur pierre à une ligne visuelle invariable. 

M. Forbes récuse aussi cette méthode sous le prétexte qu'elle donne 
un résultat complexe composé tout à la fois de l’ablation et de l'affais- 
sement. S'il s'agissait d’un glacier qui progresse avee une certaine vi- 
tesse sur un plan incliné, il est évident que, pour étre rigoureux, il 
faudrait déduire des chiffres obtenus par cette méthode la valeur de 
l'inclinaison du sol sur le trajet parcouru par le glacier dans l'inter- 
valle d’une observation à l'autre. (DA. Ii faudrait surtout tenir compte du gon- 
flement, de la progression du glacier en hauteur. Les glaciers progressent en longueur, 
en largeur, en hauteur, suivant leur masse.) Mais M. Forbes oublie qu'il s'agit 
ici d'un glacier dont la progression est inappréciable, tant elle est 
lente , en sorte que la part de l’inclinaison se réduit à zéro. ‘Le terrain 
qui sert de base au glacier du Faulhorn , dans la partie où les observations ont été faites 
est à peu de choses près horizontal.) Il en est de même de l'affaissement. 
En effet, M. Martins ayant mesuré la distance de la ligne a b à la 
pierre (PI IX, fig. 6) au moment où celle-ci apparaissait à la sur- 
face du glacier, et avant qu’elle n’eût le temps de s’enfoncer par l'effet 
de son échauffement, trouva cette distance la même qu'au commen- 
cement de l'expérience, preuve qu'il n’était survenu aucun affaisse- 
ment dans l'intervalle. 


suite de l'agrandissement du trou. et cet echauffement de 0°,1 au 0°.2 au maxmum. 
n'agirait que sur les bords. et à une profondeur de quelques centimetres elle serait à 
0°.0 et le fond du trou de sonde ne subirait aucun changement. C’est tout ce qu'il \ a 
de plus rationnel 
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En conséquence, les chitfres obtenus par les expériences de MM. : 

Bravais et Martins sont, dans le cas particulier, l'expression pure et 

simple de l'ablation, et comme ils concordent en tous points avec 

ceux que j'ai obtenus par l'observation directe, c'est à mes yeux une 

preuve que ni les uns, ni les autres ne sont entachés des erreurs qu’on 

leur a reprochées. Il paraît, au demeurant, que M. Forbes n’envi- 

sage pas ses objections comme bien sérieuses, puisque, pour mesurer 

laffaissement du glacier, il a employé depuis, comme repère fixe, 

un pieu enfoncé dans la glace. (Bibl. unir. 1846, T. II, p. 108.) | 
LA. 4. Ablation aux différentes stations des glaciers de l’Aar.  iblstion du glacier 
Mes recherches ne devaient pas se borner aux observations ci-des- de lAar à diverses sta - 

sus. Il m'importait de connaître aussi la somme de l’ablation sur 2" "7e" 

plusieurs points du glacier à la fois, afin de pouvoir apprécier l’in- 

fluence des stations, et d'arriver, si possible, à une évaluation de la 

quantité d’eau qui est fournie au magasin intérieur par l'ablation. 

Des expériences détaillées ont été faites dans les dernères années, et 

en particulier pendant la campagne de 1845. (DA. Recherches auxquelles j'ai 

pris une large part.) En plantant des pieux destinés à l'observation du 

mouvement, j'avais eu soin de les munir de marques à fleur de glace, 

en particulier ceux des stations de l'Hôtel (Bloc n° 2), de Brandlamme 

et de Bærenritz. Chacune de ces lignes fut relevée plusieurs fois pén- 

dant la durée de la campagne, et il en est même une, celle de l’Hôtel, 

où les expériences ont été répétées six fois sur une ligne de 22 pieux. 

Les tableaux suivants présentent d’une manière synoptique l’ensemble 

de toutes les observations. 


LA. 5. Ablation à La station Bærenritz. 
Ligne transversale en amont de celle du Pavillon. 





qe 2 


FINSTERA AR. LAUTER AAR. 
DATES. a 
I. EL. HI. AV. v. EI. 
1816. de 


Total. | Moyenne. | Total. | Moyenne.| Total. | Moyenne.} Totat. | Moyenne.} Total. | Moyeune. Total. | Moyenne. 


























28 juillet au 12 
août (15 j.) . Î0=,26 [0=,0173 0®,34 |[0".022610",33 |0",022010®,22 10®,014610®,07 10",004610=,13 [0".0086 
12 août au 23 
sept. (42 j.) KL 0,81 | 0,0193 À 1,62 | 0,0385 | 1,67 | 0,0397 À 0,64 | 0,0152 | 0,60 | 0,0143 E 0,69 | 0,0161 


nn Emme Dame À “mcm D ammmmmmemes D mme D cmmemmmmnmm— À evcommemmmnemaumme D euasmmmmemmtns À ot te me 
7 


57 jours. . | 1,07 | 0,0187 | 1,96 | 0,0344 À 2.00 | 0,0351 À 0,86 | 0.0150 À 0,67 | 0,0117 E 0,82 | 0,014 
Maximas . 0,0193 0.0385 0,0397 0,0152 0,0143 0,0164 
Minimas . 0,0173 0,0226 0,0220 0,0146 0,0046 0,0086 
Différence n,0029 0.019 0,017 0,0006 0.009 n,0078 
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2 


Lauter-Aar. N° II sur moraine. — Finster-Aar. 1, IV, V sur moraine; 
IT, III sur le glacier découvert. 


LA. 6. Ablation à la station Brandlamme. 
Ligne transversale en aval du Pavillon. 


COTÉ DU FINSTERAAR (RIVE DROITE). 











8 août au 13 








sept. (36 j.) ? 1,33 1,46 P P ? ? ? 
49 jours . P 1,78 | 0,0363 1 1,97 | 0,0402 
Finster-Aar. N° 1, IV, V, VI sont sur moraine. — Il et III sur le 


glacier découvert. 


DA. Station Bærenritz. L'ablation II et III sur glacier surface 
découverte a été en moyenne diurne de (®,0347, et I, IV, V sur moraine 
0®,0151 — différence 0®,0196. 

Station Brandlamme. II et III sur glacier surface découverte, 
moyenne diurne 0",0369 , et 1, IV, V et VI sur moraîne 0" 0134 — diffé- 
rence 0",0235. 

Ces différences prouvent que les matériaux qui couvrent la surface du 
glacier, soit moraines en activité, protégent contre l’ablation. — Le maxi- 
mum d’ablation sous moraine se fait aux points où elle a peu d'épaisseur. 
où elle est plus ou moins éparpillée. 








Digitized by Google 
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LA. 1. Ablation à la station de l'Hôtel des NKeuchâtelels. 


Ligne transversale, blec n° 9. en aval de l'Absechwung. 


Cêté du Lauteraar. De moraine médiane à rive gauche. 










DATES. ; XXII. XXE. xx. x. Ex. VIE. 
RS D EE CS SP 


Moyense. 





a S CR. à 


dos Total. | Moyenne. | Total. | Moyenne.| Total. | Moyenne. } Total. | Moyenne.| Total. | Moyenne.| Total. 














21 au 81 juil. 

10 jours. . [0=,45 | 0,045 10=,47 | 0=,047 10=,42 | 0=,042 10,45 | 0=,045 10®,45 | 0,045 |0=,53 
31 juil. au 11 

août. 11 j. | "0,30 | ‘0,02: | 0,34 | 0,031 | 0,31 | 0,028 À 0,29 | 0,026 | 0,33 | 0,030 À 0.27 
{1 au 16 août 

5 jours. .|*0,07| 0,014 À 0,09 | 0,018 | 0,12 | 0,024 | 0,05 | 0,010 À 0,05 | 0,010 | 0,05 
16 août au 6 

sept. 21 j. | °0,75| 0,036 L°0,75| 0,038 |°0,77 | 0,037 l'0,76 | 0,036 l'o,72 | 0,034 |‘0.82 
6au12sept. 

6 jours . . | 0,12 | 0,020 À 0,15 | 0,025 | 0,25 | 0,042 À 0,20 | 0,033 | 0,18 | 0,030 | 0,16 
12 au 24 sept. | 
12 jours. . 1 0,21 | 0,017 À 0,18 | 0,015 À 0,10 | 0,008 À 0,20 | 0,017 [0,17 | 0,014 | 0,15 


ee À emmener À eqpatenemmmtenns À cmmmemmememmnmmme» À anus À cmmtemmmmmmmenmmmmmms D @nvammmmmaqnges À mnmmemummm mme À mass À meme D ommmmmmne 


0".053 






0,024 






0,010 






°0.039 







0.027 






0,012 












RE EP Pop Gr 


65 jours . ! 1,90 | 0,029 ! 1,98 | 0,030 } 1,97 | 0,030 | 1,95 | 0,030 | 1,90 | 0,029 | 1.00 | 0,030 
Maximas. 0,045 E. 0,047 0,042 0,045 0,045 0.053 
Minimas . 0.014 0,015 0,008 0,010 0,010 0,010 
Différences 0,031 0,032 0,034 0,035 0,035 0,043 










Côté du Finsteraar. De moraine médiane à rive droite. 





V. VE. 





EX. HE. KV. 
Total, | Moyenne.| Total. | Moyenne.! Total. | Moyenne.| Total. | Moyenne | Total. | Moyenne.} Total. | Moyenne 











ne. © 





























10 jours. . 10=,52| 0=,052 1 0=,421 0=,042 1 0=,54| 0=,054 | 0=,52| 0,052 [0,47 | 0=,047 l0=,55 | 0=.055 
11 jours. . | 0,28 | 0,025 À 0,20 | 0,018 | 0,35 | 0,032 | 0,31 | 0,028 | 0,26 | 0,024 | 0,33 | 0.030 
5 jones. . [0,10 | 0,020 | 0,07 | 0,014 À 0,09 | 0,018 Ï 0,10 | 0.020 | 0,07 | 0,014 | 0,08 | 0.016 
21 jours. . [0,47 | 0,022 À 0,44 | 0,021 ['o,61 | 0,029 [°0,53 | 0,025 [°0,46 | 0,022 [‘0,54 | 0.028 
6 jours. . |°0,13 | 0,022 [°0,12 | 0,020 |°0,17 | 0,028 |°0,15 | 0,025 |°0,13 | 0,022 l'o,16 | 0,02: 
12 jours. . | 0,17 | 0,014 | 0,22 | 0,018 À 0,21 À 0,017 À 0,21 | 0,017 | 0,12 | 0,010 1 0,22 | 0.018 















——————— | —.—…“—— À eme | mmmmanenms À pme À “mm D ammmemennes À mms D œmmmneenmeess D mm. Û) ss 


65 jours . . 1 1,67 | 0.026 À 1,47 | 0,024 } 1,97 | 0,030 | 1,82 | 0,028 | 1,51 | 0,023 | 1,88 
Maximas. . 0,052 0,042 0,054 0,052 0,047 0.055 
Minimas . . 0,014 0,014 0,017 0,017 0,010 0,016 
Différences. 0,038 0,028 0,037 0.035 0,03: 0,039 












Les chiffres surimontés d’un * sont conclus (interpolés) d'après la moyenne sur la méme ligne daus la mème période 











VIL. 
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Ahlation à la station de l'Hôtel des Veuchâtclels. 
Ligne transversale. bloc n° 2. en aval de l’'Abschwunzg. 


Côté du Lauteraar. De moraine médiane à rive gauche. 












































VI. V. IV. EI. xx. L. 
Total. | Moyenne. Total. Moyenne.} Total. | Moyenne.} Total. | Moyenne} Total. | Moyenne.| Total. | Moyenne. Total. Moyenne 
D=,34 [0,034 10,53 | 0.053 10°,45 ! 0=,045 10",50 | U®,050 10,49 | 0",049 10,50 | 0®,050 10,16 [0,016 
0.32 | 0,029 1 0,25 | 0,023 EL 0,25 | 0.023 | 0,23 | 0,021 À 0,28 | 0,028 À 0,30 | 0,027 [0,10 | 0,009 
0,04 | 0,008 |! 0,07 | 0,014 E 0,07 | 0,014 | 0,07 | 0,014 | 0,01 0,002 0,06 | 0,012 1*0,02 | 0,004 
0,57 | *0,027 1°0,79 | ‘0,037 |°0:,75 | “0,036 1°0,75 | "0,036 |°0,75 | "0,036 | 0,80 ! 0,038 1°0.10 | 0,005 
0,11 | 0,018 | 0,12 | 0,020 À 0,10 | 0,017 | 0,15 | 0,025 À 0,24 | 0,040 [L'0.15 | “0,028 LE °0,03 | 0,005 
0,20 | 0,017 10,19 | 0,016 | 0,21 | 0,017 À 0,17 | 0,014 À 0,20 | 0,017 | 0,17 | 0,014 |*0,06 | 0,005 
Moy.| 0,024 | 1,95 | 0,030 | 1,83 | 0,028 | 1,89 | 0.029 | 1,97 | 0,030 | 2,00 | 0,031 À 0,45 | 0,007 
Max. | 0,934 0,053 0,045 0,050 0,049 0,050 0,016 
Min. | 0,008 0,014 0,014 0,014 0,002 0,012 0,005 
Diff. | 0,026 0,039 0,031 0,036 0,047 0,038 0,011 
Lauteraar. N° I, sur moraine médiane. II, glacier découvert au bas de la moraine. 
Il, IV, V, VI, Vil, VIH, IX, X, XH, sur le glacier découvert. XIII, rapproché de 
rive gauche. 
és Finsteraar. I1, 111, IV. V, VI, VII. Sur le glacier découvert, VIII, rapproché de 
SRE Ron rive droite. 
Total. | Moyenne. 
p.20 | 0=:020 Moyennes de toute la ligne du Lauteraar ct du Finsteraar. 
? + 
0,28 | 0,025 Addition herisentalc des 20 Observations. 
0,08 | 0,016 EXTRÈÊMES. 
0,42 | 0,020 
°0,12 | 0.020 Total. Diarne. | Maximes.| Minimas. | Différence 
0,25 | 0,021 
——|— |] 21 au 31 juillet, 10 jours . . . . . . . . . 07,148 10®,04481 0,055 | 0",016 | 0,039 
1,35 | 0,021 | 31 juillet au 11 août, 11 jours. . . . . . . 0,279 | 0,0253 0,009 | 0.026 
0,025 À 11 au 16 août, 5 jours . . . . . . . . . . 0,063 | 0,0136 0,004 | 0,020 
0,016 À 16 août au 6 septembre, 21 jours. . . . . . 0,637 | 0,0302 0,005 | 0,034 
0,009 À 6 au 12 septembre, 6 jours . . . . . . . . 0,148 | 0,0246 0,005 | 0,037 
42 au 24 septembre. 12 jours . . . . . . . 0,361 | 0,0156 0,005 | 0,016 
65 jours . . . . . 1,936 | 0,0298 
Maximas. | 0,0548 0,016 | 0,039 
Minimas . . . . . | 0,0136 0,005 | 0,016 
Différences . . . . 0,0312 0.011 | 0,023 
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Observations météorologiques au pavillon de l'aar, 28912" ait. 


Par Bellfus-ausset, 1845, 21 juillet au 12 août (23 jours). 


TEMPÉRATURFS 


? 
à L'ONBRE. ÉTAT DU CIEL. 


Juillet 
21 14°,0 ; Variable. Souvent soleil. 
22 12,0 Variable. Souvent soleil. Pluie la nuit. 
23 8,0 Serein. Soleil. 
24 10,0 Serein. Soleil. 
25 11,0 Serein. Soleil. 
26 8.0 Serein. Soleil. 
5 10,0 Variable. Soleil souvent. 
28 7,0 Variable. Soleil souvent. 
29 8,5 Couvert. Pluie. 
30 11,0 Serein. Soleil. 
31 14,0 Serein. Soleil. Fonte abondante. 


12,0 Serein. Soleil. Pluie la nuit. 
1,0 Couvert. Souvent brouillard. 
10,5 Serein. Soleil. 

(8,0) Variable. Soleil. 

(4,0) Couvert et pluie. 

(3,0) Neige et pluie. 

8,0 Couvert. 

5,0 Couvert. 

14,5 Neige. 

12,5 Serein. Soleil. 
11,0 Variable. Soleil. 

13 : Serein. Soleil. 


2 
8 
$ 
5 
6 
1 
8 
9 


Maxima et minima par thermométrographe abrité du soleil et du rayonnement nocturne. 

Les moyennes par lectures trihoraires de jour et maxima et minima de nuit. Les chiffres entre pa- 
renthèses sont interpolés et non observés. 

Pour que ces températures représentent celles à la station de l’hôtel des Neuchâtelois, il faudrait les 
diminuer de 1°,00 , et pour la station Brandlamme les augmenter de 0°,50. Évaluation très-approximative 
à rause des différences d’altitude. 
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Résumé des températures ct des ablations au glacier découvert de l'Aar. 


TEMPÉRATURE STATION. HOTEL. 
A L'OMBRE. ABLATION. 


A 
Maximas.| Minimes.| Moyennes] Total. | Diurne. 


21 au 31 juillet (10 jours) {140 | 1,0 | 6,62 | 0=,45 [o=,045 | Pour l'ablation, le 
81 juillet au 11 août (11 jours). . .| 14,5 | 0,0 | 5,66 | 0,33 | 0,030 | Pieu IX sur le glacier 
11 au 16 août (5 jours; ? ? ? | 0,05 | 0,010 | découv. du Lauteraar. 
16 août au 6 septembre (21 jours).| ? ? ? |À'o,12 | 0,034 
6 au 12 septembre (6 jours). . . . ? ? ? 0,18 | 0,030 
12 au 24 septembre (12 jours). . .| ? ? ? Uo,iz | 0,014 


ÉTAT DU CIEL. 

5 jours sereins, 4 jours variables, 1 jour, pluie. 

3 j. sereins, 3 j. variables, 3 j. couverts, 2 j. pluie et neige. 

3 j. pluie et neige. 2 J. variables. 

Température très-changeante. Ciel alternativement couvert et 
découvert. Température douce, voir même chaude du 18 au 27, 
avec fonte très-abondante. 

Du 28 au 31 très-froids et neigeux. Du 1°" au 6 septembre 
beau temps , température chaude. 

Beau temps à peu près continu. 

14 au 16 neige et pluie, du 16 au 24 température variable. 


Je joins ce tablean comme complément de eeux par Leuis agassis., LA. 4, 5, 6. 

Bu 13 août au 24 septembre les températures de l’air n’ont pas été observées. 

Ce tableau, conforme à celui de M. Agassiz , est plus détaillé pour les températures et l'état du ciel, 
du 21 juillet au 21 juillet au 11 août : il est extrait de mes notes météorologiques. 








Conwquences des ob- 


*sermatiuns d’ablation. 
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LA. 8. Conséquences des observations d’ablation. 

{Voy. les tableaux qui précèdent.) 

Une première chose qui frappe dans ces tableaux, c'est l'inégalité 
de l’ablation entre les différents pieux d’une même ligne. Cette diffé- 
rence est surtout sensible dans les tableaux des stations Bærenritz et 
Brandlamme, où elle va jusqu’au triple et quadruple : par exemple, 
entre le pieu TITI et le pieu IV de la station Brandlamme. C’est la 
conséquence naturelle de l'influence de la moraine. — L'on sait que 
les blocs et menus matériaux ont la propriété de protéger la glace 
qu'ils recouvrent, et que c’est pour cela que les moraines s'élèvent 
comme des remparts au-dessus de la surface non abritée. Si donc les 
pieux II et III des stations Bærenritz et Brandlamme marquent une 
ablation supérieure à celle des autres pieux de ces mêmes stations. 
c'est parce qu'ils sont situés en pleine glace découverte et que la mo- 
raine ne les protège pas. Cette différence correspond en tous points 
au relief du glacier, car les pieux en question sont justement situés 
dans la dépression médiane entre les deux moraines. 

La même influence des moraines se fait sentir à la station 
de l'Hôtel des Neuchätelois, où la somme totale de l’ablation 
sous la moraine médiane (pieu I) n’a été que de 0,47 en 65 jours, 
soit en moyenne de 0",007 diurne (en 24 heures), tandis que le 
pieu II du Lauter-Aar a indiqué une ablation de 2",00 dans le 
même laps de temps, 0%,031 en moyenne diurne, par conséquent 
quadruple. 

Pour connaître la valeur réelle de l’ablation dans une région déter- 
minée du glacier, il faut, autant que possible, l’observer en dehors 
des moraines, sur des pieux situés en pleine glace; mais comme les 
stations de Brandlamme et Bærenritz ne comptent chacune que deux 
pieux dans des conditions pareilles, il s’en suit qu'on ne peut établir 
de comparaison qu'entre les pieux II et III du premier tableau, les 
pieux II et III du deuxième tableau et les nombreux pieux de la ligne 
de l'Hôtel des Neuchätelois (Bloc Agassiz n° 2), à l'exception du pieu 1 
qui est sur moralne médiane. 

En procédant de la sorte, les variations sont bien moins frappantes 
que lorsqu'on fait entrer dans la comparaison tous les pieux sans ex- 
ception. La différence entre la station de l'Hôtel et celle de la Brand- 
lamme n'est plus que d’un quart (comme 30 à 40), et cette différence 
de 0,010 en faveur de la station Brandlamme est l'effet de la 
température, qui est plus élevée en ce point qu'à l'Hôtel des 
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Neuchâteloisi. Par conséquent, si les conditions superficielles étaient 
les mêmes, la même surface produirait à la station Brandlamme un 
quart d'eau de plus qu’à la station de l'Hôtel. Mais comme à cette 
station, ainsi qu'à celle de Bærenritz (et depuis la Brandlamme jusqu’à la 
pente terminale), le glacier est en grande partie recouvert par la mo- 
raine, il en résulte que l’excédant ci-dessus d’un quart se trouve 
compensé par l’ablation plus faible des parties recouvertes de débris 
rocheux. L'on peut, par conséquent, admettre qu’au total l’ablation 
est sensiblement égale (Les années où la neige sur le glacier se fond vivement 
au printemps) sur toute la surface du glacier sur une longueur de 6 ki- 
lomètres, depuis l'Hôtel des Neuchâtelois (emplacement 1845) jusqu’à 
pente terminale, soit 0",030 diurne pendant l'été, d’après la moyenne 
du tableau LA. 6. 

Néanmoins, la position vis-à-vis du soleil ne laisse pas que d'exercer 
son-influence. A la station de l'Hôtel , les pieux du Finster-Aar, à 
partir du n° V, indiquent une ablation moindre, parce qu'ils sont du 
côté d'ombre. Les pieux voisins de la rive gauche subissent au con- 
traire une ablation très-considérable, parce que cette partie du gla- 
cier est exposée au midi et qu’elle reçoit les rayons solaires en plein. 

En traduisant d’une manière graphique l’ablation des trois pre- 


Ce qui mérite surtout d’être signalé dans cette ligne, c’est la con- 
cordance frappante de saillies et de rentrées avec les reliefs effectifs 
du glacier, tels qu'ils sont exprimés dans le profil de la planche IV. 
en particulier dans le profil CD. En comparant ce profil avec celui 
de PL. IX, fig. 91, on verra que, malgré la distance qui sépare les 


* DA. La station Brandlamme, (soit ligne transversale sur le glacier), est à 4 kilomètres 
en aval de la station Hôtel des Neuchâtelois, et la différence du niveau (altitude) ap- 
proximativement de 250". En admettant une augmentation de température de 1° pour 
200" d’altitude de moins, toutes choses égales, la température à la station Brand- 
lamme sera de 1°,22 plus élevée qu’a la station de l'hôtel. De plus cette station recoit 
les rayons solaires à soleil couchant plus longtemps que la station Hôtel. et les parvis 
des roches des deux rives sont en été dégarnies de neiges ; par ces dispositions la 
température est peut-être en moyenne de 2° plus élevée et lablation plus forte. Ces re- 
marques sont applicables pour les saisons où le glacier est à découvert aux deux stations. 
Au printemps et en arrière-saison l’ablation fort souvent est nulle à la station Hôtel à 
eause de la neige qui couvre le glacier, tandis qu'aux lignes plus en aval elle fond 
des semaines et des mois plus tôt. 

1 Pour la ritation des Planches et figures. voy. l'Atlas de l'ouvrage de M. Agansis. 


Complément des ob- 
servations de l'abla- 
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deux stations, la forme générale de la courbe est la même. Les deux 
lignes s'élèvent vers le rivage du côté du Finster-Aar ; elles s'abais- 
sent au contraire du côté du Lauter-Aar ; enfin, la moraine médiane 
est indiquée dans les deux profils par une saillie considérable. J'in- 
siste d’une manière toute particulière sur cette concordance, parce 
qu’elle prouve jusqu'à l'évidence que la forme et les inégalüés de la 
surface des glaciers sont avant tout (généralement) l'œuvre de l'ablation. Il 
résulte de là qu'on peut, jusqu’à un certain point, juger de l'abla- 
tion relative d’un point quelconque du glacier d’après le relief de sa 
surface, tout comme nous avons vu qu'on peut juger de la marche 
relative d'un point donné d'après la forme des moraines. 

A côté de ces influences générales, l’ablation peut ausa être accé- 
lérée ou retardée par d’autres causes plus accessoires, comme, par 
exemple : la fonte plus ou moins rapide de la neige sur certains points, 
ou bien la prédominance de certains vents chauds qui frappent tel 
point, tandis que tel autre endroit se trouve abrité. C'est en particu- 
lier parce qu’à la station de l’Hôtel la neige a persisté plus longtemps 
sur l’affluent du Finster-Aar que sur le Lauter-Aar, que l'ablation a 
été plus faible de ce côté pendant la période du 16 août au 6 sep- 
tembre. | 

DA. 3. Complément des observations dé l’ablation. 

La surface des glaciers est sous l'influence du sol sous-jacent. — 
Les matériaux rocheux qui couvrent la surface d'une forte épaisseur 
(hauteur) retardent l'ablation plus que lorsque cette couverture est 
faible. — Les matériaux éparpillés accélèrent l’ablation s'ils sont de 
petites dimensions ; ils s'enfoncent dans la glace pour faire des trous 
d'orgue (Keller - Lœcher). — Les roches de forme plate, larges et 
grandes, protègent contre les rayons solaires la surface et s'élèveront 
sur un piédestal qui pourra atteindre 2" de hauteur et plus. — Des 
amas de sable, accumulés dans une dépression, protègent la sur- 
face, et il s’élèvera un cône graveleux souvent très-haut. Il en est de 
mème des matériaux de diverses grosseurs qui tombent dans une bai- 
gnoire ou dans une forte dépression du glacier. Citons à cette occasion 
une observation importante : En aval de la ligne transversale du 
Pavillon au Grünberg nous voyons depuis un très-grand nombre d'an- 
nées (depuis 184 jusqu'à ce jour, et certes bien avant cette époque). 
la moraine élevée à une très-grande hauteur et former ce que nous 
appelons le graid cône. Comme tous les matériaux rocheux qui se 
trouvent sur la surface du glacier se sont détachés des parois qui 
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l’encaissent, il était certes fort naturel de supposer que ce grand cône 
a pour origine une avalanche de roches hors ligne, qui est tombée 
sur la surface. Il y a quelques années j'ai été à même de voir d'une 
manière positive que ce n'est pas ainsi que se sont passées les 
choses. 

— Voici le fait : En me rendant sur rive droite, vis-à-vis du Pavil- 
lon, grand a été mon étonnement de voir dans Le glacier un lac d'eau, 
approximativement d'un hectare de surface. Ce lac est marqué 
sur la carte de l'Atlas de la publication de M. Agassiz (1845), PI. IT; 
il était à cette époque plus en amont dans le sens longitudinal du gla- 
cier, et ses dimensions cinq fois plus petites. Il se trouvait au mo- 
ment de mon observation aproximativement 100 mètres plus en aval, 
un peu en amont de la jonction du petit glacier du Thierberg au 
grand glacier. Sur un des côtés de ce lac, au Nord, une forte dépres- 
sion servait d'écoulement à l’eau, et la surfaæ du lac (l'eau) était à 
5% plus basse que les bords. Ce lac se trouve en pleine moraïine laté- 
rale , et nous avons vu, par suite d'ablation des parois à forte pente, 
des roches rouler dans le gouffre. 

L'année suivante (en 1864) j'ai inspecté la même localité : le lac 
était complétement à sec et le fond rempli de matériaux à une très- 
grande hauteur. — Par suite de l’ablation des surfaces qui l’enca- 
drent (ce qui ne peut manquer d'arriver), les matériaux entassés au 
fond en quantité très-grande se trouveront au niveau de la surface du 
glacier et finiront par surgir de plus en plus, pour enfin constituer 
un cône immense, qui sera transporté en aval par la progression du 
glacier, et dans un certain nombre d'années remplacera le grand cône 
actuel, qui a cheminé en aval et qui provenait d'un lac qui s'était 
formé dans les mêmes localités, il y a bien longtemps de cela : preuve 
que ce grand lac est le même que celui marqué sur la carte de M. Agas- 
six: il est aujourd'hui en aval de l'emplacement qu'il occupait lors 
de la levée du plan, justement à la distance (de quantité de mètres) 
que le glacier a parcourus depuis cette époque, soit approximative- 
ment en moyenne 8 à 10 mètres par année. — Sur rive gauche, du 
grand glacier de l’Unter-Aar, en aval de la Brandlamme, nous 
voyons un cône de matériaux d'une certaine hauteur dont la base est 
assez large, et à une grande distance en amont un gouffre rempli de 
matériaux; pour ce cône la même citation est applicable, d'autres 
cônes de plus petite dimension sont dus aux mêmes causes. 

Ont une grande influence sur l’ablation : les altitudes, l’exposition, 
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soit:oentation, La ‘#ajeure partie des petits'glaciers de rive droite 
faisant faderàu'Norl!, par'suite de faible ablalion, rejoitment le grand 
gldeiek, tandis ‘qhe conx qui se. trouvent sur rive gauche -subissent 
de !fortes abldtions: dep neiges qui les ‘<buvreët bt.de leurs propres 
surfaces , restent dans'les hauteurs, et leurs pentes terminales n’at: 
teignent pas le grand glacier. La différence d'aHlation (de bes deux 
expositions: édt très-grande. =: Signalons ‘envoré les. eheaissemeïits 
des glaciers, dominés ‘pat des hatteuts qui protègent la sarface 
contre les rayoné solairds qui,:en"hautes régions ,'sotit très-intenses : 
et:agissent pur les muütières gelées infiniment plus que l'air ambiant 
sang rayôns solres : la diférence: est nbn-seulement grande, mais 
énœmb.. +" De :ves faits, voyez mes citations nombreuses qui, pour 
la théerie. gacipire sont d'une grande impottance. — De torstes les 
protections des Isurfabes de glaciers : contre :l'ablation,, ce sont. les” 
netés:anciehns-et-les’neiges de l’année qi sont led plus effitaces :svus 
cesiloyvergures lines fœit aucune, ablution queloünque. ME 

,L&-chaleur, etisuribut les rayons ‘solaires jouent le double rôle E 
conspromteurs'et der destrueteurs de’ glaciérs. — Conservätenrs. Les cou- 
verturbk de .neigeb'ou'névég préservent de toute ablation: les eaux 
de fusion s’infiltrent dans l'intérieur des glaciers, traversent les fis- 
sanes- capillaires, és ‘pores ; etc.'elles sünt élaborées ; dssirnilées én 
pastie..et' font: progresser la masse: Destructeurs. L'ablation de. ja 
surface des glaciers est pour eux très-aggravante. Une partie des eanx 
d'ablatiôni ebt'assimikée sans doute, mais la majeure partie s'écoule 
sanH profit, la masse totale diminue. Les glaciers perdent, mais pee 
compensation la civilisation animale et végétale gagne. : | 

Suppitimez les glaciers des Alpes : le Rhin, le Rhône etc., et les 
ruisseaux et les torrents qui. les alimentent se trouveront au néant... 
— Le, grand architacte: de l'univers (la: Providence) est an président 
de phyaique du: globe hors Higne..... -— La terre végétale que nous 
cultivons est l’œuvre des anciens glaciers monstres, ds l'eau que four- 
nissent leurs successeurs lg fertlise.: :- ::, : 

N'oublions: pas que dès matériaux éparpillés sur la surface des gla- 
ciets accélèrent l’ablation, surtout s’ils sont d'une couleur foncée. — 
Au Faulhorn le maître d'hôtel fait répandre des tèrres schisteuses 
sur les neiges qui couvrent les chemins ‘tracés, et la fusion se fait 
promptement. à . 

LA.. 8. Abäation selon les époques. 

La comparaison des moyennes d’un même pieu nous montre des 
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différences notables dans l'ablation aux différentes époques. Ainsi, 
dans le tableau station Hôtel, l’observation du 11 août indique sur 
toute la ligne une ablation moyenne de moitié moindre que celle du 
31 juillet (44 à 25). Celle du 16 août est encore plus faible, de 0,013 
seulement: celle du 12 septembre est sensiblement plus forte (0,030); 
et celle du 24 septembre de nouveau très-faible (0,015). 

Des oscillations comme celles-là, qui se trahissent de la même ma- 
nière sur tous les points d’une ligne, ne proviennent pas de causes 
locales; elles sont l'effet de la température (et surtout des rayons solaires) : 
c'est ce dont il est facile de se convaincre, en jetant un coup-d'œil sur 
le tableau météorologique. On verra par là que, du 21 au 31 juillet, 
la température, sans être très-favorable, a cependant été meilleure 
que pendant les onze premiers jours du mois d'août qu’embrasse la 
seconde époque. Celle-ci a surtout été très-venteuse. Le même temps 
a continué jusqu'au 16 août. En revanche, les six jours du 6 au 12 
septembre ont été favorisés d’un temps superbe qui a duré jusqu'au 
15, époque où est survenue une abondante chute de neige qui a persisté 
pendant assez longtemps, (a supprimé toute ablation) ce qui nous explique 
pourquoi, malgré les beaux jours de la période suivante, l'ablation 
a cependant été très-faible. 

Ce qui est vrai des différentes périodes d’une campagne peut s’ap- 
pliquer aux étés entiers, ou, ce qui revient au même, aux différentes 
années comparées entre elles. 

La somme totale de l’ablation estivale a été très-forte en 1842, mais 
aussi la température a été très-propice pendant tout le mois de juillet 
et d'août. Sur cinquante jours d'observation, il n’y en a eu que quinze 
de pluie et de neïge, tandis que, dans les années suivantes la pro- 
portion a été beaucoup plus forte. C'est en 1843 que l'ablation esti- 
vale a été le plus faible; mais on se souvient que l'été fut très- 
tardif, puisque, au mois d'août, le glarier n'était pas encore dégagé 
aux environs de l'Hôtel. 

On peut, par conséquent, poser en fait, qu’entre la température et 
l'ablation, le rapport est immédiat. Quand la température baisse 
‘et surtout quand les rayons solaires font défaut), l’ablation diminue; quand elle 
monte , l'ablation augmente. Il n’y a qu'un seul cas où cette réaction 
directe de la température sur l’ablation n'ait pas lieu : c’est lorsque le 
glacier est temporairement couvert de neïîge. Le lendemain d'une 
chute de neige peut alors être très-chaud et l'ablation nulle, parce 
que la neige protège la glace, et que la chaleur et les rayons solaires 

V. LE. 21 


Inflaence de la si- 
tuation des glaciers sur 
l'eblation. 
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sont employés à transformer la neige en nevé, neige y grentie |de la tasser 
ou à la fondre. LR CORP ETC NE NE 

, L'époque et la durée des “expériphçes sont choses essentielles à 
prendre eu gonsidératiqn, lorsqu'on veut j uger de l'äblatidn d'uhe éta- 
tion d'après des expériences partielles. J'en appélle ‘à cé sdjet au 1à- 
bleau de la station de-PHôtet-biablatien-moyenne de tous les points 
de cette station, pendant 26ours. (21 juillet au 16 août, )a été de 0,893. 
soit en 24 heures 0",0316. Mais cette moyenne n'est pas identique à 
toutes les époques : elle,est inférieure à celle de la première période 
(31 juillet) 0",0448 dieme: elle:est, au opntraire, sensiblement su- 
périeure à celle de la sééunde'période (11 août), qui est de 0",0259. 
A moins donc d’avoir à faird ä,des observations embrassant de grandes 
périodes, les conséquences déduites de la. çomparaison d'observations 
estivales partielles ne ‘peuvent être envisagées comme rigoureuses. 
qu'autant que les obseivätions ont été faiteslsimultanément et dans 
des conditions semblables. Il ne faut pas que les accidents de la sur- 
face soient trop différents dans les points qu'on observe. Ainsi, il ne 
faudrait'pas observer une pârtie très-sale et une autre très-pure, ni 


“choïsir dans tel glaciér son point d'observation ‘près des rives, et sur 


tel autre hu milieu du gläcier. Ce n'est qé'en'tenant compte de toutes 


‘ces ‘circoïistances qu'on peut arrive à'wné- hpprétiation , joste (etcon- 


parative) de la quantité 7e glate drui'est Foie dns un Free donné 
par l'ablation. : : te 

LA: 10: fnfluence de ne ‘des gläcièrs'oùv l'ablation. 

Ce qui est vrai des différentes régions d'un ghicier, s'applique éga- 
lement aux glaciers coïparés éntre dux’! Céuk Lu ‘ésbndent'eur le 
revers septentrion ] d'une montagne, commé } par exemple, les af- 
fluents latéraux du glacier de l'Aar; (les’ glâciérs ‘du Thierberg, du: Silber- 
berg, du Grünberg, du Zinkenstock\ subissent , toutes choses égales, une fonie 
moins cansidér able que’ ceux ñ reroivent ke soléil'en' plein. es g- 
ciers du Rothhorn et celal de là Trift inférieute qui se ltréuvent sir les hauteurs de la 
rive gauche du' glacier de l'An, ‘et dunt Hipente terminale est à. FT. rents mètres 
ad-dessus dé la serface do and glacier. 

Voici quelle a’ été l'ablatiun de trois pieux échelonnés : à différoutes 
hauteurs sur le glacier de Grünberg (rive droite du glacier de l'Aer, surface 
exposée au Nord.’ 


| DA. Les pieux ont été placés dos ‘des trous forés sous la surveillaner de l'am 
Deser. et les observations ablation faites par lui. Pour demander au glacier du Grun- 
berg son ablation, il faut que le naturaliste qui est assez osé pour faire cette demande. 





ABLATION DES GLACIERS. 328 
E à .! nu for Ne ce ne L 
LA. {Î. Ablation du glacier du Grtiuberg. | ' 3 Abletion du glacier du 
13;a0û4 au 9 septembre 1845, 27 jours. | Pt UT tt Grünberg (1845). 


. à. 100” au-dessus du grand glacier. C. 200% au-déssus du bläcier. 
ii entre les deux pieux. Les, trois au milieu du glaciér découvert. 
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La moyènne.des trois sisi où de 0, 0168, C 'esta-dire qu elle est 

de près dé moitié moindre qu'à. l'Hôtel des Neuchâtelojs sur le. grand 

glacier; et cependant l'élévation, est,moins considérable, Par consé- 

quent, l'exposition est ici un obstacle plus grand que, la | hauteur du 

lieu; cela n'empênhe pas que da hauteur n'exerce aussi son influence. 

quoique dans des limites subordonnées. Si l’ablation a été de moitié 

moiselre: Au: pole Gaau-paint.À:,c'esl parce, qu'elle est plus élevée 

-tet que la: neige fraiche tombée s'est fpgdue plus tard qu'à la station be | 
LA. 12, Aplation dans les hautes régions. | SR 
J'avais pris, dès 1847. des mesures pour observer la’ somme an-  lautes régions. 

auslle. de  l'ablation dans les hautes régions. J'a al “fait laniér ‘dés 

penches avae des, marques précises à côté de “lusietrs g grands bloés 

du glacier du Finsier-Aar destinées à l'observation du mouveriené et 

de l'abiation. Les. étés. 1843,et 1844.ne permirent, auçune vérification, 

à' cause deba/quantité de meiges qui reconvrajent caite: partie du gla- 

cier. et ce n’est que l’année suivanteqné M. Hesor 868$ parvenu À vé- 

“rifièr Fun'de-cés' points : rl piquet situé à :dôté de l'un de cesiblocs, 

etre PAbséhtneng ét le Grüherhoin: Depuis le.2: séptomhee 484? . 


tif. Lie ‘po: 


possède au plus baut degré le feu sacré pour chercher la vérilé. Une paroi de glacier 
de. sie d'inclinaison et des parcelles dé récties détachées de la pértis supérieirez Faisant 
‘fa ‘emnastique avec une Viteése ! très- grande, tele sont: Jes ob pao ratni- 
rantes” pour ces observations. RE LE de Rs 
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où le pieu avait.été foré, jusqu'au 1%août. 1845, la samme lotale de 
À 'ablation a ét de 17,36, Mais on aurait tort de s’appuyæc sur çe.qhiflre 
5 pour en déduire la moyenne normale de. l'ablation.eg ce point ; ear, 
 aipéi, que nous l'avons dit plus haut, il.est, probable.qu'il n'y a.eu 
.gucune “ablatiori pendant les années 1843 et 1843,.at que,ces 17,36 
ont été fondus, en partie. en 1842et.en;par tie, en 1845. Ce qui prouve 
Fi resté < que l'ablatiqn | de ce point n'est pas aussi faible qu'on pouvait 
; FA ER à. cause de l'élévation des lieux t, c'est.que, depuis le 
” FA abût jusqu’au 14 septembre, c'est-à-dire en 33 jours ,. époque peu- 
dant laquelle le Finster-Aar fut presque contmugllament dégagé, 
Pablation a été de 0,47, ce qui fait une moyenne de 0",014? en 21 


heures. (Surface du glacier non couvert de matériaux.)* 


Influence des corps DA. 4. Fsfuüéncée des corps étrangers sur l’ablation.? 


étrangers sur l'abla- 


lion. 


Diverses expériences bnt été faites dès 1844 au glacier de l'Aar, 
pour apprécier da manière dont les différents corps entravent l'ablation, 
en DORE Eee nn avait construit, au pied du Pavillon, une 


l 
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DA. Non-seulament|à æette $tation en amont de l'Absehwüsg sur le — du Finster- 
Aar, mais dans.de cirque, de la Strableck, nous avons ivw dabs ‘ef deruières années 
1860 à 1863, le glacict découvert jusqu’à la base de la montée de Strahleck. Dans 
ce cirque une tratwée ide mordine et des blocsiélevés siw.plédestaux de 1" de hauteur. 
A la montée de la Strahleck, roche à découvert: on passait du Grimsel à Grindelwald. 


sans marcher un seul moment sur la neige ou sur le nevé ancien, partout ruche vu 


 flage de plagier;.. oott'h PCA 1h | pp “Hi Jr out oh hr ssitees pleure Zu 


es anpécs.$e .shivent et pa s6:rassamblené pas); cris: silaegt.. ‘lé: presiar qui 
atxploré les glaciers da l’Aaz.et:qui ÿ:a séjourné ses un.bloc. vorhit l'aspect du élrque 
Meta, Strahleck, ;il an sarait fortement étonsé. Lors de'son ebjoûr ki masse dt neîge 
qui ,couyrait la glacigr'était telle, que Aaaobt te:statioh!ida liloe nm” + (hôtel) étaft'vou- 
vente de 4r.de npige.. etiqua c'est à cette nltibndel quo Pisfutigablé observateur-u tite ki 
dipaite.des neiges -pereisluutes, dans, aa temps dites: étarnellek ‘1 im 1 "7 

Au mamant.de tragerices lignes: le: oijuin:.4866 ,| mon!.guide-chel :'Metétibr lat. 
derm'éonit 1 Hier, jausuis rovent dyne,course,que j'ai faite ax glaciër de P'Aur. Le 
You. q$tien parfait ban endre, partout: lu: noigo:'est :fondue ,' le ‘501 est à découvert ; 
pure, gkReicr la neigo.n dinparu gusqu'at PAhsehwung, :an pourrait füirb do$ stvensionk 
au pie du Finsteraarhorn et des Schreckhærner comme: en'pllin été et '#t ajoute : les 
wens les plus âgés de la vallée ne se souviennent pas d’une année ou la neige a quitte 
de si bonne heure. Depuis le commencement d'avril il n’est pas tombé de neige et tou 
jours il a fait chaud, ciel découvert et soleil splendide. 

* M. Agassis., dans sa publication, cite cette observation sans l'accompagner des 
circonstances météorologiques, et indique l’ablation du 10 au 26 août. J'ai rectifie ce 
tableau, en citant seulement une période de cinq jours. Du 19 au 16 il est tomhé 0°,60 
banteur de neiges qui etaient fandnes complétement le 22 an soir. 
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trs 


Où le pieu avait, été foré, jusqu'au 1?août 1845 , la sarame, totale Je 


Vablation : aété de 12,36, Mason auraut tort de s'appuyersux ç8,ghiflre 
RP, en dé uire la moyenne aormale.de.l'ahlation.en ce ‘paint : car, 
Lite si que 2 ous l'avons dit plus haut, àl: çst, probable: qu'il: ax :8 eu 
UeUune. ablation pendant, les années A843.et 1834:,8t que,ces. 1=,36 


ont été fondus, en partie € 1829. et,en parlie.pn 1845. Ce.qui prouve 
Fe resté que l’ ablatiqn @ de ce point n'est pas aussi faible qu'on pouvait 
Le supposer. à cause de l'élévation des. lieux t, c'est, que, depuis le 
112 D aût jusqu'au 14 sopternbre, c'est-à-dire en 35 jours ; époque pen- 
dant laquelle le Finster-Aar fut presque econtimuallament dégagé, 
Pablation a été de 0,47, ce qui fait une moyenne de 0",0142 en 2: 


heures. (Surface du glacier non couvert de matériaux.) 


Influence des corps DA. 4. Enwüence des corps étrangers sur Pablation.? 


étrangers sur l'able- 


tion. 


Diverses expériences ont été faites dès 1844 au glacier de l’Aar, 
pour apprécier da manière dont les différents corps entravent l'ablation, 
en protégeantla-glace. On avait construit, au pied du Pavillon, une 


| | 
ART 3) ‘t) gun oh sapitoneunr ui tin 
: [ 


tit où ol 0 Chef ue 4 

: DA. Non-seulement|à tte $tation en amont de l’Absthwusg bur le glacier du Finster- 
Aar, mais dans. de ucirque de [a Strahleck, nous avous'ivw dabs ‘tes dernières années 
1860 à 1863, le glacier découvert jusqu’à la base de la montée ‘de: KH Strahleck. Dans 
ce cirque une trafée ‘de mordne et des blocsiélevés sir. iplédestaus/ de 1" de hauteur. 
A la montée de la Strahleck, roche à découvert: on passait du Grimsel à Grindelwald. 
sans marcher un seul moment sur la neige ou sur le nevé ancien, partout roche ou 
 Klage de glaciers. . Dune poor otre fon pue Jo cout ob othigeshe menée 231 
.14ÆS années se spiyent, et pe ne ecrit si)mtegt,: lé premicr'qai 
A+xploré les glaciers da l'Aar.et qui yÿ.a-séjourné sees un bloc. voyait l'aspect êu élrque 
fe a: Strahleck, il an serait fortement -étonsé. Lors do'sen séjour masse de neîe 
qui ,couyrait la, glacigr'étaitilelle, que Aaiaoût t;statiohida Bloe a ? (hôtel) étañt'rou- 
yenta de U7.de npige..etiqne c'est à cette altiadel que /Pisfutigablé obsertateure BK L 
liphite. des neiges persistautes, dans, 0 temgts dites: élarnelleh ‘51. 1 

Au: moment de trager ces dignes: le: &5:juin.4866 ,! monl.guide-chof'elètièr mibt- 
derm'éorit 4 Hier, jassuis raveny dune eoursc.que j'ai faite ax ylacier de VAur. Le pr 
You, qst.en parfit banondre, : partout:la: neige: est fondue ;: le ‘501 est à découvert ; 
dura gkReicr. la neige a disparu jusqu'a} Ahsehwurg, ‘an pourrait füirt- deb abcehsions 
au pic du Finsteraarhorn et des Schreckhærner comme én'plbir été .‘et '#t ajoute : fes 
gens les plus âgés de la vallée ne se souviennent pas d’une année ou la neige a quitté 
de si bonne heure. Depuis le commencement d'avril il n’est pas tombé de neige et tou 
jours il a fait chaud, ciel découvert et soleil splendide. 

* M. Agassis. dans sa publication, cite cette observation sans l'accompagner des 
circonstances météorologiques, et indique l’ablation du 10 au 26 août. J'ai rectifie cr 
tableau, en citant seulement une période de cinq jours. Du 15 au 16 il est tomhé 07,60 
hanteur de neiges qui etaient fandnes complétement le 22 au sair, 
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 


DA. >. Observations météorolegiques et glaciaires. 


Ablation de la surface du sincier _ l’Aar inférieur. 2808" alt. 
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| Ai le mat. Serein le : 0,025 
d'téête \à journée." if | L150.010 
| Pluie toute la journée. | nr ei | A | 
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- 15191: poil général. 11 joëns.  V10D:9:- 6 - Lin. Logil ous L  p210 
Moyennes. . .| 6,5 | 1 LS. 0.04 1fel 0,016 

Maximas . . . | 13,0 NS Te ok Pb À 10, ,080 

Minimas . . . | 2,0 0,0 | 0 Nulle | Nulle Nulle 

| Différences . .| 110 | 3,0 | 5,5 À 0,35 À 0,60 | 0,080 


DA. Ces observations météorologiques et glaciaires ont été faites sur le glacier de l'Aar à 50m de rive gauche, su has dn 
Pavillon, à 2300® alt. : méme emplacement où ont été faites les observalions d’eblations influencées par des corps étrangers 
(Tablesu DA. 2). Les mazimas et minimas sont lus sur un thermométrographe , abrité du soleil et du raçonnement nocturne 
exposé à 0,50 au-dessus de ls surface du glacier. Les moyennes des tempérsiures sont généralement la moyenne des extrémes 
diurne, et ne sont pas anssi rigoureusement exacies, que celles provenant de lectures directes bi-horaires; cependant clles 


e s’éloignent pas beaucoup de ia vérité. 
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J’extrais de la publication de M. Agassiz le paragraphe suivant 

(pages 407 4.40%):  ,. ,. 
% « Ces expériences on! été pleinement confirmées par celles de 1845. 
Dès le début de la campagne, le 21 juillet, M. Dollfas avait fait cou- 
vrir de gazon,un, espacg de 9 mètres carrés.au pied du Pavillon, et 4 
autre de 6 mètres carrés au milieu du glacier. Les gazons furent soi- 
gneusement entretenus pendant toute la campagne, et lorsque M. me- 
sor quitta le glacier le 13 septembre, le banc voisin de rive gauche 
s'élevait. de 2" en moyenne au-dessus de la surface du glacier : 1" 60. 
du côté du Midi et 2" 40 du côté du Nord. Le banc supérieur éfait un 
peu moins exhaussé, il n'avait que : 1,80. Cette différence est le résultat de 
la réverhération de la roche qui favorise lablation à la station rapprochée de rive gauthe). 
Une moraine artificielle avait aussi été construite, mais elle protégeait 
bien moins la glace, et il fut à peu près impossible de la conserver 
quand elle eût atteint la hauteur d’un mètre. Ces observations, quoi- 
que moins rigoureuses que celles qni se faisaient sur les pieux, ne 
sont cependant pas sans importance ; puisqu'elles fournissent Ia con- 
tre-épreuve des précédentés. Le chiffre de 2" pout 53 j jours dous donne 
une moyenhé de 0*,0377, c'est-à ä-dire un chiffre qui correspond à 
quelques millimètres près à fa moyenne observée directement. 

«il ést À peine nécessaire âe rappeler que l’exhaussement de ces 
bancs de gazon et de ces moraîines artificielles a lieu en vertü des mêmes 
lois qui donnent naissance Aux tables de glacier (aux cônes grav eleux et 
moraines en rehaussement). La glace abritée ne fond ‘pas (elle est abritée des 
rayons solaires directs qui ont infiniment plas d'action que l'air ambiant à Pombre, 
qui est én côntact avec la surface de glace et n’en fond qu'une faïble parti ; alle se 
consérvé et forme colonne sous lé ‘corps qui l’abrite à toutes les alti-: 
tudes.' Les parcelles de foin donnent lieu à un phénomène tourt-A-fai: 
analogue. Qüand je revins en 1835 au glacier, je trouvai sur l'enrpla-: 
cement des expériences une qmantité de petites colonnes de glaée sûr. 
montées de'hotippés de SAEON qi FRSAIENENR effet Nr OR ‘ 


ES sr Sr] see hi te FR. 
eo | 4 PE - 
"DA. Ea fait, de ae qui, protègent la surface ” \g dub qui des ee et 

qui forment tables de glaciers, nous avons vu, il y a quelques années, près de rive gauche. 
en aval du pavillon : une calotle de pere humain, perchée sur piédestal de 0=.23 
de hauteur, coiffure plus que romantique. Cette partie de crâne, blanc mat, et , Rarfai- 
lement conservée, est très-probablement celle d'un soldat autrichien, qui, lors de b 
bataille au Grimsel, a cherché une retraile sur le glacier de l'Aar et, tombé dans une 
crevasse, par ablatjon a surgi à à la surface. —, Autre fait des plus. pittoresques , unique 
dans son genre, et qui ne saurait ètre offert au public dans un jardin d’acclimatation : 


1] ./ 
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On pent croire d'aprés detd düe Si Mon Fedbuviait: tobt elacibr'kuile 
couche de gazon, ou si l’on étendait au-dessus de RES Furl! 
toilk; ol diminueraif considérablement l'blatiolil'et de 'éetie manière 
on 'ébtigéait x'té{réhate bladtüup” “plus “Dhs date" Hl vtés. 0 
CHA ‘6. Disohd' à” l'éécasion de tette’ Ehationi dé M'A Agassiz' ue" 
noùs viyôns à confirmation du. fatr'à da pété tériinäle dun grané” 
n6tbre dé glaciers. = “Visitez Ja° penté térihinale ‘du glacier dd” 
ne 4 fa fn dè l'été," refläéz Vous éb corhpte aé lglacenieit qué lle®* 
Lrémne pente bécupe, plâcez ‘dés 1 jeux où 'des piérrés à une cévtéi je” 
distance eù aval ou ‘sur fes chtis” ét V'atiiéé suivante ul rénarud! 
rez que : son envahissement générdl d' amoïdt gh aval à’ ure "athéé' ébl 
approximativement : de 10 mètres. ‘Cetie progreksion: rès ulière depuis : 
un grand 1 nombre d'années (et qui certes continuera), ; roy ient de 

matériaux qui, çouyrent, sa urfâce assez unifprmément. + Fe A glacier 

in .de Grindehoaid nqus Voxons à un assez grand éloignement Lin 
n en aval de la. pente terminale, un bourrelet den moraine (2 né BTS, 


blogs; qui ont, êté déposés mdl, ÿ. a ne, ireñitaine 4 'années, par le : Bla: 
cjer qui en était couverts. ‘depuis cette époque-la suyface du glacier A 
trouvant. à décquvert, d 'ablation a été plus & forte que la PSS on à, 
reste stationnaire QU. 4 diminué à ‘Ja pente, extrême. — Le, gl acier 
de Rosenlaui se trouve dans le mème Cas. — . Le glacier de Gornex 
(massif du Monte-Rosa) Pyore ‘esse il il gnvabit du terrain à sa pente ter 
mipale,. Pendant un grand nombre d'années , JR surface était chargée, 
de matériaux; depuis deux ans les matériaux ont été en grande partie, 
déposés ; sa spriace est moins ,çouverte: ,il.reste stationnaire et ann) 
vahixa de. nouveau du targain lorsque la, moraine qui la couvse dans, 
la partie supérieure se présentera au talus larminal. Une jobser-; 
valon directei, qui. confirme, le fait, -est la suivante : A toutes.lles:: 
pentes terminales des glaniezs.. où elle a une grande largeur, nons, 
vovañs les surfaces uon,çouvertes de matériaux'en retrait. ;ri caHeër 
couvertes, en avance sur toute la ligne transversale. — Les matériaux 
qui se détachent des parois des pentes terminales fort souvent rou- 


lent jusqu'au sol, _Kiésant der suifaces de Bléte * dééottven ; dâns 
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L'ami Mogard'et moi, parcourant la’ moraine en amont de ‘la pente terminale du gla-" 

cit dé MÂar, nôus avons vu un charmant petit! Pinus cembra sur un ‘dhñe grävéleuik ” 

qui falsaît'saïîtie sur 14 'moraine éparphlée. Ce petit sujet était vigoureux el paraissait" 

agé de 10 à 15 ans, ét certés n'a pas Eté élevé’ en Serrès éhaudes. En le dératiant nous” 

avons trouvé une quantité” de’ püces de glacier ? desbrin Saltens: 11 "D Ses ol 
V. I. 24" 








Ablation aus différen- 


tes heures du jour. 
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certaines parties, elles se creusent par suite de fortes ablations ; celles 
protégées se-maintiennent, rrais bientôt-ees-malériaux-se-détachent 
à leur tour, roulent dans les parties plus” bagses, les: 'comblent, les 
protègent, et c’est la plus élevée qui sera abaisséé à san tour, | 
LA. 12. Ablation aux différentes heüreés dü 3007: — - — - 
Des observations détaillées ant été faites en 1444, pour cpnrlaître la 
marche de l’ablatior de da surface fu glacier dégouvert aux différentes 
heures du jour, et ses räppôrt$’afed les' conditions atmosphériques au 
moyen d’un appareil fort simple établi au pied Bu ‘Pavillon de l'Aar, 
à 14 de rive gauche, et que M. Bbsor décrit de:la matière syivante : 
« Deux pieux d'égale.lenguaur, gspaçés de, 4n} furent enfonçés dans 
des trous de forage dans la glace À la profondeur de 0æ,50 ef entou- 
rés de gazon, afin dé leür chrisérter' üne pésitibn fixe. en empêchant 
l'ablation autour d'eux. La surface du‘glacier entre‘les deux mieux fut 
exactement nivelée, après .avoir été débarrasséa d’ une légère couche 
de nevé qui la couvrait. Cela fait! une latte bibn droite fat posée de 
niveau sur les piquets; et la hauteur de la latte au-dessus, du.glacier, 
mesurée au moyen d'üne perche graduée, indiquait la qaanfité dont 
cette surface s'était abaisséa,. «4 1 pis 
«J’extrais du Bulletin de M. Boljfus le tableau suivant, | qui indique 
l’ablation de demi-heure en demi-heure, et-la manière dontelle est 
influencée par la température et l’état du ciel. » 
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Ablation pendant ia journée du 31 août 1844. 


dé 4 
ae fou otre 1-4 ls 






"ABLATION -D-THERMOMÈRE D. | 
HEURES. | + u— | 
en S0æ,| Totale. | au soléil. }à PombeeE., : ‘: 


°<° 4 

















ÉTAT DU CIEL. 










nr» 
Miliæ. | Milim. 
qe :‘Ÿ Soleik Vent force moyenne. 


















9 ‘0 0'‘Ÿ ro 

9:30 | 8: 8 À 12°: 10:71 ‘Soleit. Vent UWns-faible. . 
18 8 -|. 8 .f.13.:l. 14: |, Soleil. Calme, 

19,30. .5 | 13, |.14, | 11 | Soleil. Vent faible. . 
1 ,1,2 fus Jo 8 | Soleil. Calme. ‘ 

11,30 | 4 19 | 10 | ‘7° | Coùvert.iCäfie. 
Midi | 8 7 Ch 18 15 -Ÿ Couvert. Vent faible. 
12440 | 6 133 À ‘7.7: & Variable’ Vent faible. 
did à: #41 1.10. À 40 4 Soleil. Vent faible. 
., 26, 2. ,|. 49 . 10 8 ! Variable. (alme. . 
2,8.3,| #2 10 & Couvert. Vent faible. 
2,30 | 1: 43° | 77 5 |’ Couvert. Vént faible. 

3 !l'r 44 5 {6 ]À'Couvert.' Vént faible: 

4’ t 45 ‘À: 4 4 ‘Coutert. Vent faible. 

5 0, 8 46h 4 ,, |. Couxert. Vent faible, 














120 Pendant 4-heurés, soleil. 
Id tle — 1  — variable. 
15. ,— 3 — couvert. 


Total. .l 45 45 147 
Moy. | :2,8t)° /2,811 9,2 :. 
1 18:.: 
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DA. Par suite de rayonnement nocturne (air calme. zénith dégagé de nuages et de vapeurs, hu- 
midité relative de l’air faible, point de rosée plusieurs degrés au-dessous de zéro), la surface de glace 
se refroïidit à une température au-dessous de zéro, par un air ambiant fort souvent de plu- 
sieurs degrés au-dessus du point de congélation : dans ces circonstances l’ablation ne commence or- 

| dinairement qu'après 9 h. matin en août. Le 21 août les circonstances atmosphériques et la surface 







du glacier se trouvaient dans ce cas. L’ablation, toutes choses égales, a été normale, 9,30 à midi, 
0=,030—0",010 par heure. 

De 12 h. 30 à 4h., par ciel couvert, l’ablation n’a été que de 0,012=—0,0034 par heure, soit 3 fois 
plus faible. Si les rayons solaires eussent agi pendant ce temps, qui est le moment des plus fortes 
ablations, elle eût certes atteint 0",015 par heure, soit 0",052, ajoutés aux 0“,030 — 0",082. L'abla- 
tion qui a cessé à 4 h., continue généralement jusqu'a soleil couchant et par non-rayonnement noc- 
turne faiblement la nuit. Nous pouvons admettre en août une ablation maxima de 0",10 et plus diurne, 
ablation que nous avons souvent observée à cette station sur le glacier découvert. 










, 





* Thermomètre tourné en fronde à l'ombre et au soleil. 
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'ILA: 131: ‘:Anfuencelde Mabiation sur la forme de la surface. .. 
-*"Quahd'un considère leffcatité ‘avec kduslle- tous/les:corpst ‘etes 
particulier les: amas de pierres, protègent La glace, oh'a @e la pense 
à éoncevoir.que lés moraires ne soiènt pas plus élevées. Nos observa- 
tions hous disent que la différence entre l’ablation en ‘plaie glace et 
celle qui-a hieu'sous la: moraine est xu: moins-d'un miètre par été. Or, 
eu supposant qu'il‘eh:soit de mérhe'seulement pendant; vingt années, 
la-moraïne aurait gagné:sur fa-glace en plain vent 20 mètres, c'est-à- 
dire qu'elle. serait bbaucoup :plus élevée hu: + dessus de cette dernière 
qu'elld ue l'est. effectivement. C’est là-:un problème qui, au premier 
abord ;'paraît: tout-i-fait-insobuble. - Pour le:résoudre , il faut avoir 
visité les glaciers à une époque qui n'est-pas encore l'étédes panne 
tagnes: On:voit dlors la morainé'à dérouvert, tandis que toute La surfac 
du gkatier est encore ensevelie sous la neige. Lorsque MM, Deser et WW112 
{ingéniqur) se rendirent. au mois de jrin 1843 ; Au glacier de .l’Aar, 
pour y relever le réseau des bloc, ils-trouvèrent 1a moraine:seuk 
dégagée. La glate était'en lvoie‘de fusion:sous'toutes les pierres: tan- 
die qu'à côté la chaleur était employée-uniquemeht à fondre la neige 
pi recourvrait ta surface de la glace. Aussi-l4 moraine médiane leur 
seaibla-t:elle: bien moins haute. qu'en été. H ést probable , d'après 
Cala ; que't'est en automne et au:printémps'que l'équilibre se rétablit, 
en'sorte qu'en définitive l'ablation d’une ‘année. sous la moraine le 
cède peu à celle qui a lieu en pleme glate. 5 

: DA! Ÿ. Pour la surface générale du :glaeier de l'Aar, cette conclu- 
siou:est parfaitement vraie. En: aval de da ligne transversale, la mo- 
raine médiane se divisant et.s’éparpillant, de plus en plus, le glacier 
prenf 'bne' surface plane et: âssez inivelée daws .le:sens transversal. 
Mhis si nous-#nesurons-la hauteur: de: la mordine médiane depuis. se 
Formation âu ‘confluent des: divers affluents di glacier.de l'Unter-Aer 
à l'Abschwung, nous la voyons d’abord peu élevée ; puis suceessive- 
met, sans recevoir. d'autres materidux, elle s'élève au - dessus de 
la sdrfade du glacier et atteint une hauteur .de.35 à 40 à la ignr 
trimsversäle' du Pavillon au Grünberg, et plus en aval elle sa divise. 
s'épdrpille et la surface üu glacier se trouve nivelée. — Non-seuler 
en en hiver, mais en plein été, par suite de chutes de neiges qui 
fott souvent atteignent en 24 heures 0",60 et plus, la fusian de la 


. ‘neige sur moraine se fait promptement et l’ablation des glaces sous- 


jacentes a lieu, tandis que le glatier reste convert de uaige souvent 
ässez longtemps. et toute ablation cesse. — Autre cause favorable à 
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l'ablatiemtie langlase,sons-monaine anédinare +1 Les snatériatt qui la 
forment se troivent sous l’ihfluencé de, la progression, dans. le spns 
longitudinél et:transvérsal; ils nese-maintiénnent pas fizes ei place: 
Hs/se-dessefrent, surtobt dans:le sens transvarsak, sonlent, sur les 
pentes: et dans leurs chutes entraînent: des camarades et-rheitent à mu 
ot{ dégarmissent les talus; la ‘glace découverte: pdrtiellemeit-subit tne 
forte ablätion jusqu'à çe'qu'allb sait de nouveau ahatgée de:matériaus 
ques chutes ont comblée, Nos guides démgnent par :Sahilden (mines) 
469 parois de la moraine médiane ainsi dégarnies de matérialix. Toutes 
choses égales, la muit, de soleil bouohant à ‘solesl'levant!, l'ablion 
du glacier est généralement plis {rte sous la vouvertute:d'uné mt- 
raine d'üng certaine -épaisseur que sur la glace découverie, surtout 
patrides nuits sereines, et le matin elle .est plus tardive dans ces. cir+ 
vonBtances-et cs pins-tôtle.soir sur glace découverte, tandis.que 
sn ‘la moraite elle continue Ges citations d'observations positives 
éælairent la question. —— Disons easore que si la pluie tombe sponta: 
aérhent'après une tempéraiure. élevée de l'air, elle touchera les ma- 
tétiaux chauds (rouhes et blocs dela moraine), et en arrivantem ceri- 
tuot avec la glace qui tes supporte ; l’ablation sera favorisée par cette 
eau à Iplusidurs degrés de chaleut; il eu.ett souvent de mâme-sous la 
doige' qui se fond'à la surface de la moraine , dontune partie.des char 
riaux est eù contact avec les rayons solaires qui. én hautes régions, 
ont une grande intensité calotifiqe. : : "1: 10" ire ue: 

DA: 14 L'efficacité de a neige pour protéger le glaces cohtre L'atila- 
tion es démontrée par lexempla suivant :-En/quiitant le: glacier, ea 
+842! j'avais idtroduit dans les trous de sonde ‘dsax thermométrographes 
dont ik sera question plûs bas. En +843 il y avait une si grande quan- 
tité dé neige'sar le'glacier, que je ne pus songer-à les reuürer: ft 
1844 M. Desor: fut obligé de d6blarer.ure épaisse :coucha: de nevë 
{weige grenue) pour retrouver un‘d'eax, et loisqu'il arriva enûin au 
troti'de sonde ; il trouva que la 'ooede à laquelle ‘avait été suspendu 
livstrument ne débordait l'embouchure da trou que de 0,15: Lors- 
qu'en 1845 le!seeord thermométrographe fat retiré, :il fallut égale. 
lentent déblayer une couche de revé, et:l'on trouva que: l'ablation 
auaër été complétement nulle pendant les trois années 1842 à 4825. H 
faut dire -cépendant quel, sur ce 'point, la naige s'accumule ‘en plus 
grande quhntité, entasséé qu’elle est contre.la moraine par le-vent de 
SO qui souffle du fond du Finster-Aar. 

‘De pataile-retards dans l’ablation sont tout entiers au A de. ka 


où TE s,æsuul 


sr'eliue € 


Glacier de l’Asr. — 
Station Hôtel des Neu- 
châtelois. — Bloc n° 2. 
— Glacier couvert de 
neve de 1842 à 1845. 
Pendant ces trois an- 
nées ablation du glr- 
cier nulle, 
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masse du glacier, et leurs effets ne peuvent manquer de se faire sentir. 
Si uu point quelconque qui, à raison de sa position, doit éprouver 
une ablation de plusieurs mètres par an, se trouve tout à coup réduit 
à 1*,80 en trois ans, comme cela a eu lieu, il est évident que le gla- 
cier se trouvera en ce point d'une certaine quantité de mètres plus 
épais qu'il ne l’aurait été sans cela. Pour peu que le même retard s'é- 
tende à une surface un peu notable, voilà une masse énorme de glace 
qui se trouvera acquise au glacier par le seul fait d’un été froid ou 
neigeux. .... 

DA. La neige accumulée par le vent se loge de préférence dans les sinuosités partielles 
que présente la surface du glacier, et la surface paraît alors parfaitement unie. Par suite 
de la fusion, (fonte de cette neïge temporaire, qui fort souvent tombe en été) les parties 
en relief subissent une prompte ablation (fusion), tandis que celles dans Îles creux 
se maintiennent plus longtemps. Dans de pareilles circonstances la surface se nivelle 
et les sillons disparaissent. — Selon les circonstances atmosphériques, et surtout de 
chutes de neiges sur glacier découvert, nous avons vu dans certains étés la surface du 
glacier de l’Aar, parfaitement nivelée; on marchait là-dessus comme sur glace de sur- 
face d’eau, et dans d’autres années celte surface pouvait se comparer à un champ la- 
bouré fralchement, dont les sillons n’étaieut pas nivelés par la herse. C’est la persis- 
tance des neiges dans les sillons et autres sinuosités qui est cause de ce nivellement. 

LA. Les observations que je viens de rapporter sur l’ablation 
peuvent conduire à une appréciation suffisamment exacte de la somme 
de l’ablation que les glaciers de l’Aar subissent dans un temps donné. 
Il résulte des calculs faits par M. @tz (ingénieur), d’après les tableaux 
ci-dessus, qu’en éte la somme de l’ablation pour la partie du glacier 
comprise dans notre carte (depuis l’Abschwung, confluent des deux glaciers Fin- 
ster-Aar et Lauter-Aar, jusqu’à la pente terminale ; longueur longitudinale 8000, lar- 
geur moyenne 1000® — 8,000,000" carrés) s'élève en movenne à 244,270 mètres 
cubes en vingt-quatre heures, ce qui fait 0,247 cube par mètre 
carré. 

On ne peut évaluer que d’une manière approximative le produit de 
l'ablation dans les régions supérieures du glacier de l’Aar, du Fin- 
ster-Aaret du Lauter-Aar, et dans les glaciers simples (petits glaciers. 
situés sur les pentes des deux rives, par la raison que nous ne posse- 
dons pas un relevé exact de leur étendue, et que, d’un autre côté, la 
marche de l'ablation n'a pu y être observée jusqu'ici que d'une ma- 
nière incomplète. Nous savons seulement que l’ablation y est moindre 
que sur le glacier de l’Aar proprement dit, témoin le pieu du Finster- 
Aar, dont la moyenne est de 0",014 diurne, et les stations du Grün- 
berg qui ont douné une ablation de 0",017. Encore ces chittres sont- 
ils probablement au-dessus de la moyenne qu'on peut raisonnable- 
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ment assigner aux surfaces de glace et de nevé (qui les couvrent temporai- 
rement) en amont de l'Abschwung. Je pense dès lors qu’en évaluant à 
0®,010 diurne la moyenne de l’ablation dans ces régions pendant l'été, 
on ne doit pas.être loin de la vérité; par conséquent, si l'étendue où 
cette ablation de 0,010 a lieu est sextuple de la surface comprise 
dans notre carte, soit de 56 millions de mètres carrés, le produit de 
leur ablation devrait être de 800,000" cubes d’eau qui, ajoutés aux 
240,000": cubes que fournit le glacier, font un total de 1,040,000" 
cubes d'eau en vingt-quatre heures, qui sont fournis pendant l'été par 
lPablation seulement. 

DA. 8. Une partie des eaux qui s'infiltrent dans les glaciers à toutes 
les altitudes est élaborée par le glacier; elle grossit les cristaux polyè- 
dres dont la glace est formée, c’est une vraie eau de cristallisation 
(eau-mère qui nourrit les cristaux de glace dont le glacier est com- 
posé, ou qui est assimilée à la glace dans les conduits capillaires et au- 
tres). Toutes les eaux d’ablation, soit de la surface du glacier décou- 
vert ou sous la moraine, celles qui sont fournies par la fusion (fonte) 
des neiges ou nevés qui les couvrent temporairement, les eaux de 
pluie et la condensation aqueuse, peu importe leur provenance, ne 
sortent pas des glaciers en totalité; une partie très-notable, tel que 
nous l’avons mentionné, est assimilée par le glacier, et c'est par cette 
assimilation qu'il progresse en longueur, largeur et hauteur, suivant 
sa masse générale et locale. — Par suite de cette théorie incontestable 
et positive, dans certains glaciers simples, et même dans ceux com- 
posés de plusieurs affluents, on peut vérifier le fait (l'observation 
citée), en tenant compte pendant une certaine époque de l’ablation de 
surfaces rigoureusement exactes, de la quantité de neige ou pluie tom- 
bée par mètre carré de surface, le tout réduit en hauteur d’eau, et 
observant et jaugeant le volume d'eau qui sort par la voûte, on trou- 
vera qu’elle est moindre d’une quantité notable que celle d’ablation, de 
pluie et de neige comprise. 

{Voyez les observations directes citées dans nos Matériaux). 

Mais en‘hiver les glaciers ne reçoivent ni eaux d'ablation, ni eaux 
de pluie, .et pourtant ils progressent comme en été. — Ils progres- 
sent, sous ce rapport aucun doute : de nombreuses observations déjà 
citées et d’autres qui suivent en sont une preuve évidente, et de plus, 
pendant l'hiver, il ne sort pas un atome d’eau des glaciers. — Pen- 
dant l'été l'eau des torrents qui sortent des glaciers sont un vrai trop 
plein, surabondance d'eau de cristallisation ; mais que surviennent de 


Influence du sol sur 
le fond des glaciers. 
— Ablation en con- 


tact du sol. 
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fortes chutes de neiges et des journées de firmament couvert et froides 
qui durent un certain temps, de 2,000,000 mètres cubes qui sur- 
taient par des journées de température de l’air élevée et soleil ardent. 
le volume d’eau diminuera de jour en jour et sera réduit à 200,000° 
cubes par journée, soit au dixième. — Puis, si des journées sereines 
suivent l’époque froide, par une forte ablation le volinme augmentera 
comme il a diminué. — Les petits glaciers dans les hautes altitudes 
suivent la même loi, à l'exception que pour eux l'augmentation et la 
diminution d'eau est plus prompte. Nous avons vu souvent au glacier 
de l’Aar les ruisseaux qui descendent des petits glaciers déverser dan: 
le grand glacier un assez fort volume d’eau, et par suite de froid le 
lendemain il ne s'en écoulait pas d’eau. — Le glacier est éminenm- 
ment conservateur de sa matière, et en arrière-saison il a soin de 
conserver dans ses canaux et fissures, espacés entre les cristaux po- 
Jyèdres, une grande quantité d'eau qu'il élabore en hiver. Dans la 
saison rigoureuse il ne rejette pas d'eau. 

DA. 9. Influence du so1 sur le fond des glaciers. — Ablation 
en contact du sol. | 

1° Dans les Alpes, en toutes saisons, à une altitude au-dessus de 
2600, les glaciers sont adhérents au sol, fortement gelés au sol (circon- 
stances qui ne s'opposent nullement à leur progression et à leur ex- 
tension en longueur, largeur et hauteur). De nombreuses observations 
dans les hauteurs des glaciers de l’Aar — au Saint-Théodule pendant 
un séjour de {5 jours en août — au Faulhorn, séjour en été et au 
mois de mars, confirment celte observation importante. À ces alt- 
tudes, aucune ablation quelconque à la partie du glacier qui touche 
le sol qui le supporte. — Non-seulement l'observation directe nous 
le dit, mais les roches nous en instruisent : à ces altitudes aucune 
roche n'est rabotée, frottée, polie ou striée, les plus compactes sont 
intactes. 

Pas besoin pour faire cette observation de se rendre personnelle- 
ment dans ces hauteurs, qui sont souvent des ascensions périlleuses. 
où on est plus occupé de sa conservation que des observations. A une 
station en hautes Alpes, avec une bonne lunette acromatique (en 
restant tranquillement et fort à votre aise en place, vous chauffant 
aux rayons solaires), vous verrez la roche en place moutonnée, polie 
et striée jusqu'à une certaine altitude qui sera au-dessous de 2600”: 
au-dessus vous n'en découvrez plus. 

N'allez pas conclure de cette observation que ces surfaces frottées. 
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rabotées, rnoutonnées, sont là limite de l’ancienne extension des granilé 
glaciers monstres; puisque at-déssus tont ést atguleux. Ces’ sttilfaété 
disent qu'à ces altitudes le grand glacier n'était pas adhérernit'au 80}: 
‘et puisque, au-dessus de ‘26007, ils étaient adhétents vous pouve# 
élever votre ex-glacier monstte à des'hauteurs très-grandes 4n-desseré 
de tous les pics , de. glacier de Ar dépassant lé point éulintinhnt'@tr 
Finsten-Aar, des- Schreokhærner; etc. De plus, lorsque vous’atirer 
assigné..dans votre imagination do :très-grandes hautéard à1cbé wa 
eiers,_ne vous.gônes pas dans os tonijectures:; allés. hardiment ei 
avant et fixez à la. pente-terminalé moe distance fabiieuisé: titre /éloib 
gèée. des. Alpes :.on vous objectera et on vous soutiendrà. que t'est 
chose impossible, lès mioreines etles blocé :erratiques dès Alpes’ fotit 
défaué à und certaine distance des Alpes. -+' La réponse eët fort simple: 
les ghaciers, en idimanuant de volume, laissent en‘ place les: rhatôridirr 
qu'äls.môrtent sur dur dos mais, lors desigrundbs émienisions ; coton 
tous les pics et crêtes des Alpes , àl ne pouvait s'en déldcher dés rocites: par 
œusiguen! is n'aient pasidamadtérinne sut doses aR:pbusaieht lien 
déposer. toa ul 1981109 93 
À. toute nègle générale des. exceptions partielles, isplées. 1 -:A-thbutes 
les. ,altitudes dans les Alpes, dans certains glaciers, leë parois dé. 
raches.en place qui les encaissent,'à la site: de journées chaudes sünt- 
échauflées par les rayons solaires , et la partie supérieure de’ ta place! 
en. contact de ces roches-se dégèlera à qualques-déciraètres dé profuri: 
deur; ces circonstances de chaleur et rayons solaires tonmtinuant:, ak; 
se formera même un espace vide enire la glace et'la roche ärunb Céri: 
taine profondeur, et il ne sera plus-adhérent. Des matériawx menti“ : 
roches et parcelles sablouneuses, peuvent se détacher de la: patlié su2! 
périeure , tomber dans cet espace Btagir par suite dela-piogreskiori dir: 
glacier sur la:surface des roches. Dé gros blocs détachés des: parüis: 
supérieures peuvent tomber sur la surface du glacier et s'engaxétt: 
dans la glace au bord; la partis supérieure pourua s5:trpuver en éh- 
tacé avec les parois qui. l’encaissent,; et par suite d6:Îa-progfiebsitf( 
(marche, mouvement, d'amont.en aval) ce bloc exervera uni'frotterent 
suz la xaehe:en place: Je cite ces-faits, qui ee avoit lieu ,''niâts< 
exceptionnellement et tnès-partiellement:. 1 "1" 1. 4 1 5.1 
.2, Les neiges, nevés.pt. la glace d’eau de fusion qui: SR solr 
au-dessus de 2600® dans les. Alpes. sont adhérents an sol; gulés bi 
dement au sol dans toutes les saisons. , , ‘7.2 us. 1 o-1--3b 05 
3° A.une altitude au-dessous de 2600", les glaciers nesont pæwddhé- 
V. H. 29 
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rents au sol; ils moutonnent, pulissent et strient les roches qui les 
encaissent. Exceptionnellement, par suite de froids, les parois qui les 
encaissent se refroïdissent, la glace elle-même prend une basse tem- 
pérature; dans ces cas, les pentes supérieures seront adhérentes, ge- 
lées partiellement. 

4° Aux altitudes où le glacier n’est pas adhérent à la roche, au sol. 
y a-til ablation, fonte de glace par contact? Je répondrai : Il n'y a 
généralement aucune ablation, fonte quelconque. En voici les preuves : 
Par les expériences positives citées, il est prouvé que les surfaces de 
glaciers couvertes de neiges, de nevés, de gazon ou de mauvais con- 
ducteurs du calorique, dans les journées d'été les plus chaudes et 
rayons solaires intenses, ne subissent aucune ablation quelconque. 
En hiver il ne sort pas un atome d’eau des glaciers. Certes, si le sol 
avait une action pour fondre la glacé qu'il supporte, cette action con- 
tinuerait toute l’année, puisque le glacier n’est pas adhérent au sol 
De plus si, en plein été, nous enlevons la neige, le nevé, la glace 
d’eau ou celle d’un glacier de peu d'épaisseur qui couvrent partielle- 
ment le sol dans les environs de Grindelwald, du Faulhorn, du 
Grimsel, et même à la station du Col-de-Veleta (en Andalousie. Es- 
pagne), en juillet, nous trouverons le sol en contact et à plusieurs cen- 
timètres de profondeur à 0°,0. — Par suite de journées chaudes, nous 
voyons de ces amas de neiges, nevés ou glaces de l'eau d’ablation de 
surface s'écouler, mais par suite d'abaissement de température de 
nuit (qui, certes, ne pénètre pas à une profondeur de plusieurs me- 
tres dont le sol est couvert), le matin l'écoulement d’eau a compléte- 
ment cessé, pas un atome ne s’en écoule : preuve évidente que le sol 
n’a pas d'action. — Disons encore : Couvrons quelques mètres carrés 
de glace de glacier d’une hauteur d’un mètre de sable, de menues 
roches , telles que nous les trouvons sous le glacier, et, malgré la cha- 
leur et les rayons solaires qui agissent sur cette couverture, il n'y 
aura aucune ablation quelconque à la surface du glacier ainsi protésé 
(voyez la citation de ces observations), et cependant, en enfoncant la 
boule du thermomètre à quelques centimètres de profondeur dans 
cette couverture, on lira 15 à 20° de chaleur dans certaines journées 
chaudes et rayons solaires intenses. En enlevant la couverture, on 
trouvera que les parties en contact avec la glace ont la température de 
zéro juste, sur une hanteur de quelques centimètres, et de là seule- 
ment la température ira en augmentant. On peut donc conclure sù- 
rement que, quand même la température du sal qui supporte neiges. 
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nevés et glaces est à une profondeur de 1" de plusieurs degrés au- 
dessus de zéro dans toutes les saisons, le sol en contact n’exercera 
aucune action. — Je soumets ces conclusions et ces observations aux 
amis glacialistes, tout en élant assez osé de dire positivement que 
généralement le sol n'exerce aucune action sur les matières gelées 
qu'il supporte. — Exceptionnellement et partiellement le cas contraire 
peut se produire; en règle générale et pour l’ensemble du système 
glaciaire, je répéterai : Non. 

DA. 9. Fonte des neiges et nevés qui couvrent temporairement 
les glaciers : leur ablation. 

Les naturalistes qui ont exploré les hautes régions des Alpes le 
siècle passé. et un grand nombre de ceux qui ont écrit sur les glaciers 
au commencement du dix-neuvième siècle, en transmettant leurs 
observations, signalent des meîges perpétuelles; ils assignent une 
altitude (limite) où elles persistent et ne se fondent jamais, et con- 
cluent qu’elles se changent en nevé, puis en glace de glacier, pour 
s'ajouter à la glace qui les supporte. 

De Saussure nous dit ! : «Les cimes isolées ou du moins celles qui ne 
«sont pas immédiatement jointes avec de très-hautes montagnes, se 
« débatrassent de toutes les neiges lorsque leur élévation au-dessus de 
« la mer ne dépasse pas 1400 toises (2730). Ainsi, le Gramont et les 
« Fours, que nous avons observés, et d'autres que nous verrons encore, 
« qui ont la même hauteur, se dégagent entièrement et produisent 
« quelques gramens et quelques autres plantes sur leur sommité. Mais 
«toutes les montagnes dont la hauteur surpasse 1400 ou 1500 toises 
« (2730® à 2830”) conservent à leurs cimes des neiges éternelles... 

« Il se forme de temps à autre de nouveaux glaciers dans des places 
«où l’on ne se souvient pas d'en avoir vu auparavant. Si, à la fin 
« d’un hiver abondant en neiges, une grande avalanche s'arrête dans 
« un endroit que sa hauteur ou sa situation tient à l’abri des vents du 
« Midi et de l’ardeur du soleil, que l’été suivant ne soit pas bien chaud, 
« toute cette neige n'aura pas le temps de se fondre, sa partie infé- 
« rieure imbibée d’eau se convertira en glace 2. L'on verra des neiges 
« permanentes, et même des glaces dans un endroit où il n'y en 


‘ Voyez T. V, I" partie, pages 33, 48 et 49 de nos Matériaur. 

: DA. Cette transformation de neige en glace à sa partie inférieure qui touche le sol a 
effectivement lieu à des altitudes au-dessus de 2600"; dans les régions plus basses cette 
transformation ne se fait pas. — A aucune altitude , la neige qui couvre un glacier sous- 
jacent ne s'ajoute directement à sa surface. 
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« avait point auparavant. L'hiver suivant de nouvelles neiges s’arrè- 
« teront dans cette place et leur masse augmentée résistera encore 
« mieux que la première fois aux chaleurs de l'été... 

«Les mêmes causes peuvent augmenter les [anciens glaciers, et 
« ainsi la somme totale des glaces peut s'accroître jusqu'à ce qu’il v 
« ait plusieurs années de suite où il tombe peu de neige en hiver et 
a où les chaleurs soutenues pendant l'été fondent les nouveaux gla- 
« ciers et réduisent les anciens dans leurs justes bornes... » 

DA. 10. Les observations glaciaires de 1844 à 1864 nous autorisent 
à conclure: 

1° Les neiges qui couvrent les roches et les glaciers à toutes les al- 
titudes sont temporaires plus ou moins persistantes, augmentant ou 
diminuant suivant les circonstances atmosphériques, disparaissant 
partiellement ou généralement à toutes les altitudes. — Elles ne sont 
ni éternelles ni perpétuelles. 

2° Les neiges à toutes les altitudes ne conservent pas les formes 
cristallines qu'elles avaient au moment de leurs chutes. — Sous l'in- 
fluence de circonstances atmosphériques (qui, à toutes les altitudes, 
sont très-variables, surtout en hautes régions) et du tassement , les 
formes cristallines primitives subissent une transformation. D'étoilées 
et souvent à arètes vives, elles s’arrondissent. Nous les trouvons 
sous l'aspect de sucre raffiné cristallisé et de celui de cassonnade — 
en petits grains comme du sable fin ou de la craie pilée — en gros 
grains très-caractéristiques. 

Nous donnons le nom de nevés aux neiges ainsi transformées, et 
nous appelons neiges fraiches ou neiges anciennes celles tombées dans 
l’année, qui fort souvent en hiver conservent des formes à arètes vives, 
qui par le tassement s’arrondissent, mais n'ont pas subi une véritable 
transformation. — Les nevés (neige grenue), par suite de température 
de l'air ambiant élevé, et surtout des rayons solaires (qui en hautes 
régions sont très-intenses), subissent une fusion à toutes les altitudes. 
et par suite de froids qui surviennent, cette eau de fonte se congelant, 
les grains se soudent les uns aux autres, mais généralement dès que 
la chaleur agit de nouveau, ils se séparent. — Partiellement ils restent 
soudés et sont alors désignés par glace de neveé. 

3° Nous avons déjà signalé, et nous le répétons, que les nevés qu 
couvrent les glaciers ne se transforment pas en glace pour s’ajouter à 
la glace de glacier qui les supporte. Exceptionnellement ce cas peut 
arriver localement et partiellement seulement. 
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4° Les chutes de neiges qui tombent en hiver se tassent, elles oc- 
cupent une hauteur moindre que celle primitive, et ce tassement con- 
tinue. Les observations faites au Grimsel en 1846 nous disent que les 
16" de hauteur de neige (hauteur des chutes successives observées 
matin et soir) tombés de novembre à avril s'étaient tassés au point 
que le 30 avril la hauteur dont ils couvraient le sol n'était que de 
2,30, sans qu'il s'en écoulât d’eau ; ce n'était pas une ablation, mais 
un tassement qu'ils avaient subi. En mai la fonte ou l’ablation pro- 
prement dite a commencé, et le 10 juin la totalité avait disparu par 
la fusion et le sol était à découvert. 

Les neiges qui tombent en été dans les Alpes (et ce cas se présente 
assez souvent), et qui ont une certaine hauteur, se tassent de même, 
sans qu’il s'en écoule d’eau, puis ils subissent une ablation par fu- 
sion !. Citons une observation : 

Glacier de l'Aar, 2300" alt. 

Le 15 et 16 août 1844. La neige tombe sans discontinuation, et le 
16 au matin elle couvre la surface du glacier (rive gauche à la 
base du Pavillon) de 0",60 de hauteur. — Le 17 cette hauteur est 
réduite à 0,40, le 18 à 0,20, et il ne s’en écoule pas d'eau. Le 19 
la fusion, l'ablation avec écoulement d’eau commence, et le soir la 
hauteur n’est plus que de 0",17, le 20 de 0",8, le 21 matin à 0,02, 
et le soir tout est fondu. Non-seulement cette neige fraîche s'est tas- 
sée , mais par suite de circonstances météorologiques, elle était trans- 
formée en totalité en nevé gros grains lorsqu'elle avait 0",20 de hau- 
teur. 

5° Les nevés tassés soit anciens ou ceux de l’année qui couvrent les 
surfaces des glaciers partiellement, et ceux qui remplissent des sinuo- . 
sités ou crevasses, ont été souvent par nous observés à diverses altitudes, 
et leur ablation a été toujours trouvée absolument la même que celle 
de la surface du glacier. L'observation était facile à faire, surtout dans 
les emplacements des glaciers où ces nevés remplissent des crevasses, 
et que leur surface correspond à celle du glacier. Dans ces circons- 
tances nous avons vu que les deux surfaces conservaient le même ni- 
veau, c'est-à-dire que l'ablation était la même. 

6° Nous avons constaté par expérience que l’action du sol sur la fu- 
sion des glaciers qu'il supporte est nulle; il en est de même pour les 
nevés anciens qui le couvrent s’ils sont compactes et bien tassés, et 


! Voyez tableau DA. 5 de ce volume de nos Matériaux. 
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d’une certaine épaisseur qui ne permet pas aux rayons solaires de les 
traverser. : 

7° Les neiges fraîches qui tombent en été blanchissent la surface 
du glacier et s’y accumulent sans que la surface du glacier qui les 
recoit ait une action sur elles. — Il n’en est pas de même des neiges 
qui tombent dans certains moments sur roche en place ou sur les ma- 
tériaux des moraines, elles se fondront au contact et ne les couvrent 
qu'après avoir refroidi les matières sous-jacentes. 

8° Dans le paragraphe 5 nous disons : L’ablation de la surface des ne- 
vés tassés est la même que celle des glaciers, toutes choses égales. De 
certains physiciens sont en droit de faire opposition théorique (je dis 
théorique) à ces conclusions. La densité n’est pas la même, l’arran- 
gement moléculaire dont sont composées les deux matières (corps) est 
différent. — Certes, parfaitement d'accord, et si le nevé et la glace 
restaient compactes, unies à la surface, l'ablation du nevé serait plus 
forte — mais — et en physique du globe les mais se produisent sou- 
vent et mettent des bâtons dans les roues du char qui conduit à bon 
port, et empêchent de monter au Capitole...... 

Les glaciers sont sous l’action de l'air ambiant, et surtout des 
rayons solaires qui dardent sur leur surface. Ces rayons solaires in- 
tenses disloquent la glace de glacier à plusieurs centimètres de pro- 
fondeur et azissent sur ces parcelles libres ; je dirai plus, ces parcelles. 
souvent sous formes lentillaires, font l'office d’une vraie lentille 
transparente qui concentre les rayons solaires et augmente la fusion. 
Des boules de thermomètres placés dans cette glace disloquée à ? cen- 
timètres de profondeur, indiquaient une température de + 1 à + 3. 
et confirment l'observation de Hugi, qui dit que, par soleil ardent. 
la température superficielle du nevé et de la glace de glacier est de 
+ 1° au-dessus de zéro. Certes, tout physicien dira : impossible. Cette 
impossibilité est prouvée à une condition : c’est d'intercepter les 
rayons solaires, de mettre les surfaces qu'on observe à l'ombre en 
couvrant la partie où est logé le thermomètre d'un écran quelconque 
(mettre à l'ombre), et la boule du thermomètre sera à zéro juste. — 
Mais, si vous enlevez l'écran et que les rayons solaires sont de nou- 
veau une vérité, le thermomètre vous dira + {1° à + 3°.1 


: DA. En observation physique du glohe, et en météorologie surtout. la premiere cundttwn 
est d’avoir à sa disposition des instruments parfaits et de précision, et de les lire con: 
ciencieusement. Mais, n'oublions pas que la deuxième condition est de mettre re 
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La surface du nevé ne reste pas fixe non plus, les grains du nevé 
se desserrent et l’action du soleil agit de même. — Par temps couvert 
ou dans les journées de pluie les deux surfaces restent compactes, et 
alors l’ablation est faible, et si elle n'est pas mathématiquement la 
même, elle se mvelle plus tard; en général pour un temps de plu- 
sieurs jours, l’ablation est la même. 

DA. 11. Mésumé des observations ablation des glaciers. 

1° Absence d’ablation (nulle ablation). 

Les neiges ou nevés qui couvrent les glaciers à toutes les altitudes 
dans les Alpes préservent leurs surfaces de toute ablation dans toutes 
les saisons. — Lorsque cette couverture, par suite de températures 
élevées, se fond et que, par soleil ardent, la couverture n'a plus 
qu'une faible épaisseur, les rayons solaires pourront agir sur la sur- 
face du glacier et opérer de légères ablations partielles à sa surface; 
c'est le seul cas exceptionnel. Si cette couverture laissait des inter- 
stices l'action serait plus forte. 

2 Ablation très-faible, 0",005 diurne. 

Couverture de neige de peu de hauteur, mais uniformément répan- 
due. Alors : action des rayons solaires et de l’eau de fusion. 

Couverture de sable et menus matériaux d’une certaine hauteur. 

Ciel couvert, basse température et vent froid. 

3° Ablation faible, 0",020 diurne. 

Couverture de matériaux (moraine) non éparpillés, telle que moraine 
médiane. 

Ciel couvert, température modérée, brouillard ou pluie faible. 

4° Ablation moyenne, 0",04 à 0,05 diurne. 

Dans des circonstances de juste-milieu qui entravent ou accélèrent 
l’ablation. 

5° Ablation forte. 

Température chaude jour et nuit, soleil ardent, vent chaud (ab- 
sence de rayonnement nocturne). Après le coucher du soleil, pluie 
chaude et température élevée... 


instruments dans les conditions telles qu’ils nous disent la vérité. Pour vérifier la gradation 
des thermomètres ct pour se rendre compte du déplacement de 0° de l'échelle (glace 
fondante), observez dans la glace pilée ou dans la neige dans une localité à l’ombre; les 
thermomètres dont les degrés sont divisés en 10", et pour les thermomètres de précision 
hors digne où vous lisez les 100” et mème les millièmes degrés (système de l’ami 
Walferdin), attendez nuit close et lisez à la bougie, la clarté par ciek-couvert môme 
les mnfluence. 
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Dans ces circonstances l'ablation de la surface du glacier de l’Aar 
pourra s'élever à 0",10 diurne. 

6° Ablation très-forte, 0",12 diurne. : 

Les mêmes circonstances que pour une ablation forte, dans une 
localité où la surface est couverte de matériaux de couleur foncée 
éparpillés, qui se sont enfoncés et ont criblé La surface à quelques dé- 
cimètres de profondeur de trous d'orgue (Keller-Lœcher). Dans ces cas 
l'ablation peut atteindre 0,12 et plus. 

7° Ablation hors ligne, maximum 0,015 — à 0,020. 

Des ablations de 0,015 à 0",020 diurne, se produisent partielle- 
ment dans toutes les circonstances qui favorisent l’ablation que nous 
avons citée; mais elles n’atteijgnent le plus grand maximum que sur 
les parois de glace inclinées à 45°, et en regard, au Sud, recevant 
les rayons solaires toute la journée , et la nuit les eaux d’ablation cou- 
lant sur leur surface y. forment des sillons dont les parois offrent une 
grande surface aux rayons solaires du jaur. Ces ablations exception- 
nelles se produisent surtout sur moraine médiane ou à la pente ter- 
minale, lorsque des surfaces partielles sont déconvertes par suite de 
l'éboulement des matériaux qui les couvraignt, sur les surfaces que 
nos guides appellent Schilder (signes, enseignes), 

8 Consultez pour plus de détails et conclusions les paragraphes 
nombreux que nous avons cités, les tableaux météorologiques et d'ab- 
lation, ceux des volumes Auteurs et ceux qui suivent encore — Vor. 
aussi le chapitre Évaporation et condensation, influence de l’état hygru- 
métrique de l’air ambiant sur les neiges, nevés et glaces. 

DA. 12. Influence de l’état hygrométrique de L’aîir ambiant sur 
les neiges, nevés et glaciers. 

Introduction. 

État hygrométrique de l'air. 

De toutes les observations météorologiques, une des plus impor- 
tantes, c’est de s’assurer de l’état hygrométrique de l’air ambiant. — 
Les physiciens ont mis à notre disposition deux instruments pour 
faire ces observations : 

Le Psychromètre et le Roséemètre. .. 

Psychromètre. 

La théorie de cet instrument repose sur les deux principes suivants : 
1° le froid produit par l'évaporation est sensiblement proportionnel à la 
vapeur qui se forme ; 2° celle-ci est essentiellement dépendante du degré 
d'humidité de l’air dans lequel se fait l'év aporation (de l'air ambiant. 
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L'instrument se compose de deux thermomètres rigoureusement 
exacts pour leur marche, divisés en 10" de degrés marqués sur leur 
tige. — L'une des boules des thermomètres est entourée d'une étoffe 
fine de coton ou de lin et mouillée (imbibée d'eau). Entre les deux 
thermomètres il y a un réservoir contenant de l’eau destinée à humec- 
ter la boule entourée d’étoffe au moyen d'une mèche de coton. — Les 
deux thermomètres sont ordinairement fixés sur une planchette, les 
boules dépassant (libres) et le réservoir d’eau placé au milieu. 

Cette disposition permet de faire les observations pendant les épo- 
ques de l’année où on est certain de n’avoir pas d’abaissement de tem- 
pératures au-dessous de zéro à craindre, ni de voir la boule mouillée 
gelée. Dans ce cas le réservoir d’eau serait brisé, ou bien la boule hu- 
mide serait sèche. — En hautes régions des Alpes, dans toutes les 
saisons, le psychromètre ainsi disposé ne peut absolument pas servir, 
de fortes gelées inattendues se produisent toute l'année. 

On supprimera le réservoir d'eau, et on aura soin, dix minutes 
(minimum de temps) avant de faire la lecture, de mouiller la boule 
avec de l’eau à la température de l'air ambiant, et la plus froide pos- 
sible en cas de gelée. Les matières gelées ne manquent pas, et äl 
est facile de l'établir à 0°. En faisant la lecture on s’assurera que le 
thermomètre boule mouillée reste fixe, et on fera l'observation des deux 
thermomètres au même instant. — En inscrivant les degrés de tem- 
pérature on ajoutera boule mouillée ou boule gelée; ce dernier cas 
arrive fort souvent. — Le calcul de la force élastique de la vapeur 
d’eau contenue dans l'air sera fait par la formule de M. Regnauit : 

h Hauteur du baromètre réduit à 0°. 

t Température de l'air ambiant donnée. par le thermomètre sec. 

ti Température indiquée par le thermomètre mouillé ou gelé. 

f' Force élastique de la vapeur d’eau à saturation pour la tempéra- 

ture t1. 

x Force élastique de la vapeur d’eau qui existe actuellement dans 

l'air. 

0,429 (t — 41) 
610 — 11 
Cette formule donne des valeurs de x un peu trop fortes, et le co- 

efficient 0,480 substitué à 0,429, donne des valeurs plus exactes dans 

les fractions de saturation qui dépassent 40 p. 100 d'humidité rela- 
tive; mais il produit une différence plus grande et en sens inverse 
pour des fractions de saturation plus faibles. 

V. Il. 22° 


Formule £ = f! — h. 


Roscemetre. 
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Lorsque la température du thermomètre mouillé est recouverte 
d’une couche de glace (gelée), il faut remplacer 610 — #1, qui repré- 
sente la chaleur latente de la vapeur d'eau, par 610 + 79 — 1; car 
c'est alors de la glace qui s'évapore. Dans ce cas la formule devient : 


0,492 (4 — «1 
Rd Ph 
ed Gen 
Par cette formule on obtient la force élastique, soit la tension de la 
vapeur d'eau. — Moyennant la Table de la force élastique de la va- 


peur d’eau calculée par M. RBegnault, on établira facilement lhumi- 
dité relative et le point de rosée de l’air. 

Dans les moments de vents très-forts, pour les températures voi- 
sines du point de congélation, le psychromètre présente dans ses in- 
dications des anomalies qui ne permettent plus de le consulter avec 
confiance , et l’application des formules précédentes conduirait à des 
résultats erronés. à 

En hautes régions, quand je suis en course, j’entoure la boule d'un 
thermomètre frondeur d’un papier fin non collé, je le mouille, et 
après 10 minutes d'exposition à l'ombre, j'en fais la lecture. Le pa- 
pier détaché et la boule bien essuyée, je le tourne en fronde pour 
connaître la température de l'air ambiant, et si le temps le permet. 
je fais une seconde observation. En station fixe, c’est au roséemètre 
que je donne la préférence; on obtient le point de rosée directement et 
très-facilement, les réfrigérants ne manquent pas en hautes régions 

Roséemètre (hygromètre condenseur). 

Pour connaître la température de l'air ambiant à l'ombre, il suffit 
de tourner un thermomètre parfaitement gradué (zéro vérifié) en 
fronde et de faire la lecture soigneusement, ou, pour gagner du 
temps, d'observer un thermomètre bien exposé à demeure. — Pour 
connaître l'humidité de l'air d'une manière rigoureusement exacte et 
directement dans toutes les circonstances, sans recourir à des for- 
mules, des tables et des calculs, nous avons un moyen simple et di- 
rect: c'est d'observer le point de rosée sur des vases métalliques re- 
froidis , jusqu’à ce qu'il se manifeste sur les parois. En hautes régians 
les réfrigérants ne manquent pas et les mélanges frigorifiques sont 
faciles à faire. — L'observation du roséemètre demande, il est vrai, 
plus de temps et plus de savoir-faire et savoir-voir que la lecture des 
thermomètres boule sèche et boule mouillée; mais, par contre, l'ob- 
servation bien faite est vraie dans toutes les circonstances. Gette ma- 
nière d'observer a encore l'immense avantage de reconnaitre que, 
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dans les moments de perturbation causés par les vents qui changent 
de direction et de force, par leurs différents degrés d'humidité qu'ils 
transmettent, on voit alternativement la rosée s'établir; puis, par un 
changement de direction, s’évaporer. Pour ces cas la meilleure forme 
des roséemètres est celle d'un carré présentant des surfaces aux quatre 
directions principales que l’on peut orienter à volonté. 

Les vases (roséemètres) dont je me sers. pour observer le point de 
rosée de l'air ambiant, sont en argent de peu d'épaisseur et parfaite- 
ment polis. C'est une série de quatre vases carrés de différentes gran- 
deurs, depuis 5 jusqu’à 10 centimètres de côté, la hauteur propor- 
tionnellement plus grande. Au fond, extérieurement, il y a une virole 
dans laquelle on visse un percoir (vrille) qui supporte le roséemètre, 
et en fixant le perçoir sur la planche d’une table ou au haut d’un pieu, 
on peut donner à l'instrument toutes les orientations. Si la tempéra- 
ture de l’air est élevée et qu'on présume que le point de rosée est au- 
dessus de zéro, on remplit le vase à moitié d'eau à zéro. Dans le cas 
où le point de rosée s'établit fortement et de suite, on vide le vase et 
on le laisse exposé pour que la rosée s'évapore. On remet de l'eau en 
quantité moindre, à la température de l'air ambiant approximative- 
ment, on ajoute de l’eau à zéro jusqu'à ce que le point de rosée appa- 
raît, et on observe la température du coûtenu, qui est le point de ro- 
sée. Inutile de mentionner que, lorsqu'on a le temps, on laisse le 
vase exposé; le contenu s’échauffe, le point de rosée disparaît, et on 
le rétablit avec de l’eau à 0°. — Si on présume que le point de rosée 
est au-dessous de zéro,.on met dans le vase de la neige, du nevé ou 
de la glace concasséa;: on y ajoute un peu d’eau et on y joint du sel 
marin (sel de cuisine), par petites portions, en remuant le tout avec 
une spatule en bois, jusqu'à ce que les surfaces se ternissent. Dans 
les journées froides on:fait de même, et lorsque le froid est intense, 
on remplace le:sel par de l'agotate d'ammoniaque concret (nitrate 
d'ammoniaque),'dont l’action réfrigérante est très-efficace. En été. 
fort souveht on obtient ls point de rosée sans matières gelées, le ni- 
tale d'ammoniaque ajouié à l’eau ,:en s’y dissolvant, la refroidit con- 
sidérablement. Le:liquide réfrigérant par.ce sel, soit avec glace ou 
eaux, évapôrée à siceité dans un vase métallique quelconque, sert de 
nouveau et n'occaaionne: aucune dépense. Ces manipulations ne pré- 
sentent auoune diffculté d’'axésution; le point de rosée ainsi obtenu 
directement est une contredépreuve de ralui raleulé par la différence 
des: deuxithermomètres du'psychromètmn. 


348 ROSÉEMÈTRE. 


Des observations comparatives nombreuses du point de rosée de 
l'air ambiant observé au roséemètre directement, et par l'observation 
du thermomètre boule sèche et boule mouillée calculé d’après les tables 
de M. Begnauit, m'ont donné des résultats concordants à des alti- 
tudes très-variées : à ma campagne de Riedisheim (près Mulhouse), 
au Pavillon de l’Aar (2400" alt.), au Col du Saint-Théodule (3350® 
alt.) et dans mainte autre station : au Faulhorn, au Col de Veleta (en 
Andalousie, Espagne). Ces observations sont très-concordantes sans 
exception, lorsqu'elles sont faites dans un local fermé ou en plein air par 
un vent faible et d'une direction constante. — Dans les moments de vent 
fort, et généralement de perturbation, il est difficile d'observer le 
point de rosée sur surfaces métalliques refroidies, d’autant plus que 
dans ces moments de perturbation et de changement de vent à chaque 
instant, l'humidité de l'air varie de même..... 

Le psychromiètre (les deux thermomètres boule sèche et boule 
mouillée), doit être exposé surtout le soir, le matin et la nuit, 
abrité du rayonnement nocturne; pour cela le plus sûr garant est 
une planche placée au-dessus et à une faible distance des thermo- 
mètres. 

Psychromètre. 

Humidité de l'air par thermomètre boule sèche et boule mouillée 
non gelée. Humidité relative dépassant 0,40 p. 100. 

0,480 (1-41) 

610 —11 

Exemple : Thermomètre sec t == 8°,0. 
Thermomètre mouillé £1—4°0. 
Hauteur du barométre:à 0° ue 35. 


Formule x = f1 — 


f1=: 6,097. 
st 097 LE 0, 003168 >< 750 = 2,376. 


6,097 + 2,376: B,724. Korce élastique de la vapeur d’eau. 
3,121 force élastique correspondant: dans le tableau à la.tempéra- 
ture de — ?2°,6, qut est Le point dé rusée, : 

: Pour. l'humidité relative, divisez la iforee élastique de la tempéra- 
ture de l'air ambiant (thermomètre sec) -par la force élastique du 
thermomètre mouillé, et. 

Thermomètre sec 8°,0.. Thermomeètre mouillé 4°,0. 
Force élastique de la vapeur d'eau 3,721. 
Point de rosée — 20,9. 
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3,121, 
D'or =046 ) 
Formule lorsque la boule mouillée est gelée. 
Humidité relative dépassant 40 p. 100. 
0,480 (t—41) 


Humidité relative 46 ( 


= | 
Po pu 
Formule lorsque l'humidité relative est au-dessous de 40 p. 100. 
0,429 (t—11) 
pl et tr, 
A ETTTTET SRE 


Boule mouillée gelée, remplacer 610 —#1 par 689 —41. 

Dans lintroduction de ce chapitre Hygrométrie de l'air je dis : De 
toutes les observations météorologiques, l'observation de l'humidité 
de l'air ambiant est une des plus importantes... ... Elle joue un très- 
grand rôle à toutes les altitudes, et surtout en hautes régions des 
Alpes. — Son action est très-grande sur la vie animale et végétale. 
— Un Mémoire très-développé, des, volumes à écrire sous ce rap- 
port. ..... je serai bref. : 

1° Evaporation. L'eau à l’état liquide ou solide, la rosée (humidité du 
sol et des corps). le givre, la neige, le nevé, la glace d'eau et la glace de 
glacier s’évaporent lorsque le point de rosée de l’air ambiant est à une 
température inférieure à celle de l’eau dans ses divers états. Cette 
évaporation sera en règle générale forte (considérable) : a). lorsque 
le point de rosée est d’un grand nombre de degrés de température 
au-dessous de la matière; b) à des altitudes élevées; c) dans les cas 
où ces circonstances sont accompagnées d’un. vent fort. 

20 Condensation. L'eau, dans tous ses états cités, condensera l’hu- 
midité de l’air ambiant, lorsque le point de;rosée est plus élevé que 
l'eau (dans tous ses états). Cette condensation produira de la rosée, 
du givre, du verglas, etc. — Les condenBations seront d'autant plus 
fortes, que la différence de la température de l'air et celle du point 
de rosée est plus grande ; elle seta favoriséé par un vent fort: 

De toutes les.cohdensations les plus importantes soht les chutes de 
pluies et de neiges. — Sans entrer. dans le détail des observations di- 
rectes du rôle que jouent l'évaporation et la condensation de l’air am- 
biant dans l’ensemble du système glaciaire !, je dirai que l'évapora- 
tion joue un très-petit rôle ; elle est peu importairtte. — La conden- 


* DA. Vos. les observations nomhreuses ritées dans le T. V de nos Matériaux. 
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sation sur matières gelées est infiniment plus forte; elle agit non- 
seulement sur les surfaces, mais elle pénètre dans les pores. 

La neige est la vraie conservatrice des glaciers ; — elle joue ke 
double rôle très-important : de préserver les surfaces des glaciers de 
toute ablation en toutes saisons. Par sa fusion cette eau de neige ou 
de nevé, passant à travers les pores et les fissures capillaires du gla- 
cier, est élaborée et fait progresser la masse dans toutes les saisons. 
— On objectera qu’en hiver cette infiltration d’eau de fonte n'a pas 
lieu, et cependant les glaciers progressent. Sans aucun doute, et 
certes la masse ne recoit pas d’eau; mais les pores et fissures capil- 
laires sont fortement chargés d'eau en arrière-saison; cette eau 
est assimilée peu à peu, par les mêmes lois qu’en été, et la fusion 
se produisant de nouveau, elle est remplacée. 


OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 


A DIVERSES STATIONS FÉDÉRALES SUISSES 


ET À LA STATION DOLLFUS 


AU COL DU SAINT-THÉODULE. 


23 août au 3 septembre 1864. 


Les tableaux qui suivent sont extraits des publications mensuelles 
de la Société météorologique suisse. 

Des 88 stations de 2477" à 275" alt. les observations de 33 sta- 
tions et celles du Saint-Théodule 3350" alt. 


Ces tableaux ont pour but : 


Altitude (hauteur) pour 1° de température centigrade de stations 


comparées. 

Voyez T. V, 2° partie. Observations météorologiques au col du Saint-Théodule, p. 
129 à 205. T. V, 3° partie. Observations météorologiques, Genève et Saint-Bernard com- 
parés, p. 1 à 126. 

DA. 26 août 1865. Cette année les observations météorologiques et glaciaires ont été 
continuées au col du Saint-Théodule, du 3 au 14 août par Dollfus-Ausset, Auguste 
Michel et Wettstein (de Zurich). Le chalet en bois a été consolidé. Les observa- 
tions continueront régulièrement pendant une année compléte par les guides Melehter 
Blatter et Sacob Blatter (de Meiringen) et @Gerret (de Valtournanche). Voyez : 
Observations au col du Saint-Théodule, 1865. 
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Ohaervations météorologiques à diverses stations fédérales suisnes. 


Températures de l’air à Pumbre. : . 







STATIONS. 














0 0 | Saint-Théodule (Valais) . : 
1 Saint-Bernerd (Valais). . | 2478 ! ; > 
2 | Suller (Grisons). , . . . . | 2244 : 
A. 3 | Salnt-Gotthard (Tessin). . | 2093 : É 2 
4 | Bernardin (Grisons). . . | 2070 É ! 
5 | Simplon (Valais) . . . . . 2008 P ? | 9,12 111,9 8,8 | 24 0,0 
6 Grimsel (Berne) . . . . . 1874 13,3 12,1 ? P ? 24 0,0 
7 Bigi-Kulm (Schwyz) . . . | 17 12,0 11,3 P P ? 24 0,0 
B 8 | Bevers (Grisons) . . . . . 1715 15,8 12,9 LS ? ? 24 0,0 
; 9 Zermatt (Valais) . . . . . 1613 14,5 12,3 12,2 114,2 | 9,6 | 24 0,0 
10 Zernets (Grisons). . . . . 1476 19,0 14,7 ? ? ? 24 0,0 
11 Andermatt (Uri). . . . . 1448 15,0 11.8 1 .P p 2 24 0,0 
12 | Weissenstein (Soleure. . | 1281 P ? ? P ? 24 0.0 
c 13 Chaumont Neuchâtel) . . | 11852 13,7 14,4 ? ? ? 2+ 0,0 
” | 14 | Engelberg (Unterwalden) . | 1014 18,8 17,3 ? ? ? 24 0,0 
' 15 Chaux-de-Fonds (Neu- 
Chatel): 525 3 re 5 #42 980 17,4 16,3 ? ? ? 24 0.0 
16 | Coire (Grisons). . . . . . 603 | 24,3 | 20,4 | ? ? ? | 24 | 0,0 
17 Berne (Observatoire) . . . 14 18,0 17.2 18,55 | 21,6 | 17,01 24 0,0 
18 Sehwyz . . . . . . . . . 547 22,8 19,9 4 ? ? 24 0,0 
D 19 Neuehâtel (Observatoire) . 488 17,8 18,4 ? ? ? 24 0.0 
” | 20 | Zurieh (Observatoire). . . 480 | 20,0 19,2 ? 4 ? 24 0,0 
21 Soleure. ........ 441 19,1 18,0 ? ? ? 24 0,0 
22 Genève (Observatoire). 408 L ? Le 08 _. 1117,21 24 0,0 
29: | MAIS: 0 ee ne ua 275 | 19,8 19,6 17,8] 24 0,0 
Moyennes Moyennes. 
0 3350® (1 station). . . . . . 3350 4,5 3,7 | 3,1 20 | 0,0 
A. 2478 à 2008 (5 stations). . | 2179 | 10,1 9,6 ? 24 | 00 
B. 1874 à 1448 (6 stations). . | 1652 14,9 13,1 ? " 21 0.0 
C. 1981 à 980 (4 statibns). . | 1107 | 16,6 | 16,0 ? 24 | 0.0 
D. 603 à 275 (8 stations). . 437 20,2 18,9 ? 24 | 0,0 
Hauteur pour 1° de température de différence. 
8350 à 2119 (0 à A1. . . . | 1171 209® | 198" Le 23 août, jour et nuit, la 
2179 à 1652 (A à B).. . . 527 110 150 | température a été au-dessus de 
1652 à 1107 (B à C). . . .| 545 82! 188 | zéro à toutes les stations de A à D. 


1107 à 477 (CD)... .| 630 | 175 | 217 














Théodule au Saint-Bernard . 872 ? ? 191% à 459! 118% 


0ù 5 Théodule au Simplon. . . .| 1342 ? è 122 À 281 | 137 
Où17 Théodule à Berne. . . . . . 2776 205 205 167 135 | 153 
0 à 22 Théodule à Genève. . . . . | 2943 ? ? 171 169 | 162 


Théodule à Bâle . . . . . . 


Moyennes totales . . 
Maximas . . . . . . 321 217 191 459 | 162 
Minimas . . . . ……. 110 150 122 135 | 118 
Différences . . . . . 


ee © | cmpensmm gas mL, Re 
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Obttivatités théletteluenees à diverses wtations fédérudier suis om 
Hygrométrie. -:'Hydroniétéores. — État du ciel. — Vents. 




















tyutar sect. 
HUMMIPATÉ. PLOIE O6 NEIGE. | ÉTAT | VENTS. 
STATIONS. | AUDE a mmmt—" À bu ciez | ronce ANNOTATIONS. 
4 b. Midi. Pluie: | Neige. Tolal, | èth |ath. 
= : =! ÉÉRRR- =  — + - sn À nn ne À 15 _— 
0 | O 71 7 657: f 0,0 } 0==,0 |! o==0 Et oudhniues# 07. 0 
| 1 ? 110,0 | 0,0 su NE’ Pour ns 
= ce » 0,0 ‘| 0,0 | 0p : .S0 2 LE 
À. 3 À ? 4 0,0 0,0 02 NA usines 
‘4 ? Î 0,0 | 0,0 0Y N'+ 1. fast 8.6 nr 48 
| 5 | ? t: {00 | oo | o» ‘| . | NE1 cigare | 
6 ? 20 0,0 0,0 QE ? SE 1 - 
7 ? ? 0,0 | 18,7 | 1857 3 |SE1În pee | 
np | $ 33 #3 | 0,0 | 0,0 | 09 | #4 | O1 ten | 
9 51 ? 0,0 | 0,0 09 4 NE 1 | Gelée LAbbitet 1 alatin. 
10 33 ? 0,0 0,0 00 3 NO 1 1 
on À ? 0.0 | 0,0 | 0, 3 | NE 1 | 10 bbucietMnéatin. !: 
12 ? 9 ? ? ? ? COS EE “oi | 
13 182 47 0,1 0,0 ‘| Of 4 NE 1 | Gel. M) testiu. Anna denuit — 00,3. | 
C. | 14 10 10 1,1 0,0 1,1 8 ou Udés: issthv Brabtin. 
| murs) DO oan os... 9 
{5 ? | 0,0 | 0,0 | op 2 E ? Ca 
18 45 45 Ÿ 0,0 | oo : | 0,0 à |NE2 on 
17 | 112 2:41 71,6 00 ‘| 1,6 2 NE 2 5 os 
L- 18 68 48 À 1,3 ‘| 'oyu :| 1,3 5 |SOo1 dr ue 
[n. [© Des | 65 [oo | 00 | 00] 2 |NE2 HT . 
| | 2 94 1 2,4 0,90 | 2,4 2 NE à ue , 
| | 2 10 10 À 0,0 0,0 ‘| 0,0 3 NE ! pu et 
| 2 |? 46:|°0,0 |! 0,0 | 00°! ? N14 | Te 
| 23 56 56 | 0,0 00 | 0, 0 | Ni st | 
| l | 
| 9 71 1 | 0,0 0,0 0 4 E 1 | Mogénses aux divegses stationb. 
A. ? 0,0 ‘| 00:{ 0 ‘28 | V1 — 6 Cl 
B. 39 | 0,0 | 3,1 :|. o L.3,5 | V0) d 5 
G 16 0,3 ‘‘!: 0,0 : | e "| 4,7 V1,6 Sr, S à 
2 D: 67 61 0,7 10,0 ‘1 "0 + 2,4 V1,5 . ù « 


Zurteh 490" alu, et Uéliberg SPA Différence, 504". 











st Températurés. É HS 
1) | {) , ' ‘4 ‘ 
| | 7m 4 .. 1 e. N Movennes ( | | à 
| . qe TT — cesse 
Zarich. . ........ | 6,8 | m2 f 98] 105 | 
Uetliberg. |. . . . | ‘ 4.7] BO | 12,6 1 DS: | 
Différence N !. D,8': 1,6: . 1,8 l Ernie 






| CAL 5 ini : 


hi Hauteur pour 1° de t pééntare de Sttérente is 
k ot 1 FT 0. 24d# 4 
Ji 
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= y = um = « = 


364 (864. 


Observations météoreotégiques à diverses vtutionn tédérater saines. 
î Températures de l'air à l'ombre. 


29 noût 1864. 


| MOTENNES. EATRÉMES.: | YOMBRE | 


Ne ; , = ——— * + Eh ss | 


ann [7,1,9. | Digrae. | Max. | Min. À +0. | -o.| 

“ RE, RE te Pt —— 

Saint-Théodule (Valais). . 3350® |' 2 TS _@° 621 2°.0 ]-$°.01 5 20 
| Saint-Bernand (Valais). . 2478 2 95 6.6 —02 | 2:32: 
dulfer (Grisonÿ). . . . « . | 224 ? ou, 
Saint-Gotthard (Tessin) . | 2093 | Qu! 
Bernardin (Grisons). . . ir 0,0 
Simplon (Valais). 0.0 


Grimsel (Berne... . .. En 5: TT Du 


Rigl-Kulm (Sthwyz) . . . 1784 9.2 TXL 
Bevers (Grisons) 4 


13,1 
Zermatt (Valais) 16 13 
Zernetz (Grisons. ‘: . . .| 1476 


15.4 
17,8 


11.0 


ISoleure) . ? 
( 
ti, 1 : 
? 
» + 


Andermatt (Cri. ". . . . | 1448 


Chaumont (Néuchâtel) . 

Engelhberg (Uhterwalden) . 

Chaux - de - Ronds (Neu- 
chatel) Puss 


18,8 
Berne (Observatoire) 7 17,8 
| 16,4 
Neuchâtel (Observatoire) . 18,5 
Zurich Oro ve 16,9 
Soleure .. . À 15,3 
Genève (Observatoire. 7 
18,4 | 13,9 
Moyenne: 
3350" {1 statibn) . ” 3350 | 21 | —ob 
2478 à 2008 (6 stations: . . | 2179 1.5 3,2 
1874 à 1448 (6 stations) . . | 1652 12,8 6,9 
1281 à 980 (4 stations, . . | 1107 | 14,6 9,8 
603 à 275 (8 stations . . #77 17,4 | 12,5 


Hauteur pour 1° de temipératare de différence. 


3350 à 2179® (O à AÏ. . . .| 1171 217" | 308" 
2179 à 1652? (AB... 521 106 142 
1652 à 1107 (BaC,. . . . 545 303 217 
1107 à 477 (CaD.... 630 |] _128 


Théodule au Saint-Bernan. . : 198° 
Théodule au Simplon . . . . L 269 
Théodule à Berne 143 
Théodule à Genève : 1 145 
Théodule à Bâle 


Moyennes totales . . 189 
Maximas 269 
Minimas 

Différences . . . . . 








1864. 365 


Charruations métésersliagiauess. à. diverses sipiions fédérales suisses. 
Hygrométrie. — Hydrométéores. — État du ciel. — Vents. 
an seoûf 1044. 


. AUAMDITÉ PLUIE QU NEIGE ÉTAT VENTS. 
STATIONS. | ronce |. ANNOTATIONS. 
4 à. Min. . Pluie. Neige. Thtal. ° ath. 
amnasberccagenr À songes eh Ce  ) 


100 35 10,0 | 0*=,0 | 0=",0 10 | S92. 
? 0,0 | 0,0 ; 0,0 2 SO.1., 
? 0,0 0,0 0,0 ! 0,0 | SO1 
? 0,0 0,0 0,0 ? S1. 
? 0,0 | 0,0 0,0 SO 1 
BQ 0,0 SO 2 


9 
2 

62? 0,0 1 | soi es : 
d 0,0 Û S I ne 
Î 
1 
! 
1 


4 
.41 0,0 SO 1 | Gelée blanche, Minima 1,6. 
46 0,0 | 
0,0 


L' 


Gelée blauche le matin. 


| 
LA 


l 
2 
0 
1 
2 
1 
2 
0 


0,0 
0,0. 
0,0 
0,0 , 
0,0 


Zuriph 40° alt. et _Letliherg 004". Différence 594°. 
Températures. 


1 n. # v. 9 s. | Moyennes 


6°,9 | 16°,9 | 12°,0 | 11°,9 
7.6 16,0 18,2 12,3 


t 0,1 —0,9 —+1 À, 0,4 
Û 
‘ Température plus éldvée x'la station supérieure. 





350 1864. 


Ohbecrvations météorologiques à diverses stations fédérales suisses. 
Températures de l'air à l'ombre. 
85 août 1964. 


STATIONS. 


saint-Théodule Valais) . 
Saint-Bernard (Valais). . 


Juller Grisons) 


Salnt-Gotthard (Tessin) . 
Bernardin Grisons). . . 


Simplion ‘Valais 
Grimsel Berne) 


Rigl-Kuilm (SChWyz). . . 


Boevers (Grisons) 
Zormatt / Valais) 
Zernets (Grisons) 
Andermatt (Uri, 


Welssenstein :Soleure). . 
Chaumont (Neuchâtel) . . 
Engelberg (Unterwalden) . 


Chaux-de-Fonds | Neu- 
châtel) 


Coitre (Grisons). 
Berne (Observatoire) . . . 


Neuchâtel (Observatoire) . 
Zurich l'Observatoire) . . . 


Genève (Observaluire), . . 


Bâle. 


3350= (1 station) 


2478 à 2008 (5 stations) . . 
1874 à 1448 (6 stations) . . 


1281 à 980 (4 stations). 


603 à 275 (8 stations) . . 


3350 

2478 ( 
2244 2,6 
2093 À —0,5 
2070 

2008 


1874 
1784 
1715 
1613 
1476 
1448 7.0 


L 
1281 ? 
1152 1.6 


1014 9,1 
980 


608 
576 
54 
488 
480 
441 
408 
275 


Moyennes 
3350 | —2,0 
2179 1,7 
1652 | 7,3 
1107 | 9,1 
477 | 14,5 


10,0 


15,2 
13,9 
13,0 
15,7 
13,5 
14,1 
? 
16,2 


de 


? hi 

? 

11,15 4 
? 

? 

? 

? 


. 19 6 


Hauteur pour 1° de température de diférenee. 


3350 à 2179 (0 à À). . . . 


2179 à 1652 (A à B). . 


1652 à 1107 (B à C). . . . 
1107 à 477 (Ca D). ... 


Théodule au Saint-Bernard . 
Théodule au Simplon . . . . 


Théodule à Berne 
Théodule à Genève. 
Théodule à Bâle 


Moyennes totales . . 


Maximas 


1171 316" 


527 94 
545 303 
630 


872 
1342 
2716 


LE] 


+ © à 


à © à + © 





L86é. 367 


Qhesnradons.météandagiquas à. diverses stationv'iédérales aisés: 
Hygrométrie. — Hydronrétéeres. — État-du ciel. — Vents. 
20 acûsaees. 
















. HUMIDITÉ | ÉTAT 
STATIONS., |. TE nan …6 œeL ANNOTATIONS. 
. 4 We | Main. | Bluje, |: Neige. | Total. | à h. 
0 | © |: 4 84 .:[ 0==10 | 0,0 .| 8=",0 o |-sm'1 le : 
+ | 7? . ?, | 0,0 0,0 0,0 I # b..s.. 
mu A 0,0 | 0,0 } 0,0 1 
A | ,8 ? ’ 0,0 | 0,0 | 0,0 4 À SE Boss + 
6 | -? Ÿ 0,0 | 0,0 | 0,0 5 | S4 | ue. 
61 5 67 0,0 | 0.0 | 0,0 1 | SO1F * : . 
| 6 | 58 st 0,0.! 0,0 | 0,0 1 | SE1 Me 
AL KE ? ñ 0,0 | 0,0 | 0,0 1 | NO1 | ... 
gp. | 8 | 39 3b 0,0} 0,0 | 0,0 | 2? |So2 
9 | 45 4 0,0 | 0,0 | 0,0 { | Not 
10 | 31 à 0 | 0,0 | 0,0 1 |NO': Ù 
14 ? a 0,0: | 0.0 0,0 4 S1 |! : , 
N 12 Ÿ ñ s  Ÿ ? ?  Ÿ? Voila : 
,. … | 18 60 69 | 0,0 | 0,0 0,0 2 | Sga1 | ” : 
M, | 14 | 56 5 0,0 | 0,0.| 0,0 2 Or 2 7" | 
3 ‘ + , ‘os | 
16 ? ñ 0,0 | 0,0 | 0,0 0 Ni | 
Li. 2 
0 |: 
| } 1 
LT 2 : 
1 
| 0 | 
1 Da 
* 0,0 
0,0 
0,0 
0, 
0,0 0,9 


Zurich 490” alt. ot Uetiiberg 954". Bit rouce #02". 
‘Fempératares. 





Uetliberg . 
Différence. . . . . . . .. 


Température plus élevée à la station supérieure. 





368 18862: 


Biserralions mdétésrdegiques à drersse saisies. fédéualen suiescs, 
etusf — vFempérafgres dedaaHemre. ‘iris 


sd er ER — — : = _— ER Nous 
144 | 101 1 MOVENNES FNYMÉWES |: age 
dog | (A . -- * œ= ue Li 
dho |: 08h 74,8. E Perte. Later. | Min, 


Salnt-Théodule (Ya | . |:3 gb o[-"P,8 0 0h 


Saice Grande). . lit 07, bo? b,6,9p 


(=) 


Sulier (Grisons).{. 1.02. . 10: 43,0 Lust ho? 
Saint-Gotthard! (Tesain) . |‘: «40,6 hn8 À 16 ? 


NZ 


Bernardin (GrisDns' 4 .: . |.‘ dl, Fo8,0 ho ? 
Simplon :Valaisi. 1 0 . . (1) ? 2: \ (8.38 


@rlmsel (Berne)|. 1.4". . 104,2 k07,2 0? 
Bigi-KHulm (SChN\Yz)} . . 7 02,1 kdi,4 | d L 


Œ + CS lo à © 


48.1 07,9 (ei 

» 19,5 80 ne 

» @l,l 112,8 & 0) ? 
‘116,0 -10t#48 146,0 09.2 Mn?t 1e? 1 1, 2411 09, en ? 
all dde dobholadule “ ? 

107,7 lod4,0 ls ‘ 

1,119,8 h,44,1 0 ? 


Bevers (Grisons)|. 1.(. . 
Zermatt (Valaisi. 1.07 . - 
Zernetz (Grisond .1.(4-. . 
Andermatt (Urit.]. 47 ne 


wwelssenstein (J oleure) b. 128 
Chaumont (Neuéhâtab} .!.|:1115 
Engelberg (Untérwal&n) . | 1101 
Chaux - de - Fonds (NE 
chtel) | +. |r 98 


Cotre (Grisons) . }. £. 47.1. | à 60 
Berne (senaidre) u.,.10 97 


41,2 ln,43,9 le. ? 


É: 2; _-0 
«? l À 
v? À 
.,, Ÿ " 
Né ct 
. E |: 

‘43,8 lo,d4,6 lo n? ; 

003,8 lo 46,9 lo1f.! 

81,1 147,0 ln? 

02,4 047,8 În un? 

1.041,58 10.07, lu?! |1-? 

102,0 |m45,1 ln?! 17 

.0?: lu? 019.2 26.2! 

u.02,9 ou 47,3 on?) li? 


19 | meuehâtet (Obsefvatoire . . | n 48 
20 | Zurich (Observatdire) 7.1. |1 48 
21 | nu .l. | 44 
22 Genève (Observaloir} . . | ; 40 
23 Bâle. . . |. 17. ./0 278 


18 SCRhWYZE . . . av . |o 54 


Moyenges | | 

LS Be: 2 0 ae | LP... 143359 [005,8 | 02,8 |» 
2478 à 2008= (5 sthtidngi . .: il 41,6 98,2 |. ?| 
1874 à 1448 (6 on : 18) U968 log4 lo?) 
1281 à 980 (4 sttions. . ul 1 49,4 Me «| 

| 603 à 275 (8 sthtiong . .. ? ! 471 |''%2,4 | 46,8 |V.0? i 


6 


| Da QAR pot 26 tempéihquité ue Vrac 115 x 


3350 à 2179® (0 à A) . . | 
= {2499 à 652 (A-x B).-. .-. 
1652 à 1107 (B à C). . 
1107 à 477 (Cà D) .. 


Théodule au Saint-Bernard | : eT op "Ep 4 l50e E 903| ous ae 
Théodule au Simplon . . . |" pat v co rois Dire | 4 ie AA 
Théodule à Berne nt 1m, À, 16? 179 | 144 | 286 

Théodule à Genève 1 -Le)97.4,193 | 150 | 306 

Théodule x Bale aps [ue |,712.h 


Moyennes totales . . : 192 .1 235 | .184 | 168 


Maximas [206 ‘T 'aso Ÿ “ou4 | 203 
Minimag,:r. 10h. fr cénctaseE . 10118 118 M9! 144 
Différences . . . . ac “1198 “dx 321 “2: 38 59 





1804. 369 


hservatieinr éléerolitgiu ses drérses nistions féénies enissen,s 
Hygrométrie. — iMydrumétéères. — État du cle. — Vents. 
4 -uuût a286t 


MUMIDITÉ , 


RELATIVE. ; 
rh 


0,0 0,0. : ; Moyennes aus divgrses stations. 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
sl | 0,0 {0,0 À 0.0. 


e 
Zurich 499" alt., et Kotihars 924". Différenre 294”. 
Températures, 31 août. 


9 & |} Moyennes 


Fo Men) D la 174 | 179,3 
L'etliberg. . . . - . - . - : LABELS 
Différence. . . . . . . . - 0,0 | +2, 

Mois d'auût {31 jours). 
Da . . 1 13,92 | 19,47 | 15,80 | 16,44 
Uetliberg. . . .- . - . . . 11,83 | 18,10 | 13,80 | 14,47 


Différence. . . . . . . .. 2,09! 1.37 | 2,46 | 197 
Maudteur pour 1° @e nm; rature de différense. :' 
189= | 280} 161 [ 200" . 
p ES 
V. Il. af 


— ——— — Re 





370 1864. 


Observations météorologiques à diverses stations fédérales suisses. 
Températures de l'air à l'ombre. 
1°" septembre 1964. 


MOYENNES. EXTRÈMES. és 


STATIONS. . ne. À  — ie EE 
Diurne JMasim.]Miuim.}l +0° —0.| 


Saint-Théodule (Valais) . | 33: 4. 0°.91 | 5°.8 |-1°.01 20 | 
7,90 01.2 | 5,4 À 23 | 00! 

9 9 ? 24 | 00 
? 9 ? 0.0 
? y 9 
14.4 | 


Saint-Bernard (Valais). 
Suliter Grisons) 
Saint-Gotthard : Tessin, . 
Bernardin (Grisons). . . 
#ilmplon (Valais). . . 


24 


Grimsel /Bernc) 25 
Bigi-Hulm (Schwyz.. 
Bevers (Grisons’ 
Æermatt (Valais) 

Zernetz (Grisons. . . . . 


Andermatt (Uri. 


Wefssenstelin iSuleure). . . 


24 
24 
24 
21 


} 2: 
LA 24 
24 


 ————————— SE ee _——— 


Chaumont (Neuchâtel: . . 

Engelberg (Unterwalden) . 

Chaux - de -Foads (Neu- 
châtel) 


Coire ‘Grisons . 

Berne ‘Observatoire, . . . 14 
54° 

Neuchâtel (Observatoire :. . 488 

Zurich ‘Observatoire) . . . 180 

foleure +41 

Genève (Observatoire). . . 108 
275 


18,7 
15.4 16, 59 21,0 
17.8 ? 
15,8 ? 
18,7 ? 
16,2 ? 
? 1,14 20.6 


24 


24 
24 
24 
24 
21 
24 


Moyeaue, 

20 | 1. 
2i 0.0: 
21 0.0 
24 0.0 
24 ‘ou 


15,6 


2:78 à 2008 (5 stations . . . | 2179 12,0 10,2 
1874 à 1448 ,6 stations . . | 1652 16,4 12.3 
1281 à 980 4 stations . . | 1107 17.1 14,7 
603 à 215 8 stations . . 417 19.6 17,3 


Moyennes 
3350" (1 station). 3350 3,5 1,8 


Hauteur pour 1° de température de différence. 


3350 à 21:9= (0 à À | tt oi 13y 
| 2179 à 1659 ‘AB . 521 | 120 | 25: 
| 1652 à 1107 Ba C. 1 180 j 227 | 
| 1107 à 477 CaD 2 253 | 281 | 
| 


wa 1 | Théodule au Saint-Bernari . :: ? ? 125%} 161! 136% 
ou a 5 Théodule au Simplon. . . . 34: ? ’ 140 | 156 | 146 
un 17 Théodule à Berne . . . . . | : 207 204 177 | 182 | 190 
U à 22 Theodule à Geneve. . . . . c ? ? 181 À 199 | 181 
Un | Théodule à Bâle 307 188 | 195 


Movennes totales . . 216 156 À 174 | 161 
Maximas . . . . ; 281 181 | 199 | 19 
Minimas . . . | 120 139 125 | 156 | 136 


| 
l 
{ 
| Différences. . | 660 | 142 58 | 43 | 54 








1864. 371 


Observations météorologiques à diverses stations fédérales suisses. 
Hygrométrie. — Hydrométéores. — État du ciel. — Vents. 
1°" septembre 1964. 


HUMIDITÉ 









































| PLUIE OÙ NEIGE. ÉTAT | VENTS. 
STATIONS. D, ou GEL | ronce ANNOTATIONS 
à1h. Mia. Pluie. | Neige. | Total. | 21h. ath. 
0 0 88 68 O==,0 | 0==,0 | 0®®,0 8 0 2 
1 ? ? 1,5 | 0,0 1,5 8 Vi 
A. 2 ? ? 0,0 0,0 0,0 8 SO 1 
3 ? ? ? 0,0 ? 10 SI 
4 ? ? 0,0 | 0,0 0,0 | 10 S 1 
5 CT h7 0,0 0,0 0,0 1 SO 1! 
6 66 66 ? 0,0 ? 10 SE 1 
? 3,1 | 0,0 | 3,1 | 10 | O1 
B. 8 38 38 0,0 0,0 0,0 B SO 1 
g | 51 5i 0,0 | 0,0 | 0,0 10 | NO: 
10 | 42 42 0,0 | 0,0 | 0,0 8 ||NOï1 
11 ? ? ? 0,0 | ? 10 SO 1 
12 86 ? 0,0 0,0 0,Ù 10 | SO1 
13 | 94 12 3,1 0,0 3,1 | 10 | SO'1 
C. 14 64 64 0,3 0,0 0,3 8 O1 
15 ? ? ? 0,0 ? 10 SO 1 
16 51 51 0,0 0,0 0,0 7 Î|NE1 
7 84 84 0,0 0,0 0,0 | 10 02 
18 60 60 1,0 0,0 1,0 9 NO 1! 
D 19 92 86 3,1 0,0 3,1 10 SE 1 
20 80 80 1,2 0,0 | 1,2 8 S1 
21 88 83 0,0 0,0 0,0 10 SO 1! 
22 67 67 10,5 0,0 | 10,5 9 | SO1 
23 77 11 0,0 0,0 0,0 10 NE ! 
0 88 66 0,0 0,0 0,0 8 02 Moyennes aux diverses elations. 
A. ? ? ? 0,0 ? 9 Vi 
B. 49 38 ? 0,0 ? 9 V1 
C. 81 64 ? 0,0 ? 9 SO 1 
D. : 75 51 2,0 0,0 2,0 9 Vi 
Zurich 490" alt... et Uetliberg 974" alt. Différence 394". 
Températures. 
7 æ. Us. 9 s. | Moyennes 
[Zurich . . . ....... 12,0 | 220,1 | 17,1 | 18°, 
Letliberg + 15,2 | 18,1 | 14,6 | 16,2 
Différenre. . . . . . . . . 1,8 4,0 2,5 2,5 


Hauteur pour 1° de température de différence. 
| 219® | 99 | 158= | 158" 


312 1864. 


Observations météomlegiquen à diverans siatians fédérales onisses. 
41154 -  PoiTempératures de Vire ombre. its vit 
Lsertomhae: 964. 


= MOYENNES L EX 
Joi44 Jo 1 : 


Saint- pad | 
dulter si | 
saint-Gotthart pa b 


Bernardin ‘ 7 isOns) : 
Simpion {Valaik), ... 
Grimsel (Berng) ; 3, PE Ù ; LIDT, , 
Bisi-Kulm : hA a) 184) 81, 
Devers (Griso Ver 02 ‘0 14.0 
Zermatt (Valais ot 8, 12,2, ! 
Zernetz (Grisods' l 


Far + 6 118, 
Andermatt (Uri LS . 14,3 


tWwelssensieïn TSleur "10,0 : 
Chaumont (N uchatgl:!. |, 14,5 à 
Engelherg (LU lerwalddn) ; 8 {, 14 0, : 
Chauz - de- RS (Neu- 

châtel). To 11.4 ? 


Æ 


& 


| à ' d J ; 

Coire Crau “4 et {18 167 | |? : 

Berne mani L 194, if ad: 18,6 #2 51 -? 

SCchwyz . . . ASE v e , 16, À, [? a ? 

Neuchâtel :Ob epvapai | À 19,8. P ? | 

Zurich (Observ . À 15.6 k P À ? 

Soleure . . .|. : “ : ee FPE ” 

Genève (Oberr api. : 1 À à J'Y UE A 20! ‘18, 1 
es 4 h4. 0 


.24 
24 | 00 


| Moyens” 

10 | ,,hi 
24 | 0.0 
24 ?.0 
24 | 00 
24 | Ou 


, 3350" (1: station}. en 
24178 à 2008 Bb Stations) 
1874 à 1448 se. 
1281 à 980 (+ staliops) . 


603 à 275 (8 Ftatiops). . 


vu "ac eueur PORT, 2 pin eo NES : 


3350 à 2179 (0 à A). . . . 
(21921652 (Aa B' . .. 
1652 4 1107 (BC) — 


ot 
N 
à La) 


1107 à 477 (Ca D). .". 


Théodule au Saint-Bernard": À #2. 1Ù paie | 132=| 138 
Théodule au Simplon. . #1 13420 : 11 174 [186 | 154 
Théodule à Berne. . . . &$ « | 2716: À ‘IR. 149. | 172 | 158 | 186 
Théodule à Genève 2943 ? ? 3 |152 | 163 
Théodule à Bale . . 7". l"aûe Pr 173 | “oo “°° 


mgà RS ji #0) NE GET 1 a 
Moyennes totales .". "DT '148 1692 | 162 157 | 160 


Maximas 173 200 174 186 | 186 
Minimas 108 120 141 142 | 138 
Différences 65 80 33 54 $R 














1961. 363 


obteivatioes héteurelitegmnes à divoérses utations fédéruier uulnsos. 
Hygrométrie. —'Hydrontétéores. — bat @u'iciel. — Vents. 
#9) abat 06. 


RELATIVE. . à mt À vu ciez | ronce ANNOTATIONS. 


Midin. Pluie. | Neige. : ath |atth. 
. APT 


> 4 E'1 ‘|'omatiamknt (10 


0,0 { ‘ 1,3 NE’! D fe sauge Le. 
0,0 ‘ : y Û +11 À 
0,0 ‘T- : 63 Du «Vus æ 

Lon6 166 1 af 


n sat ha dt. 


> 1“ e rés 


Gelée Lièhotts' le latin. 


el biche M éatin. : 
“re "a + ‘4 


Gel. DU feéfon, Sans de‘nbit — (0,3. 
S0'2 | Udés Stesthy Itin. 


Sd œ — en à CR — 


2 S 


lt LE 3 , alu . 


E ? 


NE 
NE 2 
S0 1 


QU 


NE 2 
NE 2 
NE 1 
N1 


3 
2 
5 
2 
2 
3 
? 
0 


4 

0,0 | 07 | 2,8 

3,1 ‘ L 3,5 

0,0 : | 4,7 

él 10,0 «| OÙ À 2,4 


Zurteh. 480" alt. ei Uéiliberg O4“ anne à sus”. 
Tempratürés. } 


d s, | Movennes 
4 


Mauteur pour 1° de température de différénce. 
0 | 4921. 248% +4 B28e | 219=  " 
CAES ' es D 


« 
ET 








374 1864. 


Observations météorologiques à diverses stations fédérales suisses. 
Températures de l'air à l'ombre. | 
8 septembre 1964. 


MOYENNES. 
STATIONS. 


a 1h |7.1,9. | Diurne. | Mas. 


Saint-Théodule (Valais) . | 3350" 3°,5 0°,9 |—0°,51 1 1°.0 |—6°,0 
? 3,60 | 6,4 | 1,3 
4,0 ? ? L 
4,6 ? ? ? 
4,9 < ? LA 
? 5,121 8,8 |—0,6 


6,6 ? 

: : ; 

10,2 1,4 ? 
19, 1 |11,3 A 


Saint-Bernard Valais). . | 2418 
Suller Grisons) 2244 
Saint-Gotthard (Tessin) . | 2093 
Bernardin (Grisons) . . . | 2070 
Slmpion (Valais) 


Grimsel (Berne) 
Bigi-Mulm (Schwyz). . . 
Bevers (Grisons) 
ÆZermatt ,Valais, 

Zernetz (Grisons) 
Andermatt (Uri). 


13,8 8,8 


10,0 


? 
? 
? 
? 
8,6 ? 
? 


11,0 


Welissentein (Soleure) . . 10,0 


8,3 


+ : 
8,5 
10,8 ? 
11,1 
11,7 ? 


13,0 
14,1 


Chaumont (Neuchâtel) . . 
Enagelberg (Unterwalden) . | 1914 
Chaux - de - Fonds (Neu- 

châtel) 980 


Coire (Grisons). 603 
Berne (Observatoire), . . . b14 

547 
Neuchâtel (Observatoire) . |! 488 
Zurich (Observatoire) . . . | 480 
Soleure. 441 
Genève (Observatoire) . . 408 

275 


15,0 


18,1 | 14,7 
16,3 | 13,2 
17,0 | 13,9 
17,8 | 15,2 
18,0 | 15,4 
18,2 | 15,0 
? ? 
19,2 | 14,8 


? 
14,49 
Ÿ 


? 
? 
? 
14,94 
? 


? 11.1 
Moyennes 
3350" (1 station) 3350 
2478 à 2008 (5 stations) . . | 2179 
1874 à 1448 (6 stations) . . | 1652 


1281 à 980 (4 stations) . . | 1107 
603 à 275 (8 stations) . . 477 


8,5 0,9 | —0,51 
7,1 4,5 ? 
10,3 7,6 
13,0 10,5 

17.8 14,6 


Hauteur pour 1° de température de différence. 


3350 à 2179% (0 à A) . . .| 1171 | 219 | 325 
2179 à 1652 (A à B) . . .| 527 | 203 | 170 
1652 à 1107 (BC) . . .| 545 | 202 | 188 
1107 à 477 (Ch D) . .. 131 | 154 


Thévodule au Saint-Bernard . 161" 
Théodule au Simplon. . . . 172 

Théodule à Berne 155 

Théodule à Geneve. 

Théodule à Bâle 


Moyennes totales . . 


Minimas 
Différences 











STATIONS. 


D. 


ENnrxe 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 


1864. 31) 


Observations météorologiques à diverses stations fédérales suisses. 
Hygrométrie. — Hydrométéores — État du ciel. — Vents. 
8 septembre 1964. 


RDRE PLUIE OU NEIGE. ÉTAT | VENTS. 
ns , DU CIEL FORCE ANNOTATIONS. 























ah | Min À Pluie. | Neige. | Toul. | 24h. | ath 
93 93 0"=,0 LA Le 10 O1 
? 3,4 0°,0 3°,4 8 V1 
? ! 3, 0,0 8,1 8 SO 1 
? L 0,0 0,0 0,0 9 SO 1 
? ? 60,0 0,0 60,0 10 S 1 
65 65 7,1 0,0 1,1 8 VI 
85 85 L 0,0 ? 9 SE 1 
? ? ? 0,0 ? 8 E 1 
76 16 34,4 0,0 34,4 9 NE 1 | Neige dans les hauteurs. 
63 63 6,1 0,0 6,1 8 NE 1 | Neige jusqu'a 1800= alt. 
16 16 27,0 0,0 27,0 10 NE 1! 
a ? 6,0 0,0 6,0 10 SO 1 - 
87 87 ? 0,0 ? ? 14 
16 716 ? 0,0 ? 10 SO 1 | 
16 7 22,1 0,0 22,1 10 01 
? ? 2,6 0,0 2.6 ÿ SO 1 
62 62 19,3 0,0 19,3 4 SE 1 | Neige dans les houteurs. 
70 10 0,0 0,0 0,0 10 NO 1 
67 67 12,8 0,0 12,8 8 O1 
61 61 ? 0,0 ? 10 SO 2 
75 7 0,5 0,0 0,5 6 S0 1 
62 62 ? 0,0 ? 10 SO ! 
82 52 4,4 0,0 4,4 8 SO 1 
58 58 12,7 0,0 12,7 8 O1 
93 93 0,0 ? ? 10 O1 Moyennes aux diverves stations, 
? ? 15,9 0,0 15,9 9 V1 
15 63 17,0 0,0 17,0 9 VI! 
80 16 ? 0,0 ? 10 SO ! 
63 63 8,3 0,0 8,3 8 {| Vi 


Zurich 490" alt.. et Uctliberg 974" alt. Différence 394”. 





Zurich 


Uetliberg 


Différence 








Températures. 
7 mæ. : 9 s. | Moyennes 
PET ITT ee 13°,8 149,3 | 15°,4 
SIN Er Pa 9,8 11,2 12,9 











D 4,0 | 0,2 | 3,1 2,5 


Hauteur pour 1° de température de différence. 
[ Y8" | 1970® | 127= | 158® 
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1884 


Qhecrsations. météorelngiquestà divers étufiens lédérwieir vaiases: 


. Températures de Fair à l'orbbre. 




















sœ acûtriesx 
| ‘sera ei NOMBRE 
| à ol sa rie 
| Mati.| Minim.} +0». | —©. 
| | M 
2 0 | 0 | saint-Théodulp (Valais). .: 33bo=| 8,20" 0°,801—0°,24 |'6°,2 Er to | 14 
À | 1 | saint-Bernard (Valais. .| 24804 ? |, ? | a E 1,8 | 24 | 0,0 
2 | Sulier (Grisons)| . .-- . 2244 | 9,4 5,3 kr : ? | 24 | 0,0 
À. 3 saint-Cotthard (rassin) ue 9,8 :!  6G,8:|" À 6 24 0,0 
4 | Bernardin (G nr 2070 À 7,9 | 5,6'| ? ? | 2% | 00 
5 | Simpion (Valais | DE 2008 2 th? | 6,751/11,4 | 3,6 | 24 | 0,0 
6 | Grimsel (Berne) . ..N asts brau2rt 8,1 DT ? | 2 | % | 0,0 
1 | migi-muim (Schwye). ..1 118 b110.b 93 3 ? ? | 24 | 0,0 
B. 8 | Bevers (Grisons) : .{ 475 14,9 | 68 | 2% ? |‘? | 2 | 0,0 
9 | Zermatt (Valaid : . . . . } 1613: 17,5 9,5 | * ? ? | % | 0,0 
10 | Zernets (Grisons) . . . .} 1416: 19,0'| 5,1 }: %# » |l'? | 4 0 | 
11 | Andermatt (Uri. . . . .| 1448 |: 13,4 | 8,2 À ? ? | 24 | 001 
| Weïssenstein fSoleure. .| 1281 | ? — ? ? | 
| Chaumont (Nedchâtel) . 1182 À 15,4%: 12,3: |" : ? 
| Engclkerg (Unterwalden) . 10,4 Ÿ 17,41] 12,3: ? 
Chaux - de- ronds (Neu- 
| châtel) . . . J..... 980) 18,3 | 13,5 } 0 | 
16 | Cotre (Crsons He. | 6d3 {021,2 |v15,51|" 9 2 | 00 
17 | Berne (Observatbirey .. | 574 À 22,5 |:15,3" mn 2,0 8,0 À 24 | 0,0! 
18 | Schwyz . . . nu. . .N 547 À 19,1:| 15,4 : 4 À x | 00 
D 19 | Neuchâtel di 1 121,5: 15,6: ‘4 24 | op 
" | 20 | Zurich Dr 4 20,11 15,1: ! ? 24 | 0,0 
21 | Seleure . agi 20,3 |'13,3:{ vi ‘4 | 24 | 0,0 
22 | Genève observatoire). sk 0? À 9 cp |: n, 9,0 À 24 | 0,0 
23 | Bâle. . . . . .. ee | 2 ‘21,7 4015,8:l 9,2? 24 | 0,0 
| Moyehnes | Moyennes. 
0 3360" (1 station}, .1.:. . . 33 5,241 0,811 0,24 | 10 | fà 
| A. 2418 à 2008 (5 on. 21494 9,01! 5,91{" ?: | 24 | 0,0 
B. 1874 à 1448 (6 stations). 16 14,501 7,811 ?: 24 | 00 
C. 1281 à 980 (4 statious). . | 1107.{-17,0 | 12,7 | ?! | 24 | 00 
D. 603 à 275 (8 gtatioms). .{ 447 4::20,9 | 15,1 ?l t 24 À 0ù 
Mautonr-puur 19 do trmpébtature dou diévente. : 
8350 à 2179= (0 à A) . . .| 1514 à 268"| 230" 
2179 à 1655 (A à B) . 527 94 | 271 : 
1652 à 1107 (B à C) . 445 |. 218 | f#11 
1107 à 477 (Cà D) 830 | 122 | 462 
Où 1 Théodule au Saint-Bernard , | 472 4 ” 151") 142") 224" | | 
| Où 5 Théodule au Simplon . . . . | 1342 ? ; 191 | 258 | 235 L 
0 à 11 Théodule à Berne . . . 2718 Ÿ 160 189 |‘ 171 | 156 | 274 . 
0222 | Théodule à Genève. . . . .|.2943 | ? 4 ? 14 | 164 | 265 
0 à 93 Théodule à Simplon. . . 3075 186 205 
Moyennes totales . . 181 | 212 | 172 | 205 | 249 
Maximas . . . . .. 308 271 191 | 258 | 274 
Minimas . 94 111 151 | 156 | 224 
Différences . . . . 214 166 0 À 102 | 50 


1864. 377 


Méshiné as Sbiervationf miliéorologiques à divôrses slations fédérales" #ülnses. 
Hygrométrie. — HYdPtetesré4 5 1"itl qu ciel. — Vents. 
-ÉUteS LB a SE iinre ‘PS2 115 oi. 


D © Re © ep FORD : ER 


| aaw07 Te ANT 
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FORCE ANNOTATIONS, 
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| 
8 | 
19, 9° 8 0 0! o huls7 trans Q | 
| 20, ge 8 D B' 102111): wisasex OT : 
| 15 81 06: if tamrsbas | 11 | 
l : [ntsiansents | 
| 
| 
6.0 [ff Yol | n K 19 LS À N1,6 À noir) aate | ar: 
ou [eff Dec gatiler l &etag gois À NV. Books 71-40) sa35& ‘1 | |, 
0.0 |'af ‘6 $ | 8k,gc{tl N1,2 1. -.-srwdon | àl | | 
Lo o La Sc |“ 30,&:l:] bee dt) Istédoss# | CI ; q 
BE” ‘12 | 18,8u/et 0,8:la118,æ:k À vampibris410, Gotsnæ | 0$ | | 
100 La | Sep |: ! 29,0€161 0,0:10128,01 & | N1,2 |... simolom | 16 | | 
0,0 TA EL. 089) L: . bchil38,0 0 À RE À Ni}. dO sv1$a99 SL : | 
0.0 [4 Bras |* 56.silér 0,84" 158.9 Nat le 7.2 sléa | f° | | 
es /0 À | Moye CY ni l 
gl | 801 19! ç {on 178 44178 0658 | Y 1,6 |'robbante PET autos y 
‘A. | IS ? | | ‘114,845 ? a19118,@ 1662 Va@igsih & "AOOS é 8TÈC | | . À 
æ. lis) 53 59,4: 14,81lrimdslois,e | vieil o abat é etat | 4 
nn les | 6 | a,edor Qeuctaf. rit 58 |'yndimih i: 080 £ 188t, "9 
L'un gas l GAL | HILTE | tft  . [reroitgk 8 cts 6 608 ! \ .q 
| Zurioh" eos. dt Tetithèrg:"8 DL" ANT mé ÉneEsD1". 
| 
| C'OOSUITIEE) MES) TS  : Témpératéié. . . . ‘A6 0 “p7 IS £ Nebé , 
| MOTENNES GE 19 JObas. |. |. 2 f td! OIL 8 Seal | 
| 2 HO Sie 86 “OI 
NEMENC= (ae 
| Zürich... .H. 16. | Dis, L 08 T 81° ; 79 1#;: 20 À 130,07bhritaMetieg as vIsheñdlèttes db diétièce 
Uetliberg. . SLI. Set 68 Le 12" 1,1014111,89 | .de. mobile ecsinéein tnt) faite swpnt 
UL  ;o1 Fi in RL RE — [.colminagnagn de Sfr dabergel. 1 4 0 
Différence. À. 1e1- "21 |: Fee 7 nf piég 208.7 coque £ slubodiT | € à 0 
| "h:os AUX RC re | at 9iuhoaiT EL 4 0 
acer pomr-Al de température de différence. 
| Ch | ca I C41 £A ee ‘ {830 2405701 | 
| ge | mi uv 2 ol I 14 188% | 189 |. 2emissN 
| U 6] li "le 55 “ +} ne . PemttiM | 
| té | 
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380) 1865. 


Observations météorologiques en Suisse. 


82 Stations. — Situations et altitudes. 


CARTONS. 


Argovie 
(Aargau.) "(t 1-28. 


Neuchâtel. . . .| La Chays- fle:Fouds 
(Renenburg.) Neuçbel,. RAT 
Chaugqnt,, . CORRE 
Appenzell. . . . ; Schaffhouse . . . 
(Scdaffhauien.) 


* (Golotburn.) 
Beatenberg . . ... . 
Grimsel (Hospice) . . Tessin. . . . . 
| su E Féidruursrosat 8 . . 
Fribourg. . . . . | Vuadens ‘Ballingonai:: 41 2 . . 
(Greyburg.) LuUgann su «15. . 
Saint-Galles. . . i .| Mendrisio. .:... 
(Ganct-Gallen.) ‘Thurgovie - . + . | KreuZlingen. 
Se GŒyurgau) | Frauenfeld .. 
Wildhaus. . . . . .| Unterwalden. ."  l'Engelbe 
Genève Genève. . . . ... . ‘| Stanz us 
(Genf.) i Audermatt re : 
Altdorf. . . ,. . . . 
Auen (Linthal) . . . is, . . . ; .| Martigoy ee 
i i Saint- -Bernard,. k 


(Graubinbten.) 


Splogen (village). . 
Bernhardin . 


Sainte-Croix. . 
Castasegna Le Sentier 
Sils (Maria) 


Uetliberg . 
Winterthur 


Les ohservalions se font à 7 matin, 4, 9 noir. — Au Saint-Bernard — Simplon — Berne — Generse, viles sont M-horaire 


+ 








1864. 381 


Observations météeralpgiqaues.en Huiaan à .83.stptions. 


Stations. —-Allitudes., -14miantations. mr; {bservateurs. 





D RS PS TT RS _ : RSR j 











14 - | ar LATI- Loos 3 GAUTAR 
| STATIONS. OBSER VATEURS. 
ne me = mm ; LEE Fer = —— -—- 
id | Saint-Bernard ess 9478 p»,19= | 45°,52 |-MM!'testhdnoines. *""" 
1 2 l'éuhiék {érisbns]. |. . . . [T $y | |0,80 | 46,28 | Frères Ghanter. 
À. 3 | Saint-Côtiéhartd ot 2093 Poe 46,33 | F. Lombhvil, 
| 4 | Bernardih (Gri ns) . 2070 |1o,bT | 46,30 | M. Bell: “l, 
5 | Simpion (Valaïs)| 2008" |. 0/2 | :46,15 | Bas. Fhossuird. RE 
-,| 6 | Grimset (Berne)... . 14 |10,31 | 46,27 « Imdor|. SES | 
| 7 | Misi-kekm (Seh 1184 ||0,25 | 47,03 G: EHb en 
p | 8 | meverg(Grisons)i. . . . . 1715 |]0,30 | 46,33 at. sais. 
.| 9 | Æermatt{Yalais) . . . . . JA |: 0,22 | 46,08 J Rüdeh (ppré). 
10 | sermetz(Grisas]. . | 1476 || 0.31 | 46,42 | C. Guidon... 
11 | Andermatt (Uri) 1448 |] 0,95 | 46,38 | P.' Fer, Ziürcher. 
12 | Welaséninteiar (Soleure) 9284! | 0271! 47,15. |:yuserñbangen. 
13 | Chaumont fNétdhâtel) . . | 1152 |‘ 0,18 | 47,01 | E. Siret 
C. | 14 | Engelkerg:(Utiterwalden) . | 1014 |! 0,24 | 46,49 | P. PE, Wismann. ILE 
: | 15 | Chaux - éèé-Férids (Neu- Us FIL ITA 
chatel) ue GS ver e 980 | 0558) | 47,06 | C. Male: ehr)-10,- 
16 | Coiré (Grisons). {7608 L'o,2d |146,51 | Ed. Rd! "7" 
| 17 | Berne (Obsert did 1,874 ot 146, 51 | (Obsertätelté.} 
18 | Senwys ‘1. ."."10"5887 | 0,25 |'47,01 | E. Léninelt | 
x 11 Néuchâter (ferai) 588, Lot |:47,00 | (Observätéire.) hé 
40 | gurieh (Obsertatbire) . 480 |! 0,25 |'47,23 Cnrr y D... 
A1 | Soleure .. :.,..... OT |47,13 HS | É 
| 2 | genève fobselfaloire). . "408 L'oirs |.46,12 tés 
"Vas le lose: 215 |'oi1 | 47:33 Pot Mme ne 


À. 2478 à 2008 {Bstations) . . | 2179 | Aftièude moyenne des 23:stations. 

B. 1874 à 1448 (@rstations) . . | 1652 |: Addition des altitudes desistations divisées par 
C. 1281 à 986-(stations) . . | 1107 |! 193. AUTAL 

D. 6081 ‘®1$:(# stations) . . | 477 tic! aubienl 


do tt 6 Ds Ve AEMOREENES 
Altitude moy. des 23stations.| 1258 | ne : Fe 
| 


- til: Ta LA sosie FE VE rite aete 
Len observations D Alirelogiems | 26 sont faites à 82 sfdtiogy:, Fous avons (ait chpin de, 34 stations comme résumé de 
4 ces observalione. Les lectures se font à toutes les stations à 7 k mp, Ÿ h. et 9 h. soir. 
Uhservalions. — Températures de V'air. — Baromètre. — Prose — Direction et fores da a — État du ciel, — 


Pluies et nei 
goes. TT ni “nn | 


pla imas et minimas. Saint- -Berasçd | - Simplon — Bersn— ‘Gene pal (bermométrogr plis ur ‘cu houres). 
Æstrémes des autres stations, spnt des lectures de 7 malio a ! ‘9 sn, — Les masimes sont rue trop faibles, les 
minunas frop élevés. id 
\Iatl: 


PTILT LOS PR 


STE * 


3 AN 
AT EE 


LL U#t: û Ce 


mu n 
LÉ euthety 4 


CT ES vrr ls je" 


310 1864. 


Observations météorologiques à diverses stations fédérales suisses. 
Températures de l'air à l'ombre. 
4°’ septembre 1964. 


CS ; NOMBRE 
MOYENNES. EXTRÊMES. à She 


Diurne IMasim.|Minim.l +0! —0. 
t 


DR . | 3390" 3°. J 0°,911 5°,8 [—-1°,0}] 20 
. (Valais). . | 2478 

| 

l 

| 

| 

| 


É 1,901 11.2 , 2i 
12.6 10,5 LA è 4 2 
11,2 10,1 (4 2 : 24 
12.1 9,9 d ? É 24 

2 2 10,451 14.4 ! 23 


13,8 10,9 


lv 24 
13,7 | 11,3 ? r |: 
12,6 | : É 
18,2 | 12,6 9 4 
19,6 | 14,1 É 


Suiler Grisons) 2244 
Saint-Gotthard Tessin, . | 2093 
Bernardin (Grisons). . . | 2070 
#implon {Valais). . . .| 2008 


Grimsel Berne) 1874 
Bigi-Kuiëm (Schwyz). . . | 1784 
Bevers (Grisons) 1715 
Zermatt (Valais) 1613 
Zernetz (Grisons. . . . . 1476 
Audermatt (Uri. . . . . | 1448 14,2 11,9 


Welissenstein Suleure). . | 1281 ‘À 19.4 14.9 
Chaumont (Neuchôtel: . . | 1152 
Engelkerg (Unterwalden) . | 1014 
Chaux - de - Fonds (Ncu- 
châtel) 980 


Coiîre Grisons’. 


13,6 | 13,5 
19.2 | 15,4 
? 


16,2 14.5 ? 


22.2 | 18: ? ? ? 
16,9 | 15,4 | 16,59 | 21.0 51: 0.0 
21,1 | 15.8 ? ? 9 0.0 
16.6 | 15,8 ? ? 0.0 
22,1 | 18.7 ? ? 4 0.0 
18,6 | 16,2 ? ? L 0,0 
! 5 17,141 20,6 [15.2 | 24 | 0.0 
19.8 | 17,6 ? ? 0,0 


Berne Observatoire, . . . 


Neuchâtel (Observatoire :. . 488 
Zurich Observatoire) . . . 480 
441 
Genève (Observatoire). . . +08 
275 


d 


| Moyennes Moyenne, 
| 3350® (1 station). 3350 3,9 1.8 20 i 
2478 à 2008 (5 stations. . . | 2179 | 12,0 | 10,2 | ? 24 | 0.0 
| 1874 à 1448 i6 stations' . . | 1652 16,4 12,3 24 | 0.0 

1281 à 980 .4 stations) . . | 1107 17.1 14,7 L 24 0.0 
| 603 à 275 8 stations . . 417 19,6 17,3 L 24 0.0 


Hauteur pour 1° de température de différence. 


3350 à 219% (DORA . .. 138", 139" 
2179 à 1652 AùB ... 251 
1652 à 1107 Ba C; . .. 227 
1107 à 477 (CaD, . ..| 6: 253 | 281 


Théodule au Saint-Bernard . ; . 125% 
lhécdlule au Simplon. . . . 34 É ? 140 

Theéodule à Berne : 177 

Theudule à Geneve. . . . . ; Ÿ É 181 

lheodale à Bâle : 195 


ee 


Moyennes tolales . . 216 156 
Maximas . . . . 281 181 
Minimas . . . . .. 139 125 
Différences . . . . . j 142 





1864. 383 


@hbservations météorologiques à 98 stations fédérales suisses. 
Eygrométrie. Friction de saturation (humidité relative) à 1 heure. Minimas. 
Mydrométéores. Pluie uw neige. Total. Hauteur, de, neige. Nombre d’houres, pluie ou neige. 
État &u ciel. Nombre de jours sereins. Fraction du ciel couvert 'à 4 heure. 

Vents. Force (intensité) à 1 heure. Nombre de jours calmes ou vent très-faible. 


Décembre 190%. 














ÉTAT DU CIEL. 
= um 











| ete SERRE 
ee Hauteur | NOMBRE D'HEURES. . Fa Force | Jours 
de neige. | Neige. | Pluie. | 4 jours ah. |calmes. 














tea,6 | 0=,38 | 36 | 0,0 | ‘12 
”? ‘6,55 | 34 | 0,0 

‘63,4 | 0,96 | 30 |' 0.0 
88,8 |‘? ? | 0%: 
28,1 | “0:23 



















? || ?! 


18 16,7.) 42 


“lan 885:1 "55 : 

« [18 L 787:| 39: : 
18! |: 81,9 |: «2 

D. lp: À ex :| : 53 . 


86,2 ,| : 64 
16,4 ,{..55;: 
"49,4 «|... 59 
# 

NO || ? 

14,0 !| 44,0 
‘19,0 "| 25,0 
. 8 92,9 


[Moyennes |. 4: al ? [ 10,4 | ea | 3 ( #1 à 
i ls à 
| 














! ka : n s* 





Due tent trs 0 Cesu és, ps os D no mass 
CR | L ', ; : t i 
| : mp ve, | es sus tt … 
1 1 1t« “: 1.3 t Li 
LT | “2 1 {te lu 7 Li 
dus D nf L = : L 
EN Jp, L situ € 
Le décimètre cube de doige fraiche pèsa: 
Sr Bonérd 1.11": 06420 1 .0 Le" LPS tr] den gete oi ttes 
,« Saimt-Gorthgrd,. |. n 1 0,180 | de Far li | U à EC CC A TES D 6 
Simplon, . . pt 0,082. fase e “ie | te a 


Bevers 1"... 0,078 : 
A1. Gentiana acadis et Gentiana verne sont encore en Üeurs, — 24. liola calcar. fleurit près Alp-Nova (Saint-Moritz), à 
2460= als. ne | | os u 
{crimsel, Le domestique qui passe l'hiver à l'hospice signale : 4. Chute de neige loute la journée per vent violent (tourmente). 
6. Hauteur de'la neïge 00,96; lac gelé. 
DA. La surface de l’eau du lac au Grimsel ne se couvre pas d'une couche de glace, Per suite de fortes chuïes de neige, Île 
lac se couvre de neige imbibée d’eau qui, par le froid, devient compacte. 











372 1864. 


OGhecrvationus météomliagiaupa à diveran stations fédérales suisues. 
41194 —  loiTempératures de Faire Pomgbre. srt1.0 43! 
Lsentomhae:1964. 















9 pa PO NL RE 





| Prat ei es NOMBRE — 
TACÏT 1 ENAR 
: STATIONS: 1 L D” mevREs. 
CONTI T07 F2. "45404 tu 
A ti d 








mas Ve lais) : 


| s 





nl 





(Yahis 
duiier Pr | HE 
Saint- Gotthard Si 
Bernardin nine 









#Simplon (Valaiÿ) 


Grlimsel (Berng) ; 3. h 
Bigi-Kuim (| hwy£) .. 
Bevers (Grisons) ee" 
_Zermatt (Valai r de “ol 
Zernetz (Grisovts) 


TO TC 
Andermatt (Uri) 


wWelssensteln TSÔEUrS : 


= OS DS DS le dd ES NO = 


Engelberg (U 
Chaux - de- sn ; 
châtel). . 


L 
Chaumont Dr ET tel : 


lerwal ca 


eu- 










_ | 16 | Cetre PTE 27 . U fr 19,0 | 4] 0,0 
17 Berne nent OT l 16, 0, 24: 0,0 
18 | Sehwyz . . .l.. a si | 18,3. 24 | 0,0 
p. | 19 | neuehâtet (Oh A 88 | 1 < 24 | 00! 
20 | Zurich (Observ Que |, 80 À 16.6 nl 4 6.0 | 
21 Soleure . . .}. L eh il. 1 1 ub _ê4 0.0 
22 | Genève (Oberrais… 0 t 24 | 0.0 
23 | Bâle. . . ..|. "24 | 00! 








Ü 


,3350® {1 station}. en \ ; 
2478 à 2008" (5 StaUops) ns 
1874 à 1448 (6, statignis) . 
1281 à 980 (4 stations) . 


603 à 215 (8 Stations). . , 


\lu "Bee Hauçur | ntià LA re Hérpace.... : | 








g ; 9 | 
=. ut mé es 
O+ © à 







3350 à 2179 (0 à AY. . . A 1 ce je 180= | 
___ [2139 1652 (A à B:. __ 27 123 
né dE YTI0OT (BIC ——:. 5 Égat [TiI81s 


1107 à 477 (CàaD). ‘27.1 630 À 124! 


| Où 1! [nes au Saint-Bernard. .N 92. 


OU à 5 | Théodule au Simplon. . #51 1342 1 

Où à 17 Théodole à Berne. . . . 5 | 2776 

Ü à 22 Théodule à Genève. . . . . 23 é 
à 23 Théodule à Bale . . "2 .". [ais m4 173 2007 


Moyennes lotales A | , 148") 162 
Maximas . . . , . . 174 200 
Minimas . . . . . .| 108 120 
Différences . 1: 6 #û 





1864. 385 


Observations météorologiques à 928 stations fédérales suinnen. 


Hyærométrie. Fraetion de saluration (humidité relative). Minimas extrêmes de 7—1—9. 
Hydrométéeres. Pluie ou neige. Total. Hauteur. Nombre d'heures pluie ou neige. 
éent'dän ciel. Nombre de jours sereius. Fraction du ciel couvert à 1 heure. 

Vents. Force (intensité) à 4 heure. Nombre de jours calmes ou vent faible. 


Janvier 1964. 








HEMIDFER" PLUIE OÙ NEIGE. ÉTAT D: DU (CIEL. 
An 1e Se —— Nas 2] auteur [noue p'azones.|Serein.| | J'Foree 
he , de neige. | Neige. | Pluie. | je; juurs a 4 h.|calines. 
25® |0=,0! 20 | 23 1.1 
1 ? 2 | 0,0 Ï : 2 [o,s 
10,0 | 0,30 | ? 10,8 
2929! 7? ? 11,0 
14,4 t 11,6 | : 
| ? Lo. | 
; | A 
| ; 
l t | 
| : + 
E ù ? ? ? » | » loolu IH 
13 | 68,5 24 | 0,0 | 21,5 | 21,5 ? ? ? | 20 | 30 Los | 15 
C. | 14 | 70,2 40 | 10,2 | 39,0 | 49,2 ? Ÿ ? Los |2,7 lo, | 28 
15 | ? | +? ass | 40,9 | 59,4 | o.21 | ? | +? io | » | » | ? | 
16 | 76,6 39 À 5,9 |-9,1 | 16,6 | 0,12 ? ? Luz | 30 [0,2 | 26 
3 | 80.6 58 6,1 | -18,5 | 24,6 Ÿ ? ? 16 |5,0 L 0.5 | 20 
#8 | 86,17 |' 59 À11,1 |82,2 | 44,3 | 0,27 À 25 | 10 | 8 | 7,4 |or | 26 
p | f9 12596: 87 L120 | us |-28,1 | 0,10 ? ? 4 |9,5 1,0 | 21 
30 | 88,1 60 1,0 | 22,6 } 23,6 | 0,10 ? ? 5 ? Lo,e | 17 À 
21 À 03,5 | 36 | 6,0 | 11,4 | 24,3 | ? rt | rt ls [ee Los | 14 | 
: 22 | 62,9 48 | 11,4 1,3 F'12,7 ? ? 14 À ? | 8,6 L1,2 | ? | 
23 | 77. 45 [11,8 | 11,8 |.24,6 ) ? ? lis | 30 | 1,7 ? 
A. 61.6 112] 0,0 | 14,9 | 14,9 ? ? ? | 20 ? [1,0 | 8 
B. 71,0 25 | 0,0 | 39,1 |.3a,1 | ? c ? | 22 ? [o,5 | 20 
| C. 89,1 24 | 14,2 83,8 |:48,0 | ? ? ? lu ? | 0,4 | 22 
D. 83,9 31 À 8,4 | 17,1 | 05,5 ? 2.1 ? Jia 6,1 Lo, | 21 
Moyennes. {| 71,4 | 24 À B.7 | 28.2 1..3,9 | ? | ?- 2? [17 | ? 10,6 1% 


- 0 


(irimecl, — A4. lautrur de le neige qui couvre Je «ol » la he, 2m,10. 

22. Le ray sola®es éclairent ln siation pour la premiire { 8 oufls année. 

Wa. Par la dispositièn des crêtes de montagnes qui dominent lef pin du Grimsel, les rayons solaires en hiver se pénètrent 
pat den< 1x lerabte dé la slation au Grimsel. 

Berers. — 13. ,Lg dl est gelé à Om,09 profondeur. — Âtye. te Vus forte chute ext au Grimsel. -—" Pie. Va plus forte 
chute est a Balp, Jje 1780 à 1418m il n'est pas tomhé de pluie. — État du ciel, Aux statjops, Vet B le ciel a été plus 
cerein qu'r Cet 1} —i7'qne, Le vent a été Plus fort a Ja station À qu aux stations inferieures. 

1 ‘s 
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Observations météerelogiques à diverses stations fédérales sulsses. 
Températures de l'air à l'ombre. 
8 septembre 1864. 


STATIONS. —…— 
Diurne. | Mas. Mia. 


Saint-Théodule (Valais: . | 3350" , 0°,9 |—0,51] 1°.0 |—6°,0 


3,601 6,4 | 1,8 
? ? ? 
? ? ? 
? ? 1 
5,121 8,8 |—0,6 


15,0 | 11.7 1 
18,1 | 14,7 9 ? [ 


Saint-mernard 'Valais\. . | 2478 
Julter (Grisons). 2244 
Saint-Gotthard (Tessin) . | 2093 
Bernardin (Grisons) . . . | 2070 
Simplon (Valais) 2008 


4,0 
4,6 
4,9 
? 
Grimsel (Berne) 1874 6,6 
Rigi-Mulm (Schwyz) . . . | 1784 8,4. 6,2 
Bevers (Grisons) 1715 
Zermatt ,Valais, 1613 
Zernetz (Grisons). . . . . | 1476 
Andermatt (Uri). . . . . | 1448 


? 

? 
10,2 | 7,4 ? 
13,8 | 8,8 ? 
10,0 | 8,6 ? 
11,0 | 8,3 L 


Chaumont (Neuchâtel) . . | 1152 13,0 10,8 
Engelberg (Unterwalden) . | 1014 
Chaux - de - Fonds (Neu- 


chatel) 980 


Coire (Grisons). 603 
Berne (Observatoire), . . . b74 

547 
Neuchâtel (Observatoire) . | 488 
Zurich (Observatoire) . . . 480 
Soleure . 441 
Genève (Observatoire) . .| 408 

275 


14,1 11,1 


4 


16,3 | 13,2 | 14,19 | 18,9 
17,0 | 13,9 ? ? 
17,8 | 15,2 ? ? 
18,0 | 15,4 ? ? 
18,2 | 15,0 ? ? 
? ? 14,94 LA | 11,3 
19,2 | 14,8 ? 11.1 


1,1 
? 
? 
9 
? 


wWelssentein (Soleure) . . | 1281 10,0 8,5 


Moyennes 
3350® (1 station) 3350 3,5 0,9 
2478 à 2008 (5 stations) . . | 2179 7,1 4,5 
1874 à 1448 (6 stations) . . | 1652 10,3 7,6 
1281 à 980 (4 stations) . . | 1107 | 13,0 | 10,5 
603 à 275 (8 stations) . . | 477 | 17,8 | 14,6 


Hauteur pour 1° de température de différence. 


3350 à 2119® (0 à A) . . .| 1171 | 219=] 325" 
2179 à 1652 (A ùB) . . .| 527 | 203 | 170 
1652 à 1107 (BaC) . . .| 545 | 202 | 188 
1107 à 477 (Ca D) . .. 131 | 154 


Théodule au Saint-Bernard . 
Théodule au Simplon. . 
Théodule à Berne 

Théodule à Genève 
Théodule à Bâle . . 


Moyennes totales . . 


Minimas 
Différences 








1864. 385 


Observations météorologiques à 928 stations fédérales suisuen. 
Hygrométrie. Fraction de saturation {humidité relative). Minimas extrêmes de 7—1—9. 
Æydrométéeres. Pluie ou neige. Total. Hauteur. Nombre d'heures pluie ou neige. 
éent'äu ete. Nombre de jours sereins. Fraction du ciel couvert à 1 heure. 

Vents. Force (intensité) à 1 heure. Nombre de jours calmes ou vent faible. 


Janvier 1964. 


NA MIDITÉ : : PLUIE OÙ NEIGE. 
LOUE dE 


Force | Jours 
a DL h.lcolwes. 


STATION&, 


Total. : a 2 | Nomb. 
de neige. | Neige. | Pluie. |}. ; 






25" 


? 
? 






Œœ 1! © [Or dd ON = 


0,0 21,5 21,5 , 
10,2 39,0 | 49,2 ? 


45 
18 


#8 
9 


18,5 40,9 89,4 0.27 
26 


à 


86,1 
75,9 
88,1 
93,9 
82,9 
77.7 


11,1 
12,0 
1,0 
6,9 
11,4 
11,8 


182.2 | 44,3 | 0,27 

41,1 |-29,1 | 0,10 

22,6 | 23.6 | 0,10 
11,4 | 2,3 | ? 
1,3 F'12,7 ? 
11,8 | 24,6 | ? 


21 0,8 


D D SNS CA 


23 

61.6 14,8 | 14,9 
11,0 
69,3 
| 83,9 
Movennes.{ 71,4 | 24 


0,0 
0,0 
14,2 
8,4 
B.7 


39,1 |.39,1" 


? 

9 0,5 
83,8 | 48,0 ? 

? 

2 


sp» 


0,7 | 21 


14 


17,1 | 25,5 
28,2 | .31,9 | 


16,6 | 89 | 5,9 | 9,1 | 16,6 | 0,12 | ? ? [a 
80.5 | 58 | 6,1 |:48,5 | 24,6 | ? ? lu 
l | po? 


SX OÙ Où À 
te où 9 


firimsel, — 40. Hauteur de la neige qui couvre Je s01 à ia he 9,10, 
22 Len reçamm polaîes éclairent la siation pour la premier Î s elle annee. 
LA. l'as la disposition des crètes de montagnes qui dominent le lasin du Grimsel, les rayons nolaites en hiver se penétrent | 
pat dan ln Jernhte gi la station au Grünsel. 
Berers. ;— V3. ,hkg «@h est gelé à O®,09 profondeur. — Ney. la Vo forte chute est au Grimeet. aies Fa plus farle 
chute est a Ralgs At fo à D£48m il n'est pss tombé de pluie. — Étet du ciel. \us statop"s Vet R le ciel a élé plus 
serein qu’ el}; pnr. Le sent a été plas fort à ln station: \ qu ‘aux stations infé rieures. 
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380 1864. 


Observations météorologiques à 25 stations fédérales suisses. 
Températures moyennes de l'air observées à 5-1-Y (3 lectures). 
Février 3964. ‘' 


L ° 


MOYENNES. EXTRÊMES. | NOMBRE DE JOURS. 

En nn mL 

STATIONS. ALTIT. ï Partiel-| Tou- | Toe- : 

lement | jeers jeun | 

' | +00. | +0. | —2. 
Saint-Bernard (Valais). . | 2478® |—7°,46 
Sulter Grisons) 2244 | —5,38 
Saint-Gotthard (Tessin) . | 2093 |! —5,14 
Bernardin (Grisons) . . . | 2070 | —5,21 
Simplen (Valais) 2008 | —4,86 


Grimsel (Berne) 

| Rigi-Kuim (SChwyz) . . . 
Bovers (Grisons) 
Zermatt ,Valais, 
Zernetz (Grisons) 
Andermatt (Uri). . . . . 


Welssentein (Soleure) . . 
Chaument (Neuchtel) . . 
Engelberg (Unterwalden) . 
Chaux - de - Fonds (Neu- 


Cotre (Grisons). 

Berne (Observatoire) . . . 
ScRNYE . 

Neuchâte! (Observatoire) . 
Aurich (Observatoire) . . . 
Soleure . 


à 2008 (5 stations) . . 
à 1448 (G stations) . . 
à 980 (+ stations) . . 
à 2753 (8 statidns) . 


Moyennes fes 23 stations . . 


Hauteur pour 1” de température de différence. 


2179 à 1652 (AB. . . .| 527" 184"! 266 1847 à 1862. 
1652 à 1107 (Ba C' ...| 545 184 | 172 . _ nm 

= \ : ; enève au gran 
HOT à 417 (CRD) . ..| 630 | 211 | 214 Saint-Bernard | 
2119 à 477 ‘ADI. ..| 17302 | 206 | 212 


Moy. diurne 4 | 

Diurne. 1864. . . . N° 
Genève au Simplon. . . . . | 1600 | 196 | 210 Différence — 1 
Simplon au Saint-Bernard. . | .470 181 | 188 | 196 Extr. 1947 à 186*?. 
Genève au Saint-Bernard . . | 2070 | 192 | 205 : 35 ]Max.254®,min.t:4 


Les estrâmes an Seint-Hernerd sont des lectures de 7-1-9 h.. et non per thermométrographes. 








1864. 


Observations météorelogiques à 28 stations fédérales suisses. 
Mygremétrie à { h. Extrêmes minimas des observations 7—1-—9. Fraction de saturation. 
Hyéremétéeres. Pluie ou neige. Total. Hauteur. Nombre d'heures pluie ou neige. 

État du otei. Nombre de jours sereins ou'soleil. Fraction du ciel couvert à t heure. 
Vents. Force à 4 heure. Nombre de jours calmes où, vens très-faible. 


Février 1964. 




















| HUMIDITÉ PLUIE où NEIGE ÉTAT DL CIEL. VENTS. 
| STATIONS. ann | |  . Hauteur |"OMBRE D'RECRBS. Serein. sc Fons ra 
à4h. Min. ue . Neige. see de neige.] Neige | Pluie. Nes nn a {h. |calmes. 
| I ? ? 06,0|56==,7 146% ,7:1"02,63 | 82 ].0,0 ? ? 
2 ? ? 0,0 ? ? 1,82 ? 2 EL 0,5 | 18 
A | 3 | ? 4 0.0 | ? ? 1,88 | .? à e.Lin, 1,2 | 13 
4 ? ? 0,0 |'126,t | 126,1'| 0,41 L AE «6 1,2 8 
5 | 83,5 21 0,0 | 83,2 | 83,2 | 0.75 | 61 |.08 | 10 Ÿ ? 
6 ? ? 0,0 | 153,3 |1153,3 |:.2,13 | 83 | 0,048 16 - 1,2 | 12 
7 ? 7 0.0 | 101,8 | 101,8 | -? 2? À Miss. 0,6 | 16 
B. 8 À 76,2 56 0,0 | 21,2 | 21,2 | 0,52 ? Yub- 9 0,5 | 19 
9 | 58.0 34 0,0 | 208 | 20,8:|- "M ? Liud 412, ? 9 
10 | 68,2 26 0,0 | 124,7 | 24,7'|40 7 ? Ah 12: 0,7 | 10 
11 ? ? 0.0 | 78,0 | 78.6 !| +0,75 2 | 9 0,4 | 20 
12 ? ? 2 LA | ?l bte À: ? ? 
13 | 74,9 31 2 7,2 188,41|2@ut6%t ?!4 7%] r?- 0,6 | 15 
C. | 14 | 72,3 4i 689,1 74111: befres. | +4. 0,6 | 1y 
| OT 4 “lé s 
15 ? 11,5 | 80,9 ans | 1435 | .? ? ? ? 
18 | 62,6 .i0,0 | 89 k s9tllcnt ? v Li 1,0 | 1: 
17 | 74,4 115.1 | 238 a : ? » ts», 48 0,3 | 20 
18 | 76,7, 0,4 | 430 :|7 168,4 || 025 ? ? 13 ? ? 
p | 19 | 114 1 8.1 |uwe |".24,4 !| ve % bg - 1,0 | 11 
so À 78,8: 48:b111,9 | ‘189 l-.n,8 ll ans À 7? À 77. { 11 0,9 | 10 
21 | 85,7 |i‘e4:.$. l6,4 | «wo | 2354|| & ? | Tr | 10 0,4 | 21 
22 | 73,8: 1 45 Lise 7,2 | 16,0 || :0,05 21: td ‘5 de 
23 | 71,6 L'i51:.l: He 3 | :102 | 22,5!| ‘? ? 11 . 1,3 
LL DS | CET PAU ) 
A. TETE # csse loss || ro 8: 10 | 13 
B. 66, 11 : 100 e66 |"66.6 |? . 29 0,7 | 15 
C. 73.6: 11857 |. 64,0 e. 2: À 10 0,6 | 17 
D. | : 6 his ko2,6 || °? TUE 2 1,0 |. 15 
| Moyennes . | - 14 | à | ï : ]'.86,0 '|:, 60,9 1] o, 1 “tr? 0,8 | 15 
à nero anti 0 0. 1atoqanmeor oh BR vou Que 
"OUT Pl 1 Aus “ar LS, {ll . / de ts; 
di sel L: ue Di “OP Sol 
A LA “le 3 TT bn he ee 
GIE NE mies totale de la nee à la "reg 2, 2 S.,.f{ex:. 2m,70. ile) 2. pobepe 
tal via 
Are CUT ue ES el nl AoiGitié Un és) 
on node on Loaur ‘ #41 _ lai ui buatrél-tne üu6 Holdune 
open AU CET un, ont Cul (LT entr nie te ot) 
b 5 ÿ ut Pour PRE A far ‘ 1.1! CEE | 


378 


Résumd de dherostions'aftiéerelesiqepniè 8 -medions fédévelen suisses. 


1464, 


1] De 281e00t mr Bsantormbre Li NESde 0 


TR 2er | A: um. Leur. 
2119 % 1662! (A h B5! Let [iss 
CERCT AB ei 1 : |. 4 
rior'a ‘Drb| {6 h D)! ee pe 
à. Mhéodite | (486)ml à Bale(21501. 
D. M re ) A'IBérme (55 HX:. 
.. )'a-Zrmmatt (1813) 


nes {4 SE UetXibérg (874 Xi. 


sn I 
FENTE 


0 
1." [OS PR 





DRE 


auS-Hermard( 418) 
) au Simpton (2008) 
_ iBérne . A L. 





| 
4 eu | 
1 ! l 
: | 
Î 


ses, 


*,. 1 .Hauteurs pouf. l°. de températures de différente. … , …. 1 


Voyez les tableaux qui précèdent. 


DIFFÉRENCES 


D'ALTITT DES 

[ 
mm *- - 
Pi ne : eut 1 cel 
Via nt ... «mil lo: 
41154511 Fr Te . SA A 
ce BOSS Puel el 
C1801450 0€ Ds LA DÉÉGR ere 
12776141 ; He DS 
Fais , ele ve 
4894" 1 | DT 
] se Ce 5 


i ” TLE ; “or or ve 


RE #UL te. 
‘al {io | 
- * n 

LU 1 AT 


, 


s'y sepras st ve) mms ste 34 


« 1872, ; 4 | 1 
342 AA 
2716: : 

02943 1 


os we Less -, qd: 0 D , . su 














1808. 379 


Mauteurs pour #° de tbkrnpéiatures de différences des matlons. 
Du 28 août du s'Aéptibre son (#2 %01FS, 8 dectures). 
Hauteurs calculées par'fes rosée Mes /bbderVatiétfs 0e 7 midtin, 1 et 9 soir. 

























song un aurohist 24 oo 
| s AOÛT 1864. CORTATENEL SEPTEMBRE 1864. H 
3 | 0 4 | 2 = 
0 a AÏ 198=| 219] 279e 198=| 217% 129%] 180=| 3259 290 me sn 486 
AB 150 | 155 | 135 146 | 220 a51 | 193 | 129 |a6 ent] 128-164 






182 | 165 
157 | 185 
176 | 212 
172 | 219 


Ba CI 188 |(493)| 165 
a D] 217 | 134 | 137 
a | 202 | 212 | 192 
b | 205 | 231 | 165 





221 | () | 188 da12| a " 416) 
281 | 120 | 154 À 188| 464 20h161| 
195 F:200.4 221 daût| 244,444) .45 
204 le 8014: 1192: A7, Ab af &£ 
c |123 | 104 | 101 101 | 219 1881! mari V8 Q hu) 2881 LAN] 147 
d | 202 | 148 | 188 160 | 181 160. dat 481811704289) 148] 187È 


———— ————— om | ms | mme | u——— 
——— Qi nn | mm | ms | mme À mm Mommmmmmmmmns. | mme 


Moy. | 186 | 180 | 170 161 | 202 202 | 158 | 197 | 187| 266| 135| 131 
Max. | 217 | 219 | 219 198 | 220 281 | 200 | 325 |230| 325] 176| 149 
Min. À 193 | 104 | 101 101 | 165 139 | 120 | 154 1551 221 | 1011 120! 
Di. | 94 | 175 | 178 97 | 55 142 | 80 | 170 À 73104] 75 21] 




































{ 
| 
Hauteurs calculées par les moyennes diurne. | 
| 


191 | 263 | 285 | 204 | 174 | 193 | 247 | 151-5150 L'A426 PrhatrA-210: USA 28) 124) 16 | 
172 | 268 | 162 | 208 | 257 | 191'} 314 |: #40° libtdi} 289 Sa] AN) 12RN LAC 
167 | 170 | 165 | 145 | 164 | 208 | 207 | 171°} #79 D 1717: | 17@ RU8: 4470] 307 4 ga 
171 | 175 | 172 | 168 | 151 | 188 | 214 | 174.)'193 À 18F01:168 7296 (Dd39] sf) lof a} 


ct. mate” À meme À cms | ommemmmne À œmmmmmmeonmer | cmmwumememm… | mummmmmmmcunee À œmmmemmemmue M'ammentemmme— | 'esmmmmmausess À mmoumms Noms | mme | 


Moy.| 163 | 188 | 198 | 196 | 163 | 198 | 231 | 172 | 184 | 156 | 162 | 191 | 183] 234] 129 110 
Max. | 191 | 263 | 285 | 268 | 174 | 208 | 257 | 191 | 214 À 181 | 17# | 289 | 1941285) 151! 134 
Min. | 122 | 143 | 165 | 145 | 151 | 188 | 207 | 151 | 150 À 125 | 141 | 118 [170] 196) 118] 81 
Ù Diff. | 69 1 120 | 120 | 123 23 20 50 40 64 56 833 | 121 | 241 8] 131 53 


me mm © 
— 
dé 
LT 
— 
Cd 
CS 


Mautenrs par les observations à 7. 1, 9 M. et diurne. 
Moyennes générales. 


Moy.| 174 | 184 | 184 | 192 | 162 | 197 | 225 | 189 | 196 | 179 | 160 | 194 | 185] 252| 132] 12 
Max.| 217 | 279 | 285 | 288 | 198 | 220 | 308 | 217 | 285 À 281 | 200 | 325 | 230! 325! 1761 149 
Din. | 122 | 104 | 101 | 145 | 101 | 165 | 142 | 111 | 118 | 125 | 120 | 118 | 157| 196] 101| 9 
ADI. | 95 | 175 | 184 | 143 97 55 | 166 | 166 | 167 | 156 80 | 20% | 731129) 75| 91 


Vos. les tableaux qui précédent. 
, Wasimas ct mintmas, Saint-Bernard — Simplon — Berne — Genève par thermométrographe diurne (24 heures). 
Ezstremes des autres stations sont des lectures de 7 matin. 1. 9 soir. — Les maximas sont généralement trop faiblex, les 


{ minimas Irop élevés pour les eatréines diurne. 


| 
| 
| 


Er : a —— — —"—— —— 2 —— a ————  —— ——_— —————— —— 
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CARTONS. 


(Aargau.) 


Appenzell. . . . 


Fribourg. . . . . 


(Greyburg.) 


Saint-Galles. . . 


(Ganct-Gallen.) 


Genève 
(Oent.) 


(Graubilnbten.) 


Les abservalions re fnnt à 7 matin, 4, 9 noir. — Au Saint-Bernard — Simplon — Rerne — Genere, elles sont bi-horaire | 


Observations météerelogiques en Suisse. 


82 Stations. — Situations et altitudes. 


Grimsel (Hospice) . 


Vuadens 


Saint-Galles 
Alstætten 


Wildhaus. . . . 
Genève. . 


Splügen (village). . . 


Bernhardin 


Castasegna 
Sils (Maria) 


CANTONS. 


Lucerne 
(Lwern). 
Neuchâtel. 
(Reuenburg.) 


Schaffhouse . . . 


(Saffhaufen.) 


* (Golotburn.) 


Tessin. . . . . . 


Thurgovie . 
‘(Eburgau.) 
Unterw alden. 


Valais. . . . . . 


(Ballis.) 


STATIONS. 
/ 


OCR ETS LLC 


La Chayx-fle-Fouds 


Neuçbitel. + - - - 


GARE = 


Soleure. ". :. È 7 


Weissbmèteiri . 


‘ Faidriu ca: 0 € 0 3 ; 
1 BalimaoBai 0 +: . . | 


dugns «1 dle 
Mendrisio. ..... 
Kreuzlingen. : 
_Frauenfeld .. 
‘Engelberg, . 
Stanz Hé 
Andermait 
Altdorf. 


Martigny Rs 


‘| Saint- Bernard, : 


Simpton (Hospice) 
Reskigen 


Sainte-Croix. 
Le Sentier 














1864. 301 


Ohservatlonn météeralpgiqnen. en Auln à 33.stations. 


Stations. —. Allitudes., -.Oniantations. , Abservateurs. 


a —© 2 ct 


ou CADRE E | #1 11F :ALTI- ILoNg} "LATI- Loyoili1 AD VAR 
STATIONS. | OBSERVATEURS. 





= pu ERRONS AR PER Re «CORRE en DDE- l 
bise dE 

1 | Saint-Bernard (Valais). '. iaars= | Dr,1p= | 85°,52 |-MMl'EéséRdnoines. ‘+1 

2 |'suitét (Grisbris]. |. . . . [744 | 10.80 | 46,28 | Frères Gtanker. 

3 | Saint-bétisara |(Tessin) : |2093 | 10,25 | 46,33 | F. Lombhwil. 


Fr 


: EE 


4 | Bermardin (Grispns). . . | 2070 |10,27 | 46,30 | M. Bel 1. 
6 | Simpidÿ' (Valais) . . . "1" 3008 | | 0,28 | 16,15 | Bas. Fromurd. ot. 
-| 6 | Grimsel (Berne). . . . . L187& [0,31 | 46,27 | M. Imdor]. ue 
| 7 | mistenmim (Schwyz) . . . | 1784 |10,25 | 41,03 | C. Bürgi.. se 
p | 8 | mevers (Grisons). . . . . 1715 ||0,30 | 46.33 | J. L. rail. 
. { 9, | Sermatt{ÿalgis) . . . . . Jt& |: 0,22 | 46,08 | J. Rügen (pprè). 
10 | Zermets (Grisons), . «ml 4476 || 0.31 | 46,42 | C. Gui OT] 
11 | Amdermaté (Urik . . . .| 1448 |] 0,25 ,| 46,38 | P. Ver, Zürcher. 
12 | Wetatéxibteinr (Soleure) . | 1281i | 02F1! 47,18. | Jufendbangen. 
13 | Chaumont {Nétdhatel) . . | 1152 | 0,18 |'47,01 | E. Siren 
C. | 14 | Ængelkerg:(Utitarwalden) . | 1014 | 0,24 | 16,49 | P. PL, Wismann. onde 
: | 15 | Chaux - dé:- Férids (Neu- + DURE 
châtel) “11 27. ni 980 |: Ojf8) | 47,06 | C. Nidlel::.- ectbesit ru, 
16 | Cotre (Brisüns). … . . . [608 |' 0,29 li46,51 | Ed. KMS! 
| 17 | Berne (Obserédt re) . [5514 À 0, |146,57 | (ObsertitoltE 
18 | Sehwya |. . "|" 58 L'o,2s |'41,01 | E. Lomihul! | 
D 19 | Neuchâtel tofs atoire) . 488, | 0:18 | 47,00 (Observätéire.) _. ié 
20 zurteh(Obsertatbire . + . | 480 10,25 |,47,23 | (Observatoire.) re 
| 41 | Solegte’. . 1... .. 441, OT |:47,13 | W. rfi Li 
| 22 | @enêve lobseffaboire) . |" 408 |: 0,18 |:46,12 | (dbservatütié) 
[aa | mate... 17... .. Fons lot | 47.33 | Perl Mein. | 2 








À. 2478 à 2068 (istations) . . | 2119 || Aâtiude moyenne des 23tatjons. 
B.- 1874 à ‘1448 (Grstations) . . | 1652 |, Addition des altitudes desistalions divisées par 
C.: 1281 à 986-(4stations) . . | 1107 |} :98. xs ll 
D. 6081k 'œ®1$ (# stations) . . 477 | ils! AULUTA ELU: 
| Altitude moÿ,, des 23stations. | 42 qe APE 
See | 1258 y des AU 
entiers VW JE R L qe ele quais 


Les observations météorologigugs jpuisses sont faites à 82 siltiogys, Mot avons fait chpaa de 44. gtations comme résumé de 
ces observations. Les lectures se font, à toutes les stations à 7 [ mais, tih.et 9h. soir. 
Olnervations. — Températures de l'air. — Baromètre, — Prjbbromatre. — Direction et force du ven(. — État du ciel. — 
. SU it 


Pluies et neiges. Dies il 
d "ul 


: Luttes 
Plastmgs et minimas. Saint-Bergeqd — Simplon — Beran— \Genèye pat thermométrographc, diurne (H4 heures). 
Æstrémes des autres stations, spnt des lectures de 7 patio a | 19 sojt,, — Les msximes sont generalehent trop faibles, les 
miouuas hrop élevés. nr : ‘1 .,/ | 


_ . 
1 


3 + 22: 11 + ié 
| ss. ste : pl ! 4 4 £ : 0,1 | ï \f: 11] \ 4 
2 ‘ . 
«4 fe ‘tr ?/ ne! PARLE NES 


L--1 ' La 1 7 dd 
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| 
L 


CM - t . a 1 pu . 3 . 

Observations métcerolegiques à 23 stations fédérales snisaes. 
Températures moyennes de laîr observées x 7-1-9 ‘3 lectures). du 
Bécembre 1868. 


| : 
STATIONS. “et AETIT. 


l —_« mv— 


1RGS. 


PS ER = 


1 | Saint-Bernard (Valais). . 
2 | Sulier (Grisons), . . .,x . 
3 | Seint-Gotéhard (Tessin) . 
4 | Bernerädin Se aa 
5 


Simplien (Valdis) . 


6 | Grimsel (lierpeli nu . .. 
1 |.mist-muka (bchwyz) . 

8 l'Mevers (Grisons) 

9 | Zkrinatt {Valhis) 

10':|: ‘Zprèets (Grisons). . 

11 


12 | wetnsenstein (Soleure). 


13° l''Chaumont (Neuchàtel) . . 


14 | Engetberg (Untervaldeu). 


15 | Chaux - de - Fonds | Neu- 


chàtel) 


16 | Coire (Grisons) 

17 | Berne (Observatoire). . 

18 

19 | Neuchâtel (Observatoire). 
20 | Æarich (Ohservatoire) . 

21 | Soteure . . . ... 


22 .| Genève (Observatoire). 


23 | Bâle. 


4..2478 à 2008” (5 stations) . . 
1874 à 1448 16 stations). . 
1281 à 980 (4 stations). . 
603 à 27%: (8 stations) . . 


| Moyennes des 23 stations . 


2093 
2070 
:2008 


1874 
1784 
1725 
1613 
1476 
1448 


1281 
1152 
1014 


980 


. 
| 


547 
+88 
480 
‘441 
108 
215 


2179 
1652 
1107 

477 


2418" 


Ë 61 


—4,95 |—4,11 
+ 2:98 | —6, 
—+ 2,44 
3,84 
— 2,03 
—2,52 

9,12 
— 0,89 
— 2.3] 


4,46[-5°,13)-5°,88 ce 


0,32 
0,33 


lAtéyennes. 
— 3.64 — $ 47 


183 |-$,50 


| 


"0,:51-1.23 
1295 | 2,50 


ESTRÊMES RUNMNE DE JOURS. 
1 Partiel-| Ton | 
. . n. [lement |; jours | j 

. | +0. 


0,0 
0,0 
0,0 
O0 
0.0 


AS 1 

NAT 7 
42 
39 
1,6 
5/2 
4: 
sp ft 
516 


mL ubeeue 
as 


1258 | —0,52 [2,20] 


Hauteur ponr 1° de température de différence. 
.| 527 


2179 à 1652® (A à B}. . . 


1652 à 1107 (BàC).. .. 
1107 à 477 (Ca D).... 


2179 à 471 (A à D:.. 


Genève au Simplon. . . . . 
Simplon au Saint-Rernard. . 
Genève an Saint-Bernard . . 


‘ ‘1 : sd à: 1: ut 


Wartmas « mininas, _ Seint- Demand: 


245 
630 
1702 


410 
2070 


1600" 


De 


_— Simplon, 


289% |7536® 
239 166 
252 | 231 
258 | 240 


220" | 281" 
211 | 24 
247 | 274 


1847 à 1862. 
(16 années.) 
Genève au grand 
Saint-Bernard. 


Moy. diurne 20" 


1568, . . . 213 


nes 


285%) 254") 190! : Diférene —6", 
247 | 255 | 168 |'Extr. 147 à 1862. . 
274 | 246 | 185 [Max. 5937, min.16s. 


‘ , st 


— here — sont par thermométrographes diurne (24 Seore*. 


Estrémes des autern slationt «ont des lectures de 7 matin , ‘4, ‘9 soir. 


minimas frpp flesés. es 


(Les mesimas sont ge géralement trop faibles. Le 





1864. . 383 


@hservations météorelogiques à 38 stations fédérales sulsses. 
Mygremétrie. Friction de saturation (hamidité relative) à 1 heure. Minimas. 
Hydrométéores. Pluie vu neige. Total. Hauteur de, neige. Nombre d'heures, pluie vu neige. 
État äu ciet. Nombre de jours sereins. Fraction du ciel couvert 'à 4 heure. 

Vents. Force (intensité) à 1 heure. Nombre de jours ealmes ou vent très-faible. 
Décembre 1968. 


æ © = _« = + L.-d 


"rotaotté 









































TE ÉTAT DU CIEL. 


D 


‘ _‘ PLUIE OU.NEIGE. 













srariqne. ! [retire ncrnes. | Serei 
i 0! . Tr : Total Hauteur NOMBRE D'RETRE® Near . Uh. Force Jours 
Minis . . de neige. | Neige. | Pluie. de jours a { h. |calmes. 


















































| à | Mg: Uone,0 [31,6 |41%,6 | 0,38 | 36 | 0,0 | 12 | 4,6 
Hip, À DO | vi |'? 0,55 | 34 | 0,0 [16 | ? 
Dritte po 58,4 | "53,4 | ‘0,96 | 30! 0.0 À 10 |‘? 
? 1.19 ‘À 0,0 |.435,3 | ‘ass | ‘ »" ? | 00! 13 
po 


_65,9i1.122 
























oh ‘28, | “0:22 0,0 
s [it arof.:r .} po | ao | 302,0 2. | 84 | 0,0 8 44 +. 0,8 | 20 
7 a? qhsrr 4 po | 2. ant r ? t T8 2? f1o! 12 
R [73 18,0 ||: 46 AH; 0,0 | 21,8 | 21,8 | 0,38 | ? ? Lu l4,r{ 0,5! 22 
a, | 63,7,4.,46 | 0,0 | 30,5 |,30,5 |? | ? | ? Lio | 2 | 
Ut ct9 A. 00 + SA OR 2 | 
INT | ? ? 1 
CT 127 Tuler : 2 el A ? SO OO RP ? 
{3 is qe 15 À, 3,1 26R |..29,3 ? ? 4 2 11 | G,1 0,8 | 10 
C ta | 8,7, | 35 | ,26,0 65.6 1,6 è Lt tr.t 116 ? ? 
| us D ? À ?1 À oo la12,5 lues À ? |"+ | dla lr lo 
18-| 70,7. 42 +4,6-1-58:3-| 69,9 } 0,51 57 | ? 8°! 6,6.1 0,4 | 24 
| ‘lat sssl"ss ‘ais | rés | ‘519 v |? Ta LT TAT 0,7) 14 
+ [us À #6,7]] "39, 4*1b,0° | :30:0° | 106,0 |: ? 2 lt 14 | 75] ? ? 
19 À 81,9 ,{.: 62: ‘hi 2B,8 | 1,5 | 428 | 1? |? | s Piel 1,3! 13 
ET | 824 | 53 lv fo 18,0' | ‘33,6 | “? 2 46 F'a \es,3 | 1,0 | 12 
A1 | 8612 | .64 1°28,6 | 94,3 | 957,9 | :2 ? % Pa l's,3 1 0,8 | 16 
20 || 76,4 |. 551 À 24,5 : 80, | 21,5 | 0,02 4 | 31 4 7,21 1,2?) ? 
28: 06,159 o292.3:h : 1011 23,8 | :? ? | 614.6 | 7,31 1,37] ? 
ee #0: du CHE 
A. HU El ©? 0,0 | 237,1 | 371 | 0,52 0,0 | 13 ? À 1,47) 5 
B. | 1 74,0! 44,0 00 146,2 | Hi? | 2). 8 E oh, ? ‘10,82! 16 
C , Faso‘! 256 | 44,5 | 37.8 | 223 | 7, tk gt rl rl rl 
53,0 | 21,3 ne 27 RE Re 16 À 
Moyennes, | 2% | ?. | 10,4 | ana | ms | :r pp prdrle | 
CSL DU D. PUS 
Eee 4 j ù | 
3 Lo » 11, sta »ù ‘bb à CR DELLE PE 
à db ça 1 t t PT ! / ot 
| D | (È Ï nie Un it 
“4 1 1 Fe ob Fa CE: 1: A ” 
CL | | : PR : 
Le décimètre eube de deige fraiche a | PP te 
SemurrBarnérd 1.3": OMAD I 6 12 LE URI jretatte cos sels 
.… Saist-Gouthgrd,.". 4.1 0,480 | 75 que 11. Tr EE CC ET LI 
Simplon , . . es 0,982 L Les js ae | uote, DRE NT ENT D ‘os et 
Bevers . .‘. .'. .. 0,07$ , 


A1. Gentiana acaulis et Gentiana verna sont encore on fleurs, — 24. Fiola calcar. fleurit près Alp-Nova (Seint-Moritz), à 
2460 al. | re CRUE SN © Ré 

CGrimsel, Le domestique qui passe l'hiver à d'hospice signale ; 4, Chute de neige tonte la journée par vent violent (tourmente). 
6. Hauteur de la neige 0,96: lac gelé. 

DA. La surface de l'eau du lac au Grimsel ne se couvre pas d'une couche de glace, Par suite de fortes chuïes de ueige, le 
Lac se couvre de neige imbibée d’eau qui, par le froid, devient compacte. 








is datat-Govtt 





moe es 6 Usa ol ete 


1861. 


CO LR CEE TROT CRE TS CT PERS CECI PT ATX 


Observations, Déiéersiastane à 98 stations fédéreses alaien: 


Températures loyéines dè t'äfr oséttdes di — +: "V” | SYebtagesr den 


syct ont fh'eg 4 


17 DIT “rit 


æ — .—— _ 


"1 SPATIONR.: 1 nr 


‘1 4{l 
a i odiu / — ul 


‘1 tie St suf'l ui 
1! | Satüt-Béwmêra (Vars). 
$.} dutier (Grisdus)o . . «“. | 
(Tessin) 
y | meïnaräta |Gritons) : . 
5 | diiplèn (Vdai5) .| . 41. 


| 6 brimset TBérie) . se 


7 ? migt-Hulin|(Schwyz): . 
8 4 bévérs (Gridotis) .:. : 
9 | Zermatt:(V{lais) . . 

16.4 geinets (Grisons). . ': . 

1T | Antdiermétt {Uxi).: É 

12: bvetsdenntein ue 

18 | Chaamont Neuchâtel). . 

(LR Enige rt UnterWalden) 

15 £hau -de-Fends (Neu 
| châtal).41.). © .,. 





| 18 À Loire (Grisohs):. 


-_} 
ul 
€ era (Qbservatoire). : . 

| 18.1 sd sf + 60 | 


ervatoire) 
20 parts (Ode) 
22 Fe 

22, real (Ob de : 


23. baie. Ailes 


û Jr à 2008" [5 stations) . 
| 1874 à 144Æ [6 stations) . 
i | 428T à 98D! [4 Stations). 
".h 1GOB:h 275 (8 stations). 
“hi Moyennes dés ?3 stations . 


11 1258 


CA I SC ET TT 


| attvEéin asus” 
8 &br- t | CN | ELLES À 


Lot Vooit: MOYENRES. 


AG . 1 


ed db. | |754,9. LDinres: her. 


-Bn61-87,1 ie 9 
10,531 D 8 
1080! ul #0 

of 1,0 


von | 


1478 de 
2244! | 8,3 
042093! 10-14,94 
20701 À:-45,84 
2008 |:-3,99 


ET 
1152| 
1014! 


+3,40 
41,53 
i 483,99 


i +2,40 
r-à,34 
imd,34 
. 
à, 

it4,11 
) 4,39 
"20,91 
12,54 


& 880 
c 1.003, 
1574! 
"co 
hi ss! 
o 1 480! 
441 
‘408. 
275] 


a. 

Lo 

LA 

8: 

#+8:63| À: 

“61131 PB: 

t-d4,07|—-3,217 

+442 9: 
Moyennes. 

L4.h4| —8,08 RL 

1652 |+3;563| D®@ LES 

1107 [454] —8,64 

711 |-5,09] —6,0 1# 

+858 :|#7j20f 4 


2179 


Mautcur pour 1° de température de différence. 


2179 à 1652" 
1652 à 1107 
107 à {7 
2179, 47. 


Diurne:' | 

Genève au Simplon: . . . 
Simplon au Saint-Bernard. . 
Genève au Saint-Bernard . . 


1" 527 


|. 1302; 


| 8507 
1112" 
1286" 


1261 


0,0! 

161 
18183! | 
AS. RE 


545 
"830" 


179 
196 | 361 
184 ! 182 


364 
435 
365 


1600* 
#70 
2070 


323 | 474 
373 | 356 
275 | 377 


Ex TaguEs: ! 


Mis. 
1h18 


-23,8| 0,0 ‘ 
—29,0 
—26,0 
—24,0 
" 2 11-225 


Il Moy. 
1 1861. . . 
"130 


te =, 


) 
+ 


NOMBRE DE JOtRs | 
A 
*PPartiel. Ton:t Too. | 
lement jours joens 
Hov..| +00. | —o 
9.0 
6,0 
‘1 6,0 
|» 
6,0 


0,0 


4 
3 
1 
1 
3 
2 
0 
$ 
2 


"3 
v3 
14 
$ 
14 
+ 
7 


‘14 dE 


V4 


de 
4 
2 


| SAT à 1882. 
(18 aasté- 


T Gehèe am grand 
‘UE Saint-Bernard. 
diarne °* 
>: 
Différence. Zi 
Extr. 1847 à 186: 
Max.2:57.mun.1:s 





1864. 385 


Observations météorologiques à 28 stations fédérales suisnen. 
Mygrométrte. Fractiou de saiuration {humidité relative). Minimas extrèmes de 7—1—9. 
Mydroemétéores. Pluie ou neige. Total. Hauteur. Nombre d'heures pluie ou neixe. 
feat du ciei. Nombre de jours sereins. Frartion du ciel couvert à 1 heure. 

Vents. Force (inteusité) à à heure. Nombre de jours calmes on vent faible. 
Jaavier 1964. 
VENIS. 
Force | Jours 
‘La th. calmes. 


HEMIOTTÉ: PLUIE. où NEIGE. 
OP 
LE Hauteur [rowser p’aronts. | Serein . 


Total. —— > ——— | Nomub. 
de neiga. | Neige. * [de jours 
er) 


25" 










118,6 
28,8 
3,8 


D D 0 O0 dé D NL = 


9 

; L A L | 

| | 

, | 

| | 

16 | 76,6 | àa9 À 50 | »,1 | 166 | ou2 À ? | ? |: | 30 Lo | 26 | 

1 89,8 58 6,1 ‘48,5 | 24,6 ? ? ? 16 | 6,0 0,5 | 20 | 
#8 | 86,1 su tit |rn2,2 | 44,3 | 0,27 À 25 | 10 | 8 | 7, Lot | 26 

p. |t9 | 259} 37 |12,0 | 1141 | 23,1 | 0,10 ? ? 4 [9,5 1,0 | 21 | 

0 | 88,1 60 À 1,0 |:22,6 | 236 | 0,10 | ? » LS rt los | 17 À 

21 | 03,5 16 | 6,9 | 17,4 | 24,3 ? U ? 1 [6,6 Üo,s | 15 À 

22 | 82,9 48 11,4 1,3 | 12,7 ? L 14 | ? 8,6 l1,2 | ? | 

23 | 77 45 us | 11,8 | 23.6 ? ? » lis ao 1,7 | ? | 
A. 61.6 1121 0,0 | 14,9 | 14,9 ? ? ? | 20 » |1,0 | 8 
B. 71,0 25 0,0 | 89,1 |.239,1 | ? ? ? | 22 [0,5 | 2 
C. 69,3 24 |14,2 | 233,8 | :48,0 ? ? ? lu ? lo, | 22 
D. 83,9 37 | 8,4 |! 17.1 | 25,5 ? ? ? io le: lo | 21 
Moyennes. {| 71,4 | 24 À B.T | 24,2 | 31,9 | ? [ ? j ? [17 | ? 106 | 1% 


4 4 7 s. 


22. Le rage solaires eclairent la station pour la premivrq (os ceile année. 

( Ha. l'ar la disposition den crètes de montsgnes qui dominent Ù bassin du Grimsel, les rayons solaires « en hiver se pénètrent 
pat dans ls; leralite da la station au Grunsel. 

Davers. — 13. Le, "est gelé à O®,09 prolnndeur. — Age. ba Vus forte chute est au Grimsel. .- * Pluie. La plus forte 

A chute est a Bale, Aje PATK® à (ER il n'est pes tombé de pluie. — État du ciel. \ux statjopse \et le riel a été plus 

D serein qu'a C el 1}, —* F'qnt, Le vent a “lé plus fort à la tation” \ qu ‘aus stations inférieures. 


Cirimsel, — 49. Mautrur de la neige qui couvre Je sol » la T- 2,10, 
D 


s 
U 

0 ‘ , % + p] { 
« ‘ ; . : l , t, Ai PRE “rl |: l 


| 
- - i : 
ta “. : un RC CT 


| î 
t CS) i 


9 Ù PEL 











380 1864. 


Observations météorologiques à 25 stations fédérales suisses. 
Températures moyennes de l'air observées à 5-1-9 (3 lectures). 
Février 1804. : 


v ° 


. MOYENNES. EXTRÈMES. | NOMBRE DE JOLRS. | 
En >. nn ne. = —— 
STATIONS. : ; Partiel-| Tou- | Tes- 
à 1h. |7,1,9.|Diurne.} Moss. | Miu, | lement} joers | joers 

De. 


“ +06, | —0- 
Salnt-Bernard (Valais\. . | 2478 -9,65|-9 .881 6°, |-21°,6 0,0 nl 
Jufter Grisons) 2244 : —8,56| 6,2 |—25,0 0,0 
Saint-Gotthard (Tessin) . | 2093 1,45 10,0 |—20,6 0,0 
Bernardin (Grisons) . . . | 2070 —1,42 4,3 |—19,2 0,0 
Simplon (Valais). . . . | 2008 —1,16|—7; 4,3 |—18,0 0,0 


Grimsel (Berne) —6,61 
Rigi-Kuim (Schwyz) . . . —5,27 
Bovers (Grisons) —8,33 
ÆZecrmatt Valais, —5,00 
Zernetz (Grisons) —6,01 
Andermatt (Uri). . . . . —5,23 


Welisséntein (Soleure) . . | 1281 
Chaument (Neuchtel) . . | 1152 
Engelberg (Unterwalden) . | 1014 
Chaux - de - Fonds (Neu- 

châtel; 


œolre (Grisons). 

Berne (Observatoire) . . . 
MC YE . 

Neuchâtel (Ohservatoire) . 
Aurich (Observatoire) . . . 
Seleñre, ........ 
Genève (Observatoire) . . 


? 
? 
? 
? 
Le 
? 
? 
? 
? 


Moyennes 
2478 à 2008 (5 stations) . . — 6,62 |—8,05 
1874 à 1448 (G stations) . . —92,76 |—6,07 
1281 à 980 (4 stations) . . —0,34 |—2,91 
603 à 273 (8 statidns) . . 2,65 


Moyennes &es 23 stations . . 


Hauteur pour 1" de température de différence. 


2159 4 1652 (A AB . ..| S527=| 184") 266") 1847 à 1852. 
1652 à 1107 (BàC . . .| 545 184 | 172 : (ES ne | 
1107 à 457 (Cà D) . ..| 630 | 211 | 214 | Genève au grand | 


re Saint-Bernard. 
2119 à 45: ‘A à D: ...| 1702 206 | 212 Moy. diurne 


Diurne. 1865. . . . M 

Genève au Simplon. . . . . | 1600 196 | 210 215 | 105 Différence — : : 
Simplon au Saint-Bernard. . | 470 | 181 | 188 | 196 | 130 | 130 | Exvr. 1847 à 1867. 

, Genève au Saint-Bernard . . | 2070 192 | 205 ; 390 , 135 [Max.255%,min.1:s. 


Les extrèmes au Saint-Bernard sont des lectures de 7-1-9 h.. et non par thermométrographes. 








| BUMIDITÉ | 


1864. 


Observations météorelogiques à 28 stations fédérales suisses. 
Æygremétrie à { h Extrêmes minimas des observations 7—1--9. Kraction de saturation. 
Byéremétéeres. Pluie ou neige. Total. Hauteur. Nombre d'heures pluie ou neige. 

État du ciel. Nombre de jours sereins ou'soleil. Fraction du ciel. couvert à { heure. 

Vents. Force à 1 heure. Nombre de jours calmes pu, vent très-faible. 


Février 1964. 





| STATIONS. nb 
à4 b. Min. 
1 ? ? 
2 ? ? 
A | 3 | 7? ? 
4 ? ? 
5 83,5 21 
6 ? Ÿ 
1 Ÿ L 
B. 8 76,2 56 
9 58,0 34 
10 68,2 26 
11 ? ? 
12 ? ? 
13 | 749 | ai 
C. 14 72,3 41 
15 ? ? 
16 62,6 «5b , 
17 | 74,4 |66+. 
18 16,1, |‘ 581. 
D. 19 77,4 |:52 7 
20 78,811. 48 
1 | 85,7 li'e4:, 
#2 | 73,8: L3 45 
23 71,6, L''51 ‘. 
| | 
26 
3 
: 3$ 
| 


REA CPS PCR TE 
dr fl ipiGreu 


“rts1th) 


ELU 
_ 
“1 


“port 


| ALU A [N 
RS DT LITTLE 


ART 7A 


pores tte oh -»5.051aToqne) ,h 


: aa 
of: | 
DPATIEU 


so 
+R 
A 
oi. | 
di 


(Er 


TA PTE LI 


ptapruetl Gros 
, 





Pluie. 





0,02; 
0,0 
0,0 
0,0 
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0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
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21,2 
2,2 


11,5 
. 10,0 
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0,4 
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0,0 
lg. 3 
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= = æ —_ 


AL 
QUE | 


RE 


ne mme er rt 


PLUIE OÙ NEIGE. 


" Neige. Total. 
dns CE 5 


Hauteur 


de neige.|] Neige. 





16®", 1 |46°°, LÉ "0,63 


? ? 
? ? 
‘126,4 | 126,1! 
"83,2 | 83,2 
153,3. | 153,3 
101,8 | 101,8 
212 | 21,2 
20,8 | 20,8: 
247 | 24,1 
78,0 | 78:0 ! 
2 |? 
17,2 -|r138,4 
68,9.f 74,1 | 
802 À 42.4 
8,9 ‘k:6,9 | 
248 | 38,9 
4348 '1r168,4 
1168 |+24,4 
+18.9 |”:.31,8 
4,0 'À..35,4 
7,2 | ‘16,0 
40,2 il "22,5 | 





ses 
"666 
18557 
165 


“085,3 
"66.6 
64,0 
029.6 | 
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AS 


"au 
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ti 


oc 
en] | 
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ei 
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"+ dep tot t, 
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1,88 | 
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VENTS. 
Force | Jours 
a l h. |calmes. 

? ? 
0,5 18 

1,2 13 

8 

? 

. 12 

16 

19 

? 

10 

20 

? 

15 

19 

? 

1 

: : 20 

? ? 

1,0 11 

0,9 10 

0,# 21 

: | ? 
L j 1 

» 


dus) 


bistiotl-tuics ue nolquuie 


brasse ftp 2 ut 


4e) 
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1865. 


Observations météorologiques à 28 stations fédérales suisses. 


Température moyennes de Pair, à 3—1—1 (3 lectures). 


STATIONS. 


Saint-Bernard (Valais). 

Juller (Grisons) . . . . . 
Saint-Gotthard Tessin, . 
Bernardin (Grisons). . . 


#impion {Valais). . . 


Grimsel (Berne) . . . . . 
Bixi-Kuîim (Schwyz). . . 
Bevers (Grisons). . . . . 
Zermatt (Valais . . . . . 
ÆZernetz Grisons; . . . . 
Añdermatt (Uri. 


Welssensteln :Suleure). . 
Chaumont (Nuuchätel) . . 
Engelberg : Unterwalden) . 
Chaux - de - Fonds (Neu- 

Chatel ee HSE SR 


Coire Grisons). . . . . . 
Berne (Observatoire) . . 
NORWYE . . . . . . . . . 
Neuchâtel (Observatoire). . 
Zurich (Observatoire) . . . 
Soieure . . . . . . . .. 
Genève (Observatoire). . . 
Bâle. .......... 
2:78 à 2008 (5 stations). . . 
1874 à 1448 (6 stations\ . 
1281 à 980 (4 stations) . . 
603 à 275 (8 stations 
Moyennes des 23 stations . . 


Mars 1904. 


à »'a .d° 


ALTIT. 














"+1 , MOY EANES.. 





b.,17,1,9.|Diurse, 


2476" | —5° 3 


224: 
‘ 2093 
10 


1281 
1152 
1014 


980 
603 
514 
547 
488 
480 
441 
408 
275 


2119 
1652 
1103 

47 
1258 


| 
| 


-5°,75 +6°,20 


—1,04 | —4,89 
1,56 | —4,9; 
—1,30 |—4,17 
— 0,96 13,67 
0,31 |—2,11 
— 0,57 |-—-1,68 
2,08 |—2,45 
5,54 | 0,30 
5,4% | 0,23 
2,26 }0,79 
1,54 |—0,11 
2,82} 1,95 
2,10 |. 2,08 
5.83 h: à. 
10,93 | 6,81 
8,69! 4,60 
1,88 | 6.43 
8,36 | 5.56 
8,38] à,49 
8.15 | 4,98 
0,38 |! 6,41 
9.87 |: 6,90 
,Moyeunes. 
el 162 |—4,68 
2.51 |—1,08 
4,07 1.10 
9,03 | 5,19 


| 


3,50 [. 0.41] 


EE | 


? 
t 
? 
— 3,84 


+ CE TS % TE 


+ 


OR où Æ ù | + 


52 





QU Û 
EXTRÉMES 
Mas. | Vin. 
37,8 |—14,7 

5,0 |—15,6 
1,8 |—12,4 
5.2 |—11,4 
4.0 }—10,8 
1,0 —{ l, 
5,8 — 10,0 
6,2 —16,0 
9,1 | —8,4 
10,0 ue 
10,0 —{ 1,2 
8,4 | —5,1 
9,3" | —5, 
10,5 | —7, 
11,6 [—10,2 
16,6 0,5 
14,9 | —43,5 
16,0 | —1,8 
' 13,6 SES 1,9 
14,5 | —248 
18,7 — 2,2 
17,2 | —2,3 
16.7 | —0,5 


Hauteur pour 1° de température de différence. 


2179 à 1652" (A à B:. . . . 


/ 


1652 à 1107 (Bà C). 


1107 à 477 {Cà D) . .. 


2179 à #71 (A à D). 


Diurne. 
Genève au Simplon. . . . . 
Simplon au Saint-Bernard. . 
Genève au Saint-Bernard . 


527 

545 

630 
1702, 


1600 
#70 
2070 


197= 
349 
127 
160 


155 
20 
163 


147" 
203 

150 
162 


(58 
221 
| 170 





Lo 
201 
164 


121 
2350 


{ 


188 
120 


155 | 16° 


NOMRRE DE JOURS. 
Re 
‘JPartiel- Tos- 











Ton- | 
lement | jours | jours 
+0 | +. | —e. 
ni 0,0 25 
12 | 0,0 | 19 | 
12 | 0,0 | 19 
5 0,0 | 16 
t2 0.0 | 19 
15 5 11 
ÿ 8 if ! 
24 : -2 | 5 
28 2 ' 1! 
25 | 9 | 1 
15 à 9 
ÿ 10 12 | 
y 15 > | 
(r 12 >. 
14 15 2 
0,0 31 o.0 
At 20 | oc 
2 2ÿy 0. 
5 | 26 | 0.0! 
& 26 où! 
4 21 0.0 | | 
o | 22 | vw 
2 29 | vo] 
Morenne. | 
10 ! 0.0 21 
20 4 
12 14 Ù | 
5 | 26 lool 
[ul] sl 
1857 a 1862. 
(16 aunées.} 
Geneve au gran 
Saint-Bernard. 


Moy. diurne 181” | | 


1868 . . . 1690 | 
LI l 
Différence. 12 ! 


Extr. 18i° a 1x: | 
Max. 2057, min. Le: 


1864. 389 
Observations météorelegiques à 23 stations fédérales suisses. 

Mygrometric. Praction de saturatibn nn rÉlative). Muyonhes de 7-—1-9. Minimas extrèmes. 

Mydremétéores. Pluie qu. Pase. Total. de el e la neige. Nombre d'heures pluie ou neige. 

État ân ciel. Nombre de jours séreins ou 4 été ad ‘el cébvebt à 4 feure. 


Vents. Force (inteusité) à 1 heure. Nombre ie ol ou vent très-faible. 



































Mars 1964. 
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1864. 


Observations météorologiques à 28 stations fédérales suisses. 


Températures moyennes de l'air à 7—1—9 {3 lectures). 
Avril 1964. 


STATIONS. 


Saint-Bernard (Valais). : 
Julier (Grisons) 
Satut-Gotthard (Tessin) . 
Bernardin (Grisons) . . . 
Slmpilon (Valais) 


Grimsel (Berne). . . . . . 
Rigi-Mulm. (Schwyz). . . 
Bevers (Grisons) 
Zermatt (Valais) 

Zernetz (Grisons). 
Andermatt (Uri) 


Welssenstein (Soleure). . 
Chaumont (Neuchâtel). . . 
Engelberg (Unterwalden) . 
Chaux - de - Fonds ( Neu- 

CHAR ER ea 


Coîre (Grisons). 

Bcrne (Observatoire) . 
Selhwytsz. 

Neuchâtel (Observatoire). . 
ÆZurleh (Observatoire). . . . 


Genève (Observatoire). 


2478 à 2008® (5 stations) . . 
1874 à 1448 (6 stations). . 
1281 à 980 (4 statiuns) . . 
603 à 275 (8 stations) . . 


Moyennes des 23. stations . 


ALTIT. 


2478") —0°,37 


2244 
2093 
2070 
2008 


1874 
1184 
1715 
1613 
1476 
1448 


1281 
115? 
1014 


980 
603 
574 
541 
488 
480 
441 
408 
2175 


2218 
1652 
1107 

477 


MOYENNES. 


EXTRÈÊMES. 


A  — ne 


à { h. |7,4,9.|Diurne.| Mas. 


-3°,09/-6°,35] 8°,2 
9,0 
14,2 
9,4 
8,1 


9,0 


0,73 
—0,28 
1,99 
2,58 
2,47 
0,50 
4:48 
9,51 
8,11 
4,18 
4,72 
1,38 
8,54 


—3,62| ? 
_3,17| ? 
1,19 ? 
-0,38|—0,45 


—0,56| ? 
—0,89 
—0,42 
3,43 
2,39 
0,91 


5 


11,7 

15,5 

15,8 

13,2 

18,0 

4,52 17,7 
4,32 17,3 
18,1 


D LD | — 0 0 © 


+ 


9,54 


12,53 
11,91 
10,36 
12,33 
11,56 
12,15 
12,17 9,06 
12,67 | 9,12 
Moyennes. 
1,58 |—2,29 
4,81 | 0,81 
7,54 | 3,85 
11,96 | 8,23 


5,33 


8,05 
1,39 
7,38 
8,80 
8,08 
1,99 


23,1 
21,4 
19,3 
21,6 
20,8 
20,5 
23,8 
24,4 


2 
= OO © © «D 9 0 À 
- 


.| 1258 | 6,47 | 3,53] 


; 
Min. 


-14°,8 
—19,8 
—16,6 
—14,1 
—11,3 


—12,6 
—13,0 
—14,7 
— 7,0 
—11,6 
—10,7 


—10,0 
— 8,8 
+ 7,6 


— 6,0 


— 5,0 
— 4,5 
— 3,4 
4 
11 
— 3,9 
— 2,3 


Hautcur pour 1° de température de différence. 


2179 à 1652= (A à B). . . . 
1652 à 1107 (B à C).. 

1107 à 477 (C à D)... .. 
2179 à 477 (AD). . .. 


Blurne. 
Genève au Simplon . . . . . 
Simplon au Saint-Bernard. 
Genève au Saint-Bernard . 


572% 

545 

630 
1741 


1600 
470 


. | 2070 


163 | 170" 

200 . | 179 |: 

12 [is FL : 
165 


167 
171% 


162 
169 


169 
1173 
170 


167 
146 
165 


Dans re mois les minimss a toutes les stations sont plus bas qu'au mois de mars. 


167 


166 


Pertiel- 


nn. * 
Tou- | Tos- 


jours _ 


NOMBRE DE JOURS. | 


lement 


© o © © © | © © 2e = 


nm So 


à = me de Co 


um QD 


1847 à 1862. 
(18' anbées." | 
Genève au grand | 
Saint-Bernard. , 
Moy. diurne. 169- 
en avril. | 
Avril 1864, 
difference : 
169". 


tuèmt À. 
soit 











@bservations météorologiques à 28 stations fédérales suisses. 


1864. 


e 


Myæremétrie. Fraction de saturation (humidité relative). Moyennes de 7—1--9. Minimas extrêmes. 


Hydrométéeres. Pluie ou neige. Total. Hauteur de la neige. Nombre d'heures pluie ou neige. 


État du ciet. Nombre de jours sereins ou soleil. Fractions du ciel couvert à 1 heure. 


Vents. Force (intensité) à 4 heure. Nombre de jours calmes ou veut très-faible. 





HUMIDITÉ 


STATIONS. : RRPATINES 

4 k. Minim. 

1 ? ? 

2 ? ? 

À. 3 ? ? 
4 ? ? 
5 | 59,8 26 . 

6 P 34 

n ? ? 

p. | 8 | 52,1 25 
9 42,9 16 

10 44,0 24 

11 ? ? 

12 81,2 53 

c 13 | 59,4 33 
" [| 14 55,9 29 
15 P ? 

16 | 40,9 99 

17 55,3-| 48 

18 58,7 40 

p. | 19 54,6 32 
20 62,6 47 

21 58,4 39 
22 | 52,1 18? 

23 48,6 26 

A. p ? 
B. 46,3 16 
C. 65,5 | 29 
D. 55,5 | 22 

Moyennes .| ? | ? 





0,0 
0,0 


0,0 
54,3 
1,6 
14,4 
13,8 
5,9 


P 
29,9 
109,8 


89,4 


63,3 
60,1 
157,2 
35,0 
54,1 
59,7 
32,8 
55,5 


0,0 
16,0 
16,4 
64,6 
39,2 | 


Avril 1864. 


42,0 
33,1 


23,7 
10,0 
8,0 


P 
86,0 


0,0 


0,0 
0,0 
0,0 


0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


35,9 
71,1 
36,9 
0,0 
36,0 | 





291,0 
10,4 
25.6 | 


PLUIE OU NEIGE. 


U 
Hauteur [*Ows2s D’ po _—— 
Pluie. de jours 


42,0 
33,1 


291,0 
124,7 
33,2 
38,1 
23,8 
11,9 


? 
47,8 
165,8 


89,4 


63,3 
60,1 
157,2 
35,0 
54,1 
59,7 
32,8 
55,5 


35,9 
87,1 
113,3 
64,6 
75,2 






de neige. | Neige. 
0,31 28 
0,10 P 
? à 
P ? 
P 50 
P 
? ? 
0,27 L 
P ? 
p b 
? ? 
? P 
P ? 
? P 
P P 
4 è 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 | 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 | 0,0 
0,0 0,0 
P ? 
? P 
P P 
P ? 
P | pP 





a | nm 


0,0 
0,0 
P 
P 


© 
V9 NV | 0 v ‘DS v v e 


VD D °Ù ‘V | 


= 
9 — 
(=) 


44 


S 
S 


Do © ‘vw 
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S nn ss — 





Serain. 

ath 
17 | 4,1 
19 | 3,0 
18 | 0,4 
17 | 4,2 
19 | 3,1 
13 | ? 
11 | 4,7 
19 | 3,5 
20 | p» 
23 | ? 
17 | 4,4 
19 | 3,6 
15 | 4,8 
15 | 4,5 
18 | 3,9 
16 | 4,3 
19 | 3.6 
19 | 4,0 
16 | 4,1 
20 | 3,6 
18 | 3,8 
20 | ? 
16 | 4,0 
18 | 3,0 
17 | 4,2 
17 | 4,2 
18 | 3,9 
18 | 3,8 


Grimscl. 6. La neige qui coavre le so], emplacement où elle n'est pas veniée, a 4m de hauteur, 
19. L'obeervateur du Grimsel dit : Glace sur le lac 1,65 épaisseur, Ce n'est pas une épaisseur de glace ordinaire qui couvre 
le lac s cette hauteur , c’est de la neige imbibée d'eau gelée. 


39? | 1864. 


Ohnervatious météerelegiques à 28 stations fédérales suisses. 
Températures moyennes de l'air à 5—1—1Y (3 lectures). 
Mai 1964. 


EXTRÈMES. | NOMBRE DE JOURS. 


STATIONS. 
7,4,9.|Diurne.| Mas. 


Saint-Bernard | Valais). . | 2478" 1°,80 | 1°.571 11°,3 | —6°,6 
Juller (Grisons) 2244 2,84 —5,0 
Saint-Gotthard (Tessin). | 2093 ÿ | 2,15 —65,4 
Bernardin (Grisons) . . . | 2070 3,94 —2,8 
Simplien (Valais) 2008 4,90 | —3,2 


Grimsel (Berne) 1874 
Rigi-Kuim (Schwyz) . . . | 1784 
Bevers (Grisons) 1715 
Zormatt (Valais) 1613 
Zernets (Grisons) 1476 
Andermatt (Uri) 1448 


LE D 6 où SO D Un °° 


Welissenstein (Soleure). . |! 1281 9,82 
Chaumeut (Neuchâtel). . . | 1152 | 12,28 
Engelkerg (Unterwalden) . | 1014 | 13,67 
Chaux-de-Fonds (Neu- 


980 | 14,57 


Coitre (Grisons) 603 1 17,43 113,12 
Berne (Observatoire). . . . 574 | 17,22 |13,08 
Sechwys 547 | 15,178 112,93 
Neuchâtel (Observatoire). . 488 | 17,96 114,16 
Zurieh (Observatoire) . . . | 480 | 16,86 113,76 

441 117,66 113,67 
Genève (Observatoire). . . 408 117,92 |14,35 
Bâle. . .. 215 | 17,59 |14,26 


Moyennes, 
2478 à 2008 (5 stations). . . | 2179 5,88 | 3.13 
1874 à 1448 (6 stations). . . | 1652 |! 10,18 | 6,61 
1281 à 980 (4 statjons'. . . | 1107 | 12,58 | 9,21 
603 x 275 /8 stations). . . 477 117,30 113,74 


Moyennes des 23 stations . . | 1385 | 11,49 | 8,17] 


Hauteur pour 1° de température de différence. 


2179 à 1052 (A à DB). . . . 123% | 151% | PSE 
7 à d 
ns | ue VASE ee Genève au Suinl- 
1107 à 471 (Ca D)... .. 133 242 Rernard. 
2179 a 471 (Aa D). . .. À 150 160 Mox. diurne. tu! 
1861. . . .10| 


nes Différence. 1 


Genève au Simplon 1600 15h | 169 | 170%! 152 | 400 pere 
Simplon au Saint-Bernard . . | 470 | 150 | 151 | 159 | 142 | 138 Fi A Per 
Genève au Saint-Bernard . . | 2070 | ‘154 | 165 | 168 À 150 | 253 25 RC 








1864. 393 


Observations météorologiques à 28 stations fédérales suisses. 
Mygrométrie. Fraction de saturation (humidité relative. Moyennes 7—1—9. Minimas exirèmes. 
Mydrémétéeres. Pluie ou neige. Total. Hauteur de la neige. Nombre d'heures pluie vu neige. 
État dun ciet. Nombre de jours sereins ou soleil. Frac‘ion du ciel couvert à 4 heure. 

Vents. Force (intensité) à 4 heure. Nombre de jours calmes ou vent très-faible. 


HUMIDITÉ PLUIE OÙ NEIGE. 
STATIONS DRPATITE: Par ; s 
: NS — Hautear Jvouene v'urvnes.| Serein. 
da ie. . | Total. TE Nomb. 
bc) de neige.| Neige. | Pluie. [de jours 


? 
16,7 
127.0 
92.3 


293,1 
260,4 
50,1 
106,0 
81,0 
180,2 
? 
89,5 
251.1 


@ O@Œ + ED | or de 9 RS re 


0,0 | 127.2 


4, ; 1.4 
‘ : ' É 1 ;. 1 
Ê 2 2,6 | 0,0 [1126 | : 10 À 1,5 
? 
? 
| | 
| 


0,0 74,7 

0,0 | 181,3 y 
0,0 | 73,2 | 1,4 
0,0 | 90,8 1,4 
0,0 | 83,6 0,8 
0,0 | 61.1 1,2 
0.0 | 71, 5,5 | 1.5 


50,5 | 148,5 5,3 | Lo 
23,7 | 162,2 | 6,0 | 0,9 
10,0 | 145.3 4 6,2 | 1,2 
0,0 | 94.0 3 | 5,1 | 1,2 


TE 23,4 | 140,1 ? 1 L 5,6 | 1.1 


Grimsel V4. Mauteur de la neige 1 le perche :b. 








594 1344. 


rosritie P'oobas root enoibasbe En © piplinoto todos PRE vou) 


enr néianes: Doppepen — ne se 


+4." Sue svvsit 


“Kempéralures, y Cane ae F'afr à rl 4 {3 ectyress. ” 
PA ‘’suin Xsés.‘ 


CEE pe.1.} 


o du LE ETT ET 


CRE LIT 





Bab E suit, 





FPE el 














50126 |iB°: 48 BTE", 1 
| À aanér (Ghisohs) . . . . . 18,02 | S4s| 7118, 28 
: 3093 ‘| ‘6,96 :| 461! ?.il1 % 
‘ Loan ess l ef 28 
| 3008 ‘| :0,5$ | 8,98 | 6,014 1 2m 
11 6 l'@értmsel thedne . .‘!". . 28,6 :|'r4at || 9 “$u .4 | 38 | 
: -Kulib Pchwm ! fs |-811.| 6,82 | g dub,6 ; æ |ov| 
MA LPdre (Grisèns) . || 01915 : 1389 9187 || ©.:4:28,6 #—1,7 F0 À 80 | 09 
lé ermatt Valhis) . : Al 6613 [16,4 r[roaum|| #:122,2 97 0, 11 6,0 | 60 | 0.0 
L' lernets (Grifons). . | 01476 : 1847 | ftn1|l 1 :124,2€4 3,6 E 650 | 6 | 00 
| [it dndermate lun." | oise [toto loc etutsl Lb{ 0,0 F 3e | 0 
2 éfssbnhte n {Soleuté}. ‘4981 | 12,41 S06| ? | 1),6 41" 2,0 E 6 | 8 | 001 
NE nm euehateh". Àlorise lagon Leosi| + “Ÿ'ih,s | 4,5 02 | se | 00 
C |14 ngélbeëg (Unterwaéh) | |'t014 |1#:20 |e2320) ? “7 2p,24. 4,7 À 9,0 | 30 | 0. 
15 vo Re onds { Neu- , 
en 1," JT" 980 [1467 | 12431" ?,4128,0 | 6,0 À 0,0 L 3e 1 0,0 
” [16 loire (Gb 5)... <'. | 003" fgits :|1507|. 8 14 28,0 ):9,4 LA,0 | 30 | 0.0 
1 [17 | meme ‘Obsemvatoire) ©’ {logs | trés Ilesxol 1s5ef 129,3 à: 4,7 À 200 | 2e | 0 
[18 | Scbwyk ‘ 0 fo gas tete |iunal" 2 ‘dote Le 8,4 D 00 | se | 00 
| li es hérvatoité 488 testi | vero) + 418,1 18,4 E 00 | 66 | 0,0 
| “ 20 rfèn “Oise atoire; 4. JErgso Lés,vé 06915) 4 :4128,2 49,4 F 050 | 60 | on 
|“ or l'dotéure ». |..." lUær liges ilrsmal +el04,09.8,2 00 | 2e | 0 
21:| denève (Ghs rehite ln veus |tnsl 15x8f:260 d5,4 À.00 | se | 0 
| 24'[ Mâle. 4 ,,...." 1. . o,34 | 16065 23.0 €:7,1 R O0 } 30 | 0. 
( | : ç Moyennes. " Mo: | 
LOST RSS à 2008 B statiôns) .  oùo io Das #4 [217 
| | on à 148 ( stations) . .:| 1652 io! 05 : 9,64! ‘T1 | “30 ou: 
S | fagta 060 4 statienss. . | 1107 |13,0 [ns]  ‘Ÿ 1 À fi" so [en 
| D. 603 a 275 @ stations). | 313 18,38 115,211 De: "+ | 30 | eu 
| | | Moyennes des 23 stations. | 1258 | [2,81 [10,03 | [ | | 2 : O.n | 
| 
| 





7 L'UMDYENNES. 





N— mp — 
FE 4 KL ABTIE. 
aude . 7 EE ! Aus t'tth. [7.419 Diurau | MBs. 
—— = , 
























Hauteur pour 1° de température de différence. 


| 2159 à 1652" (A à B. . . . | 527] 113" | 123" | 1847 à 1862. 
1662 à 1103 (BG). .… .| 45 | 404 | 261 | al + (6 anmes ; 
11u7 à 477 (CG à D). . . 630 126 | 154 Genève au grand 
2179 à 477 (AD). . . . | 1702 155 | 163 Sarat-Bernard. | 

| — Moy. diurne tt. 
Dlurne. , 
| Genève à Berne . . . . . . AGO" ia" | GT) 1247) ? ? Différence 0 | 
| Berne au Simplon. . . . . . 134 À 178 | 134 | 182 | 424 | 2u2 À Entr. 18° a 1&:.| 
* Simplon au Saint-Bernard. . 470 111 110 | 183 | 142 ds 181 INax. 189", min. tr 
| Genève au Simplon. . . . . | 1600 174 | 195 | 142 À 17% | 191 
Genève au Saint-Rernard . . | 2090 154 238 | 163 | 164 | 190 





1864. 309 


Observations météerologiquen à 28 stations fédérales suisses. 


myarométn! Fronlons de diuratiéasdberdiésrcletieen : Mojenses de 3er dl Mia ÈMes. 
Hydrométéores. Pluie ou sé Hauteur de os Nombre d'heures pluie ou neige. 
État du ciel. Nombre dé juu sérelns' on soléif: Friétronl ‘de if! cube 3" fieute. 


Vents. Force (intensité) à 4 heure. Nombre, diqurs fapes au vent faible. 
Juin 2664, 











‘lot Hi 4 SUAAL, LE CCM | 144 ALUIE 0 | NEIGE. 


SAONE 
.! | nl F Hisin: }| Neige: : fFetal. 


F bee, 4) Lépm:0i| 240,5 
| ni Æ + fc DC 816,1 | 21,8 | ‘4734 









































Ds ple ofod,s loir: || 8480 
Don l #& La ! À ? 4 21172,6 0,9 :| 1726 A 
Duo Peso: ano.d: fol: 16,8 ‘| 4245 LL. ? | 
BE sat 6lrtutss [ao || #72 », 
U | ot 0 591 41482,8 |! 26,9 || 6143 ? | 
Dnol cs ee 1 36 0:103,9 || 04 || 469 | 
Due ug L'b8,ttilo 38 ct 53,2 AE | 152,4 LA, 
no) de Lousxl: 2808 far |lipmi] :78,1 8 dont 9 | 
| ŒRT Of 0 , | 2.11196,0 0@ 1600 r 010 TT nr ( 7 | 
UD oo" 02 A (SEA no | titi #00 D4:410,-P re aa »h be ? | 
nu | 08 n L 8 41929 |:20,9:1492611:00 À 0,045 4 fholkrñab ! te 
Cu | 08 6, 288,7 | 0:09 | 0. LAS DERTUTURS DT NO PSETS EEUT 1 $eh él j 
AULA Ra -obirusd «: 
“| es Too  d2bas 1.00 | 2542 || 120,0 — dal ? 17? 
un [66 | u58, TS : 1,8 |:-0,0 :| :9153 1] :.0,0 : à Li) 3 
4) 02 |! 165, 1 46:. 3. 1 L 0,0 : 499;3 || : -0,0 mire 1,0- 
0 068 074, 4 51 1, : 2, 2 : 0i0 402} "8,0 : 
y | 08 163,4 7:41: 1:198,9 un @9 | 1959 || 49,0 0. ALAN] D Gs, ' 
où | 00 | 076,7 De55:4193,0 |.109 | 490 || 020,0 ee vi r ! D ae Le 
n | 08 Lord f.450 0.8c179,4 |', 0,0 | 1404 || 1:9,0 
Us 98 (gi, 6 4 AM il': 00 , | 104? 00 02 F 
CS 28 169, : ‘] 0,9 14 1,0 118,9 ‘ 
e | : 
À. Le ? ? er | 22,9 : ie 6 |. à Lu a que : % ‘4 * 
Ru (LEE A 44 I 5,4 ; PP € 06" if. ‘6 ll F,0 | 
{4 0)! 63,0 52 288,5 : 0,0 : is ” (0 fie é d 1,0 
D |. À 63,0 | 48 |175,9 5,0 | & l'égt 1 | 1 
Moyennes] ? | ? [its] NE LE 1 ERP ARE ETR 
| 
UE LE EEE PES PCC CES DS CS OT PO LT T A L 
ve 171 Ë ni 0 RE RS “us À atte L'it | 
Satnt_ Bérnarit, Danslla nuit du 33 a 34, le ab été éitière nt-débarrasec de la ges db L'hitel.! + %A,;:la foudre est 
fotèbde tout près ide l'Éospice. QU ol a has be EE. QE 
Andermadd, her. Certsiers fleurissent. LA ul NT li / TT LE 
Crimert, A, Haptgar ide la neige qui convre le sol 0®,30. — 17; Les maliéres gelées qui couvrent le lac se PES _ 20. 
La neige qui coutrait à sol s'est fondu complétement; il ne Li plus que des taches de neige ae — 25 Les vaches 
amrivent on Grimsfl 29. Le lac est jentièrement débarrassé des fnatières gelées. 
Genive.. NA. 1 est t mbé de la neige, jusqu’ au piéd du ne et fur jura. SERRE 
lite. Cerhe (Pruh abtum) mores! ‘! ù | st _ HOT ne itul 


Zermair. VS. Sbiè d'hivté fleurit. Fée x. 
Julier. 13. Le lac et débhrrasté de se va . A —.: D EN 
Zernetsz. Roses des per KRhododemdrum) qu flqure, ne 


u EC upulie 


CE dr .,3 


RE Cu EP OnuRe PURÉE UN ER D PE = QE © © = 





306 : 1864. 


hnniise 01910007 TROIE e ES Hi mrsiphtielnmopberess efteo dns 0-10 
@bservationg météorologiques à 38 stations fédérales suisses. 


hat orise. vo BE 


ou Températures moÿenfies LS Fair ol obabrdées à huge (3 lettres: 6 1 0 
rot ! node tee es H Û / loir gts 18 


SE CE Le #uiliet see04, 7 un FE, « LR Us à peter 
DER Dole 
PONT US MOTENNES. 7 PHATRÈMES, À, NOUBRE DE JOURS. 
RS ou D 


——— 


| pe non. TN - | |  [ParticlŸ Ton- | Tes- 


Fe AS ; — Lu À 4,9. ! ent.l jours. | jours. 
.! ri sl de. Le. D +0. | —0. 


datat-i exngrd(Vhlais). 12498% À .9 va 1° : f°.: 0.0 pl 0,0 
ee SA « leihte 152444 3ll: : 0,0 31 0.0 
Saint-Gotthhrd (Teasin) 2093 | |: +0.5( : 0.0 | a1 
termardin (Grisons). À] :2070 |], 81141 .9.32] 4 185.81 2,3 | 00! 31 
fimptôn (Valais). cn. 4112908 : lo 19-7 ) &. J.0.0) 31 
rimsel,(Betne) . ue dl u1874 [o 43. al 844: 24 Lo 31 
igtbKulkm 'SChwvz)1, 1. 1484 |. db 18 44 Me 0.0 | ai 
avers $Grisbns) . 7.) | A415 619! blpol :?-1 2,tx RO! 31 
ermatt (Valais) . ur dl 1613 lo &@. | Ja: JE OO! 31 
ernotz (Grisons). .1»1). 1476 lu 48. x Ju1 4.81 00! + 
Andermatt Ari. .:-1. d4#8 1 M3 2, | À. 0.0 } 34 
‘elssenatein (Soleurej. {1 ,1481 ; 2.: LAS D 0,0 | 3] 
hawmont (Neuchalel).. 41,1452 |: H. Le 1-3 28.14 7,9 | 0,0 
nsslbers (Cnterwalden) {| 1014 165 | Hi ? nk À. 0,0 
Ihaux . de - onds (Neu 
_chgtel. : Panne . 1 480 | Ÿ +. ù 6.0 
.p par || 0 608 
en 1 S74 
u PA? 
#38 
[| , 480 
nl 
A - || 0 408 
Ré Eden Sin 
RAR | | Moyennes. 
2478 à 20087 (5 statinns). - 19 |. 4,60 
1854 à 1448 (6 stations), . o 18,64 
81 à 9801 (| sfations)n -|!. 43:70 | 14,10 
q3à 216, (B stations), . 22,15 | 18,48 


More des'£3 STAUIONS.. 414885 DB TTT 1871 an PF 1007 31 | 0 


Mauteur pour 1° de température de différence. 


2179 à 1652= (A à B). . . .| 527 | 130"|. Lil : 184: à 1862. 


(16 années.) 


1652 à 1107 (BàC). . . .| 544 | 264 | 220 | 
1107 à 477 (Ca D). . . . | 630 | 142 | 144 | Genève au grand 
2179 à 477 (AaD). . . .| 1702 | 161 | 153 Saint-Bernard. 
Moy. diurne 1:0" 

Diurne. 


Genève à Berne 7 98 | 0,0 |! Différence . 1” 
Berne au Simplon 115 |! 245 | Extr. 18457 à 186: 
Simplon au Saint-Bernard. .| 4° 181 | 20% }Max.184", min. 15; 
Genève au Simplon } 121 | 276 

j Genève au Saint-Bernard . . 131 | 314 





” 1864. 397 


Observations DHL EE à 98 stations fédérales suisses. 

CAL 2 > mit; N 

Myærométrie. Fraction de sauration. (hümidite‘refaû Va. ao ténats de vi TU8 Ml rèmes. 
Hydrométéorrs. Pluie ou’neige. Total, Hayteur, de la naige., dom d'heurps DIpie. eu neige. 
État du cie. Nombre de jours sereins ou soleil. Fraction du ciel couvert à 4 heure. 

Vents. Force (intensité) à 4 beure. Noml® éé joërsl éémes ou vent très-faible. 


dd uitiet see1t. 





“augté" d': "191 “PLUIE OÙ NEIGE. | 


RELATIVE. 







pa den ) auteur 
Pluie. Neige. Total. | de ss | 







> ste— 
4 b. Minim, 






» F4 ET" 9 lus, 4 pue 0 die : "620 0.0 / 1b” appt HO P 
at Ta lux L.#0 TR ‘050 À 00! ?-Ÿ-82 jootiss 

LE D Ù L | 41 À 17,8 | 19:0 Yi.8: “tp 4 ‘D;0 br Rp: -Laèn d 
4 l'est 5,4 |: 60 À 144:|"0:0 °F 0,0 dt 214 niptagz 
L'aT sélrct me lé »1ol [#00 LE 040 |_29' À acnbiemh 





re l''#5,9 














"1 6 | 12.0 | - 4h ‘À 145,9 ‘610 F 00 !-*: 
An Re 2,9" 2" |'ds,s |” 6,9 '}'a89,3/ | "010 À 0,0 À" 
R "8 | 46,912 L n1,6 |: o!8 | #1 ll ‘l60 F 0,0 |.+.1- "8 +? 
"HV p L'so,tf sb: À Bs8.9 | ''od :F' 88,91 |'ivi0 À 0.0! ? | 
[to d'a a F'acs | dit *6,8|| ‘oo E 00! | 
BE Te 2 62 6:d ‘} _ “00 À 00! 7?! | 
de l'éd lt Eir 1 16,0 |E 00 1-7 pop 434 + 
is lcd "58 Dhs cl “dal ed 0,0 fu gore s. 13 
(: ts éd | sg 0,3 : 0'd ‘00, 3:1'10L gb ET agrolaur a | #) à 
| | 17 Abno - "bb. ds 
15 Le) 7. T NL8 DT 1,81 "60,0 'E 0,0 | ? "14 Lis | 
| [18 À ‘57,4 | : 4p po,» | 'b,o 90,9: wo E 0,0 1-2 l'rsr . ne 
ol sd} ji F #7,5 "0.0 '4f3 6,0 | 0,0 fun T16) em US 
| "loss | 66.5 l''üug: loro,s | 00 |#1b,3; 6.0 ' 0,0 1-7? 1:10 Ÿ:#4: 2 
Op. | 19 | sé! 54! 1 bs8 |! 0.0 A 6,0 | e:0F''#1p 1914 se à QE 
né » 1 : bi i { 
|? | + 10.4 | bg! Ÿ 66,8 | ' 0,0 6.0 | 0,0'f'?" re Le "2 
| at | ed l "50" | 203 |l'o | . Lao | 001-r | a” a? 1: 
22 ! 49.2! 31" 85.11 "0,0 |‘ 3.1 ! "0.0 . 0,0 ?‘''9/! 18 ee Le ? 
23 | 56,0! 383: {: 11,1 | 0,0 |-71,7 _t#1 mot sut} où "#71" 6a Loo1 ? Las L'EPPIET 2 _0,0 1. ? L13 | Pb 5 
1 PART EN Ce On De cb ee a eh GO ee Se ee ee pe de ie 2e ee ts ï 
A. | Ai 48,5 | “do | ‘48,5 |‘ 4% NI UE AMEL 
B. 52,4! 21 Labo | ton l'1280.! ‘ob | owl'"r | so: . 108 ## 
ECTS ‘78,4 | 52 183,1 | ‘ho | 133,1 | ‘Üb Ts 19° LA 0.8 | 16 
D D. : ‘ | 59,5] 31 85,5 L.° 0,0 | 85,5 ! 0.0 | o0"!"r T 13°] 49] 10, it 
Moyennes ? 1 ? | 959.0 | 0% | 99.0 | 60! ot ‘21 12 140 | 0.9 ur 
| , 1 6 fs fo sn Sos so nsc | 
Mans ce moin, il nest tombe de nelge a avenue dlatiod | … | Po Set RAT] | 
fi PL ia D ,,:] RCE BOL 
L | tu} DE ' Œi 1 b 0]: | 
- ne HN EE | 
. ! “1111710 | 
: OE Û DA u 1 ar ur s7çte) | 
_— Cut : MR 6 Afal Mn 2 Eh staff 
DR “és 4 te es à | Ta RTE ee an ne 


NES de ts PRE "sl " tin {1 ON LT TE PONT 


: B 
Ua RE os ' SP russe sl tr 2 je 20h) 


' “1 
398 1844" 
roonmkise s plaie où meule De 9 5 > Désgrt more ner 230808 Atos e 6 12110 


Shstrvalions métécrelugiquen à »5 satious fédérales: juoncns… Pr 
COOL 


Tempéraures meyeanes HU 1-9 14 lectures}, ? U ur 


- 4 11 ! : , 1 PO os # 
‘Août 1961. | 
AA LA rs 





— | 
+ + ee 





















2, pieure 


2 | e jenère (ts rjajoite). 


run . [Miarnë.l'Mbx Fan 
| 
ê bs,91 ‘1$,+ 3 
ie [ 6,801! "T4: 4 
. 7,08 | ÿ Tidc 3 
| | 7,79 | "10 | 0.0 
9,17 | 8,75 1 19,2 o,0 
all | 1 9,811" ? "id 0.0 
. | | Mitstemiun 8,83|, {14,5 0.0 
B RE Rerérs | 110.06 |! +?‘ {2271228 F2 L #9 | 00 
LS h Penn dis!" $ {2450 F8 À #8 | ov 
ARC es | + Tage los éio À St | 0. 
41 À 1 ? 
12 Fe 
l 13 aumon a euchatel). . Si | 0 
“C. |34 goihersg nletwatden) . 3 | ot 
15, | 
SR y 6 si Au 
"| 16 | ©htre (Grison) re |: 9 121,8 DE 00 Ê st | ow 
: il lerde ei D a «| 18 db (646 Q,8 3,0 6;0 | 31 0.0 | 
[38] uw a) 1,0 Ai 8,sfévut si! 0 
De Ja | bncnétel béer: Ne | 4,9 
| cs bQ |: rich (Ébservätüiré ju , 2,5 
L 






De ve -Tr ee  v-me = 














e Moy ennes. | £ : | ù : 
A 2(79 vob RS ; 251 
 B, stations)... 4 16 1443 10,2%! | 2 | æ 00 
IC, (k stations). 107 16 EX LP 31 | 00) 
’ : i ‘ E { r 
D. | 604 à 935 HrRsns 41 | 90.61 168 | 00 | 31 ! où 
jy | | Moyennes des 23 stations . . | 1258 { 15,41 ]11,91] | | Ù 2] 29 | du 


\ 


Hauteur pour À° de température de difrérence. 


2479 à 1652 (A D). | 82 120% | 180®| : 1847 à 1862. 
| 1652 à 1107 (BC)... .| 544 | 258 | 187 (16 anare, 
1107 à 477 (Ca D)... .| 630 155 | 171 Genève au grand | 
2179 à 477 (Aa D). . . . | 1702 161 180 Saint-Bernard. 
| Moy. diurue 180 
Diurne. =, 
| Genève à Berne . . . . . . 166 100 12 | 120") 75®| 83 Différence _ 0. 
| Berne au Simplon . . . .. 1434 172 | 158 | 185 | 124 | 326 | Extr. 1847 à 862. 
| Simplon au Saint-Bernard. . 47 120 | 153 | 166 | 168 | 168 ‘ 
Genève au Simplon. . . . . 1600 160 |! 176 | 17 116 | 250 PART Ale 
| Genève au Saint-Bernard . . | 2070 | 150 | 170 | 174 À 125 | 225 








1464, 399 
Observations météorologiques à 28 stations fédérales suisses. 
mycrométtesu reine odstsatunlionimaidée ral Mornyes, de 7! - do Mia tues. 
HMydrométéeres. Pluie ou neige. Total. Hauteur de la neige. Nombre d'heures pluie ou neige. 
État du etet. Nobié äv'fobrs !'sertin ‘ve soloë 1 Prhetiont@u ctel: courexh.à 4 ente. 
Vonts. Force (intensité) à 4 b. Nombre de jours mes Pn vent très-faible. 
° 110 


Août 1964. 








dur ME HLDITÉ , 1, À : ut} LE OÙ NEÏGE 
RAAILEE, ; 

* 1 hp Hawtenr. NOMBRE D'HECRE 

aies l1| Neige ss 


“Min. 0 ofal. de neige. | Pluie. | Neige. does 
ne | RS 

















+ ia p L'on | 299"5 ,6 4 ar 1 0ÿ 

: ME is de Le | 

2 LA ca ” 1: D: Ep 

4 à 240,7 240 d } + 

5 ra 10 10 Ÿ 0,6 t' 
mu PF 6 89° Wall], à ? 2 ?. 
CIC D: Ré BED un ? 1 da 8’ 
ao | «8 1244 |? | ? ? D Pia ll 41 
BI + -. it cl.l : “NL : YPO : 
0 0 eŸ 48,2] 29,0, 121 a | ? di À CA CFE LR L, 4 | 
uw | 19 BI | TANT \ M fi Ü ? ï, Ù 13 'ETTQR ESC 13 

lt ÎE ‘) l, 191! P ? 1 4 É a,S 10 


| (Hé; 


Ü 01 t 
Ce | (64,9 


Le] D 
je 

Le 
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# 


1? 


CNE 
sous de 








Ô 
nu | 16 EF 64,2 3% “| 9,0 , 7? 10,0 
cu LA D 643 598 || ‘0,0 ? D 
“| 18 À, {ei | "oo | + |o, 
do [19 L 564 te ho | .2..1,00 
su | 2 Ent 3 | “0,0 [| +100 
CRE | 24 «PB, 0 .P à 0,0 ? 0,0 
un | 22 | 46,6 Bt |.bo || 18 1.00 
on 8 23 Lin 64511 Do | ‘? T0 
n D l ; ; 5 
Al 0 D? ? 2 er |? r L14)5 
. Bu ol 35,7 Î Â Le I RCE au : g° 10/ 
Ce [ur D 640) 56,0 De D RUNr | Ar 
D, Lu Upa9, 1 37,3 D 848 1-00 Vo? 067 dé AT 141 8 
RE ART QUE Peut ect À it Eicotconuovoh Lt 


| Julier 11—241—27 neige fryche. ai dgotthard, P2 Ju 25 geige Fpalcpe: Bernardin 1 , vise, | di Grimsel 24—25— 26 
neige fraiche. Rigi-Kulm 28—29 neige toule la journée. Mevers neige fraiche. Zernets d1— 26 minima de tempéralure —{ LA 
neige” tft du fes ve “T 11—iDbäqge fruile. fi (128 geléélblèndhe. ‘EngefherotT#: 25 — 27-29 


gelée blanche.” ‘el eut je. CH OT LE 
Le ce. M ) D ut ou, PAU D 74 nt] 
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400 1861 h-} 
observations "météorologiques à sit Stat iloas Fédérae uuaAs. 


ROLE CAE et JE risthmotï2ve 
“TU Tupéreunes orennes. ose ven an 4948: leciunes) Prnrnsihwmorbet 
st EL tbe ,r scie mb 200 à 


is Septembre a884. pp certe 001 507 


EE D TT 














TR TE OT MOV PAREe LA son 

TTL Piliers ne MOYENNES. TRÈNES,,] NOMBRE DE JOURS. | 
De — , STATIDNS ï lertiel- Tog: | Tou- | 
Lit 11 | É | 1! rent.] jours vo) 
Ce RES | +. | +00. | —0. 
ce | LI int-Berna d (Vâlais). 

« | 21 Shkller (Griso De L “as 
À; | à | Saint-Gotthèrd (Téssin). | 

| 41 ee risous) 






















B, & | Bevera (Grisd . rte 


q mt Sr ul TR. 





: Sebecnuetn vkure’. . 
, [1 | dhaumons ‘Nepehätel). 
C |'144 Bngelberg ! fnteywalden) : 

15 aux-de-Fonds (Neu- 









ser des 7 stations . À 1258 | 12,65 | 8,91! 28 | TA 


Hauteur pour 1° de température de différence. 
DRASS nn 9 De UE TT gout ce RO surcar 9o-o rt 








2179 à 1652" (A à B).. . .| 527 | 108" | 169) 1847 à 1862. 
1652 à 1107 (B à C ! ! .| 544 À ‘400 | 285 L 46 annees. | 
1107 à 477 (CaD)....| 630 | 157 | 244 Genève au grand À 
2179 à 477 (A aD).. . .| 1702 | 166 | 224 Saint-Bernard. à 
: 1 
Biureo. Moy. diurne 180% 















Genève à Berne . . . . .. 166 | 224 | 109 | 267 | ? | 151 À 1864. - - . 182 | 
Berne au Simplon . . . . . 1434 168 | 222 | 195 | 121 | 272 | Différence. . 12 | 
Simplon au Saint-Bernard . . 470 131 169 | 167. | 336 | 181 |Max. 212, min. 161 | 
Genève au Simplon. . . . . 1600 173 | 201 | 201 | 168 | 266 









Genève au Saint-Bernard . . 
Hauteur moyenne diurne des 5 stations| 
( 


2070 240 





| 179 | 204 








18642 401 
Choacratiqnn météorslpiauey à 28,1çafians fédéralce suisses, 


Mygremétrie. Fraclion de saturation (humidité relative). Moyennes de 7—1—9. Minimas extrêmes. 
Mydremétéeres. Puieroulubigel Total. “Hautoor de- da nebgec Neribre duijoursiploib ou neige. 
État du cie. Nombre de jours sereins ou soleil. Fraction du ciel couvert à 4 heure. 

Vents. Force (intensité) à 1 h. Nombré dé” fbus 4 fMés Hufént très-faible. 


Septembre 1964. 
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1861. 
Di e p91000 Stobeo ten pe veus matos sur 0800 


Observations météorologiques à #55 ÉarEs tédéraies cnrrasi M 


“prelise 2 1f85nplr-o mftrorlhssie LS 


Tenpératures movennes du l'air sr ces ; 3-1-9 CA lectures”. Hd 


Octobre 1661. 
4 5% sl: » 6h 


RE RO CR Ne © = En. _— — …— = ."— -— _ _ =. ai 
— nt 






















id © RE PS MOYEDES. _|E TRÈMES_ E PE JOURS | 
el STATIONS. ALFAT. Lo, | | Tou- | Tou 
| / à V oh. |7,4.9.]Diurne. M. Mia, joers | jar 
A de nt ie ee E El EN er de +, -0 
el) EE VÉRRnSRE nes += __— 
iat-Bérndrä (Valais. . 2418= T—0%17 |:1°,521-1°,65] t.8 |—5°,0 » lu 
ulier (Grisons:. . . . . | 2241 2,54 |—0,51| ? 5 | —9,0 nn DS 
aint-Gotthard (Tessin) ‘| 2093 À 0551-0917! ‘? ‘Ù ht | —7,1 4 | 13 
ernardin Un . 4| 2070 206 | ou 2'"À 5,21 —5,9 0 5 
mplon (Valais) . . 11 2008 | 2,651 0,511 0,%] B.6 | —5,8 9 | 2? 
rimset (Befne) . ll 1874 4,76 2,15| » wo! Ai 9 1 À : : 
LIgi- um {Schwy2) | | | 1184 | 315] 2,52) ? [el -6o0l 6 | 22 : 3 
evers (Grisbns! . . . . | 1315 B,94! 2,20) Ÿ À ct,5 | 8,11 ‘17 {4 | FAT 
crmatt (Valais: .. . . | 1613 "9,87! 41,01! 7 114,4 |! —3,51 {6 LE 0,0 
Fa A PEU | 155 9.92! 4,51! 7”? 43,1 | —5,8] 12 19 | [TRI 
si idermatt {L'ri). 1 1518 5,45 | 3,381 7 À 0,51 —3,8l 3 1 20 , 1 
2 velnsenicié (Soleure) . 4 | 1281 0,38 | 2,111 ? 12,0 | —3,01 10 19 2 
13 | Éhaumont Neuchatel) . 1152 6,62! 4,59! % "Tia, . k 15 15 } 
14 | Éngctherg Lntetwallen) .| 1014 4.431 5,331 Ÿ 114,9 16 15 lo 
15 haux - de - Fonds (Ncu- 
che) . «+ + ...) 980 À ‘9,571 5,95! ? Tixol -3,0) 3 126 | os 
L " [16 olre (Grisons). | 603 À 1197! 9,15! ? |20,3 0,0 | 31 | 
| [17 erne \Obsetvätoire) .. 41 571 10,351 6,121 5.26 18,5 .. 01° 3 | 28 ui,0 
ST ehuym ti | 547 | 9,91! 8,45! ? Jis,8! 30] 00 | 31 [ou 
à 19 cuchâtet (Observatoire) {| 488 10,981 7,951 Ÿ 116,6! —0,41 1 30 CRT 
M |20 urich (Observatôire) . 4] 480 À 10,58! %,851 © 116,21 —0,6l 2 | + | on 
‘llot" die ne come A fe { 411 10.30! 6,64]  ? 15,3! —2,91 3 2$ ü.0 
22 | éenève sols De 408 12,09! 9,09! 8.89 de É a 521 2 29 (DRE 
24 | mate, .........,.1 2175 D 12,081 8,38 ? 0,8 2 | 2 lu 
Moyennes res 
À. M38 à 2008 B stations) . 1,92 1-0,36|  ? y 
B. 1854 à 1418 (6 stations) . 1652 6,181 3,23] ? . , 
1, 1981 à 480 (4 Stalions) . AL 1,27! 4,611 ? : l 
D.) | 603 à 275 (8 stations). . 1 433 011.081 3,997 2 400 1 Du 3 Le (8 stations) . 11.03 | 3,99) ? i … ne 
| | Moyennes des 23 stalions . 7 1258 71] Moyennes des 23 stations. . | 1258 | 6651 3,88 ? | | 1 9 | 1: 6,651 3,88 ? } | 1 9 | 19 | : 


Hauteur pour 1° de température de différence. 





2179 à 1652 (ARR | 521%] 100%! 147» 184 à IRC? 
1652 à 1107 |B à C: 554 | 1383 | 481 | (ie sacs 
1107 à 477 (Ca D' : 630 193 | 218 | Geneve au cri. 
2159 à 471 AD, . ..1 1502 119 | 20. | Saint-Rernar:. 
Moy. diurne : 
I L L 
| Diurne. | | | 1863, . . . ©" 
à 17 ' Rerne au Si 4134 5 | 939 1 9 | . Ur) 
5àa 17, Berne au Simplon. . Hi3i (ET i | 1$ Dinar + 
{a 5 | Simplon au Saint- Bernard. 410 1CG | 232. 233 : ee 
! , | | Eatr. (isa 
5 à 22 | Genève au Simplon. 1600 169 186 | 186 Max. 22: min.!s 
a 2 | Genie au Saint-liernard | 2070 À 169 193 D 196 | | 
[| | Moyennes des # stations T | 152 | 215 | 20 Ï | | 
e 
Saint-Bernard. 4@ au 47. Lac recouert de glace Hauteur de la neige peudant le mois 0e,734. — Simon, Hoater à ‘: 
beige Lomme le mois Om,42, —  Jhige-Auhin, DT. Neige fraiche Om90, — Zosnets, 29, Neige. — alor, 29, 24 Nes 
_ Saint-Getthurd. MU, ND, 20. 22, 25, 24%, 97, Neige. Zunmatt. AU. Paula calcurata, en Meurs au lac noir. 2650 ai 
— Hovers, 23, 24, 25, 27 Neive. Engilherg. A5 Neige Gonve, 26, Prenieres noges sur le Mole. 


18h44, 


, 


in 


@bservations météorologiques à 38 stations fédérales suisses. 


Myærosstésäes Frartion dé: saluratios shumidié relative), Mascara de rs 9, Mipinigs, sxtgèmes. 
Mydrométéores. Pluie ou neige. Total. Hauteur de la neige. Nombre d'heures pluie vu ueige. 
État du ciel. Nonibre de jdurs sereins ou solbt. Fractin du''eiv} euavertt 8 heure. ' 

Vents. Force (intensité) à + beure. Nombre, de jours, calmes ou vent très-faible. 


Octobre 1964. 

















77. r 33 7,9 0.0 | 27,9 
w | 12 | 814 55 59,3 0,0 | 59.3 
20 13,1 57 17,9 0,0 | 17.9 
21 74,2 58 31,9 0,0 | 231,9 
| 22 61,9 ? 4,0 (4,0 44,0 
| 23 | 61.81 26 | 119 | oo | 149 
| A. 2: | ? 168,5 | 157,1 | 325,6 
PR. 55,1 26 D115.2 | 23.6 | 138,8 : 
C. 80,9 30 58.7 3,6 | 12,3 
D. : 26 31,1 1 0,0 | 931,5 
Moyennes. 69, | (24) | 95,9 | 46.1 | 142.0 
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404 1864, 
PARA R91819hb31 enobuia ES à *oupixoloTossom anmaoiras10%40 
Obserrndions méféprolesiants À 85 nistlans fédérales quifges, 
Températures moyennes de Fait qhservées à 71 9 3 lettüres7: Re 


0, of 309 € 


1 ! Novembre 1864. ce ous le st eus 


CCS A CT 0 






















[pr RÉMES. : À. . AOMARE DE JOURS | 
: 


TPartiel- Tos- Ts 





SÉATIONS .  !  Ÿ ALTHI. = 
: a dr | / : # - û Â b. 
f ON LL RE 


: — | — 
| aint-Bernard {Valain). |. 

Mer (Grisohs)s . . .. 4 

Emt-Gotthhra (Tessin) :| 2 

Bersard{n (Lrisons) .‘. | 2070 | 2,49 

‘| impion {Valais} . . nu 4 
érimsel,(Befne) +4 4,0 € 
Rigi-Hnjm (SOWYZ).:. ; 
Bevers (Grisbns 4 ble | 
x Æermatt {Valais) 4 du j 
æernctz 6Grisons}. - 41.1 l 
Andermatt {Uri). - 
2? | Weïissensteln {Soluure). , 
Chaumont (Neuchätel), . | 
Éngelberg on) | 


ee 
RE — 









(=. 
EL 








æ am à 


1 90 l-ail 12 | 10 











, châtel\. . 


, [16 | Caire (Gpisuss) “ere 
. |13.| berne Vo be 


13,0 





+ 
18 sac sit | 547 | 6,20 |.3,7| ? 186 | 26 | 0.0 
y, | 1P | Femrhâtel (Dhservdtoire) | 488: |, 8,14 1,267] ? 11,1 2 
,! 29, furich (Obsdrvatoire) se + «480: |. 12 . 08 ? 19,7 25 | 
[Al Sojeure, .1. 0 4, 4. à! «441 À, 826,239] ? 11,30 24 1 
. | 22 | éenève (0b praoire). . ,| :408 |. 6,31 | .4,76] 4,59) 12,5 | 24 | 0.0 
» 





23 | Bâle. . - .|.,.,. : ... 275 |, 6,68 |-4,86| ? 112,4 


à Moyennes. 
3478_à 2008" [5 ks stations) . 
1874 a 1448 [6 statigns) . 
81 a 980 4 stations) . 


603 à 275 (8 stations). ans | Sos | sl %°- 


2179 | —2,79 |—3,98 
2 vyennes ses 23 statiôns-. ;} 1268 | 1,46 10,28] L LE 1 8 101 12 
Hauteur pour 1° de température de différence. 

| | Moyennes des 4 stations | | 203 | 216 | 208 


1652 | 1,39 |—1,36 


1D,a | —g,0f 7 
B,1,, 8,0) 8 | 16 


do7 | {,94 0.36 


@= gare D] 


Hos> 





603 |. 3,55 4,21] 2.118,09 
+674 | 4,80 |,.2,:6! 3,59] 12.0, 
| 












DR 9 SR 


2179 à 1652" (AaB). . . . 927%! 126" | 201" 


Ÿ 

1652 à 1107 (BaG). ...| 545 | 981 | 317 | ? 1847 à 1862. 
? (16 anntes.) 
d 


Genève au grand 
14: : Sent-Bertré 

Dlurne. Moy. diurne 212" 

5 a 17 | Berne au Simplon . . . .. 1434 | 214 | 245 | 211 1864. . . . 208 

1à 5 | Simplon au Saint-Bernard. . | 470 | (521) | 209 | 214 Différence. —4 

8 à 22 | Genève au Simplom. . . . . | 1600 195 204 | 203 Extr. 1847 à 1862. 

1 à 22 | Genève au Saint-Bernard . . | 2070 199 | 205 | 205 Max.250® min. 176. 


1107 à 477 (CaD). . . . 630 190 180 
2179 à 477 (AaD). . . .| 1702 211 211. 





Simplon au Saint-Bernard anormal; 521® ne soui pes compris dans Îa moyenne de { heure. 


+ —— ==  — - _ _— 


1sè4 405 


@bservations météerelegiques à 28 stations fédérales suisses. 
mrsditabe ep18i08R ffiuthis ts ve shmanando 


Mydrométéores. Pluig ou peigg. Total. Hatem N ta d'heyres, plyie 
; ST à te ou soleil du qu | couvert MEURT QE 


État du ciet: Nomb Pa reu 
Vonts. Force à 4 heure. Nombre de jouanmmmimes-as pet ps-faible. 


Novembre 1964. 
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31,4 l-974l} ‘? ? 0 RE 
‘0,0 l'#3,0| |" ° ? 2 l'o,0 1 ppp E nl 
20 62,8 | ‘16,9 À ‘79,11 |" ? ?: ? | 2 PPT Dh 
dt | 8,9 Ft en l'B16e 24 À 90,0| 1 or + | 2-toett bk:| 
22 | 85,4 | 56‘ ! 06,8 | 0,0 | 9,8 er ? 001? +79 27: 
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B. |. 4 al 1,5 | 881 [ami ? | ? |, ? L'e|ctt be 
c. |. | 89. 48 pe 29,3 | 88,3 2 ? 1,2 1 5) 691 0,7 
B. 80,t |- 42 + 715 7,1 | 792 ? ? ? 3 | 774 0,9 | 
Moyennes . | 80,4 | (31) | 27,5 | 57,6 | 85,1 | : ? | 1 6,9 | L0,9 | 
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cs 9 ph c' # | ui ?-1 .-? |: 8) 160067 ?. 8 
4 |l"3 108,1 [108,111 Pool! Peltim)-rgr@ 6 | 7 
: 74 : pt.0 ‘133,8| og ? DIE AP rh 180» {,4 ? 

é 36,7 l'‘a6,1 [0,253 } 0,0 F 29 1/7" nb 2 | ? 
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| 0,9 ? 
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106 1864. 


eo n#06e n°3) 1 8 0) montent SOA 0 00 en ÉD DD RE monter t-0009 


Observations météorologiques à 23 stations fédérales auisscs. 


csv vs e DS 


Ce atres -moyenhes' de Taie à l'ombre ; oliservées à 1-129 h. (3 tectures !°0 
ts ® ! 
Hiver 1984, (Décembre. 1863. Janvier, février 1864), un 


, RS ta 
7 STATIOE. 
t + «€ 


1 Aint-HCKRAr 
2!13 ler (Grisond. à 
4 falint-Gotth:s a Tessin) 2 . 
1 Bfruardip (Grisons) . à | 2970 
#implio® (Valdis), ,. 2908 
Srimsel (Berne) . —4,94|-6,29 
COTES —3,43|—4,18 
Btvers (Grisoés) , —4,48|—9,10 
rmatt (Valais) —0,40|—5,52 
= ra (Grisons) . e 1376 1—2.75|—7,04 
Addermatt (Uri. . . —4,06|-6,17 


Welssenstein (Soleure). —2,02|—3,61 
Chaumont (Neuchâtel) . 2 |—0,41|—2.20 
Eggelberg (Udterwalden) 


— 1,28 —3,66 
re ee (Neu- 
chàtel) 


20408. 

,À-16j87 
22:97 
-1880 
-16,20 
19633 
-1443 
-1350 
-13297 


 0,07|—8,75 


Cdire (Grisonsr . . . .| 6031 0,85|—0,66 “11,21 
Berne (Observhtoire) . . fe 5,77|—2.50 -12,80 
Sdhwyz. . .1.. #11 0,18|—1,28 .59 |-—9,40 
Neuchâtel (Observatoire) 488! 0.72}-1,03| : —8,80 
Zurich (Observatoire) . . | 480! 0,04|—1,51 [3,43 
fdieure. . . 4411 0,07|-—1,99 1007 
Genève (Observatoire). 4081 2,731—0,25 —1,43 
Bâle. . . .... . . .| 2151 1,481-0,20 —9,20 


17933 


-23,33 
-22,97 
17533 
-12/30 


2418 à 2008" (5 stations). 
1854 à 1#58 (G stations). 
1281 à 980 ({ stations. 
6D3 à 275 ‘8 stations’. 
Mdyenpe$ des #3 stations. 


2119%)-5.19/—5,11 
1652 |—3,45|—6,53 
1}07 


Maximas 
Minimas 


Différence des extrèmes. . 


2203 


—2, 1° —3,96 ‘ Ii 


2,73|—0,20 
—6,37|—9.40 


9.10 


9.20 


-23,33 


Hauteur pour 1° do températare de différence. 


2179 à 1652" {A 3 B; . . | 521] 303"| 909. 
1652 à 1107 (DaC) . .| 5:51 215 | 174 | 
[107 à 457 (Ga D) . .} Ga0! 358 | 137 ; Geneve au Grand Sant 
2179 à 477 (Aù D). .:1702| 281 Bernand . . , . 2 

I 1864. . . , . s ere 


1H à 1842. 


(te annees.i 


Diurne. 
Geneve au Simplon 


213 | 2: Difference . . . . ds 
Simplon au Saint-Bernard. 150 | 240 | 246 


11600 À 223 


Genève au Saint-Bernrd. . [2070 À 227 | 266 : 26: 


Votes details mensuels des tableaux anterieurs 





1804" 407 


Den météorologiques à 23 stations fédérale ten es 
PDT le soi Ju ke us} Maaotes 20h enoibnisrrret@ , 
Hygromét “Frac ion dt ne Aura ion (humidité relative). ovennes de 7— 1—9. Minimas extrèmes. 


Mydrométheres. Pluie pu neige. Tolal, Hauteur del incisg: Nombre. d'houras, plain 6u neige ! 
État du ciei. Nombre de jours sereins ou solcil. Fraction du ciel couvert à 4 heure. 
Vents. Forre (intensttéÿ à { heuré. Nombrel dé jus calréhom vent es-arbie 128 


Hiver 18684 (décembre, janvier, février). 











© D 








PR ROMIDITÉ | _…PLUIE OL NEIGÉ. 
STATIONS, OMR il CS NE SE MRRE D'HEURES. ke 
4 h. Minin. Pidic. | . | Nage. | Pluie. 

Ve | ue Le ge —{"" 
log cp 6 0 Perro fil pen One, 5| 1483" À" "143" on “a mipaiben Il 45 
te [ta [er t cet À 0,0 | gg) opus ag 

4 logé po [cb Lo a te PV 42: 38 
; ‘A | qu bi 10,0 V3 "0,0 ' mt CLS EE 9: 19 
8 line] 11° À 00 À 1329 0,0 À 45 P'ncgie | 45 
6 l'?:| :? 0,0 | 663,9 | 863,9 | :  Ÿ 213 | oo si !--v:l-bo'l 48 
? 2 "| 7: 0,0 "7? Ÿ ? ? [O0 33" Fe #07 | 50 | 
r | 8 8,7! | 3 0,0 |'52,8 l' 59,8 ? |"? | 0,01 40 [0,2 682 | 
's Essu'l 251 0,0 + 51,3 | :54,3 |" ? ? | oo s v'[ 951 
10 À 71,5 24 | 0,0 ? "7 ? * | 0,01 67 ‘0.8 | 33 
Y1 ? ? 0,0 EE 158,0 | ? ? [oo #47 y D 607 | 
12 ? 1? ? ‘7? ? è | Ov fret 0? 49? | 
13 | "75,4 15 À 21,3 6 89,2 ? ‘| 7 ? Pat {oo 0,7 | 40 
G on |oo2,7 | 8n Ÿ 384 | 173,5 | 911,9 À ? ‘Ù' 9 ‘| ? À Hé di 
15-17? 1? 20.0 | 213,3 | 263,3 ? ? ? 30 | *? ? | 44? 
18 | 10,0. | 85 À 11,6. | 76,9 | 94.4 7 ? | 86 E 5:01 0,5 ! 6: 
11 | 82,7 55 À 32,0 | 58,8 | 91,4 ? ? v nt | 89 Pos ? 55 
14 | 41,0 ga 107,3 À 18,2 | 185,7 |" ? ? ? Dos [ét 7} 507 | 
po, [19 |rst 87 123,0 | 45,9 | 169,8 | :? ? 9 Ludel aop'i,t Las, | 
” | 20 | 83.1 43 | 33,9 | 54,5 | 88,4 | : ? ? 9 Du ler ils! ss | 
2v 88,5 | 6+ À 46,9 | 60,17 | 101,6 | ? ? ? Lis Perl os | 51 | 
22 | 77,1 ?, F128,9 EF 88,0 |:311,9 | : ? 21 T8 Fur lame | 40? 
28 À 95,9 | 45 À 417,4 À 220 | 69,4 À. ? ? ? | 33 | 5,4? 7 45? 
Moyenries par stations. | ? 
A. ? ? LOU 4 | ? 1 ? |, 
.B. | | + 7 [0,0 45 | ? ? | 52, 
C. ? ? ? | 32 | ? ? h43 
D. 79.0 49 | 66,7 60,6 | 127,3 ? 27 T9 123 1621! 7? |349 


Les poinis d’inlerrogation (?} dans des :colonses vesteales- disant, quesjes sertotiens smaoqueel : : 

Les moyennes des slalions ne sont complètes que pour les stations comprises en D. 

Grimscl. Les plus fortes chutes de neiges sont à cette station. — flauteur ‘à la perche, 10 janvier Ze AN; 1 février 2,70. 
Cette hauteur à la perche correspond à 6m,64 de hautear de noige fraiche apprasimalivenient , puisque, par dbs' vents forts, 
toute fa nerge m'est pas déposée dans l'udomètre, — La neige sur sol se tasse count dérabfeent dans toutes les saisons ; et, de 
0,090 à 0,400 de densité par chute, elle finit par arriver à 0,400 de densité, ‘ 

Voy. Chutes de neiges Crimsel ct au Saint-Bernard, T. V, p. 516, 


at +10, 
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re 9.68{-@814 38 à 35 
(ÉChNYA. à 8.811433] 14 À 47 
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CR 1isftlgalso À 41 
ins; 1 à 15,38 [—4901-46 | 1# 
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ANR TA) etasons ein (Soléure) 14,27 |—4 03/15 | 56 
"lu: uimont (! eychâtel; . 1539124031 16 | 7 
CRETE a Lctber El terwalden) 16:07 !:--4,471-26 | 64 Ÿ 
it Le em ads ‘Neu- | 
in | NE RE Eee 18031-32071 19 | 7t 21 24,5 10 | 
: 1, pire rison Ci 1,30 1-40 3 | 89 lo. 24.2 | — 5.4 
LI. |, merne LObse nd 9,97 111,530-15 | 87 0.11 24.6.|— 4 | 
| : Ju o,utt-dif 3 | us lo.o 23.1 |— 3.4 
[11 | Neuën tél ( rer F st usle + 20/6 | due 6 | 88 full 26.1 | 3: 
Le [20 | uritn (Qbse RE 1 ue 4e ! ss , BA ai 
[ec | Sotebre. 91171:-4,5 84 6,01 25.1 | — 3 
, po depéve (Dbse “abbire). ” 1" 9,9: d67122508 11-4,93F 11 | 82 Ÿ 6,01 25.1 | —2 
28 | maté..." . . . .. fabusl" $ [oiieof: 1,377 3 | s9 le.o] 24.1 1 — 1.4 
i Mos. ; I. | : | 
Ai | 2478 à 2008= (5 stations. | 217611182428" latss)-1347| 33 | 24 | 35 | 14.6 |-19.4 
B, ,, ©: L1b7a à 1448. (Gi stations)... | 16521 5,89 | 2,41 15,331-14,238 39 | 401 121 20.3 |—36.@ 
Gi | :,h1)81 à ‘980 (al stations). Lio7 8,p@ |: #89]. 1 l'14,08k-8,038 19 | 65 | 811 24.4 | —10.2 
Din) Rosa 9234 ‘slstations "| 1477/12.76 | :9.2b/ . à L22.Qi-1.53} 7 J 85 10.41 25.4: — 5. 
” oseñnes dés % stations . | 1258 À 7,111 4,3af' "1 Ni: 4 94 À 934 511 21.2:|-w. 4 
Maximas. . . . . . . . . 2478 113,37 | 10,09 22,03 50 | 89 | 44 | 25.4 | — 1 
Minimas. . . . . . . . . 2175 1 0,28 |-2,881. ‘| : 4-18,411:38 | 124001 116 |-19 4 
Différences des extrèmes . | 220%'118,09 | 72,44 Ur +. Taiiriastiset 186 
Hauteur pour 1° de température de différence. | 
| 
2179 à 1652® (A à B) . .| 527%] 127%] 156" 1847 à 1862. | 
1652 à 1107 (Bà C) . .| 535 ! 251 | 196 (16 années. 
1107 à 477 (Cà D). .1| 630 | 134 | 144 Genève au grand Saint- | 
2179 à 477 (A à D). .11702 | 154 | 161 Bernard. 
Rs Moyenne diurne . . 1°3 
Genève au Simplon. . . . [1600 | 158 | 185 | 167 Différence . . . . 
Simplon au Saint-Bernard. | 470 | 168 | 184 | 174 Extrêmes 184% à 1X6i 
Genève au Saint-Bernard. 12070 | 159 | 155 | 169 Max. 180", min. 15° 





Températires estremes. Lectures de 7-1-9 
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sr nt: € DMUTUELU CET 
2159 à 1652 (À à B).. 
1652 à 1107 (BàaC... 
1107 a 477 (Ca D)... 


2119 à 477 (AàD:... 


Genève à Berne 

Berne au Simplon 

Simplon au Saint-Bernard. 
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! Lug'l 215,4 |, 91,4 
g. | 19| 215,8 |" ‘0,0 | 
20" || 16,2 140,9 | 69 | 
1 L'efh t6, 14,9 | ‘24 | 
‘22° | “09 249,7 |" lo!0 | 
_23 "D 68,2 8 | 
As |" x d i ?] ŒÆ Or mul! S9 IE O0 A0 PUIS 9 JrE- 98 PUS pr, : 
Rs |: | ces los dE 2df.r | 128,9 | ato,a ct © 20 Pb os» ke pthibs F'olr | oil 
Mo l'iit À 82,6 |:139 1E1da,s |! eau | 266,000 & n#F |? dit 9 1 97 obus p Lépls | 92: 
D. loc | 32,6 l1-44 41 9 | (211886 en 1h 4 ?.f- 8o 6,6 Fa, | 30 
Moyennes. à 11.9 1438 ]1198,% | G6:3 À 264.7-t, ?n bd ei? os ds 850 J@9.| 28 
| ur | ' nr à $ . Let CÉETN A ES CNT PAR L 
sl | ur is : : à FO 0 LS UE : 
! 35) ‘it EL an ù ° $ Cast ta SI A LUAA pif sal ons [tit 
sono sb viva 19qino) ob RE 1uo4g 109)LABN 
PC # Û ent tu | TU SR AL THIS 
L — De ut PU Dooac ei SUIS 8 Leu 
Lu vu not | : QU OO Oo ŒREU  75e 8 ON 
| , è ts $ LL | ri | “ul Ouf RE b 
1 | tu | j : ! ; 4 1! vr] 5:41 Ai 7 in til 
“ D et RC ue ajues "ul 07 Het A nuque 
ET o1 | ! ù ù | {1 DE LEO Me bete on 4 stlon) 
UE be ul ns nes Ce dt Dés HÉNDÉNS ite) 
h ! de 1 1 | sl LU à ‘ IL 


41 ° 44. 


-aroniua us1s15b9t envlain E6 #4 aswplyolosonrism aaoliar1sadoO 


@bsorrations méforeipganne à BA, taripne fÉRÉrA er quipacs. 
Tempérétètes iiofètnes AE fafr dbéehthes 7:10" 4 Tiregyre "m8 cm 


Poe ee MIO sis mb 303% 
it RE de 20086 jours. tes DL Oil UT 00007 
rIUOC dd ROSE ons 8. 






EXTRÈMES. 
nn LS — 





Fin Dirt 


STATIONS. -- 
d Obs ot re 7 


A jte: va) 
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( a sus 
ra (Val. )4:1247888 07,45 E-1°,20H4-7°,670 87,96.) - 
151—0,94| ? À 8,92 |- 
—0,62| °? 110,84 joe 7 
0,86| ‘? 1 8,85 |<+8,97) 78 
‘e 0,82.110,03 [8,34] 9% 


" 1,614.:8. (19,891r-9,00! - 7 
1,86f." 1. 110,49 1-84: nf 
1,124 7% [2,861-105 0811 
3,61}0u2 114,861—7:08441 20 
r 3428. L6,4611-4:1088. 9 
" 2,850, Wil1a,38l-7168l.. 
3,43 ‘? 14,60 [5,5 
2F cd .v- |14,8%4-349) 

5,1 " P1118,26:1-3 |: 


N'-# 
bullér(Grisens}}. | 2244 
 [E@-éétéhèrs | (Tes.! | 2093 
-Beñnardin:(Gré.) : 210 
:Simyplen. Vikis. : | 200$ 
'ériméel (Barnel. | 1874" 
‘Aiéi-fauiné (SCÈw.)| 178$ 
‘[UBevters (Grisons. ‘| 1715 
:|émedmhté (Valid. <| 1513 
eæemnét= (Gtisons) | 147€ 
AAnéeëmätt Un). ‘| 1448 
nden$ ptet (Fo 1.y| 1281 


se sr 1157 
pu nn | 10145 











































































a ux - 1 
© (Neuchâ ” 5,10b. "7 1116,051-513) . 


Ce Cie s 8,630 4? 10,69 |-0,20#.. 25 |:301: 25 30,8 À16, | 
(Be re 7,98 19,68 +6th. 5) «280. | «49 308 |-15.4 
$e ane < ; 7,98 13,01 Pye À Sp |:307:| 28 D2a9 |—144) 





























| neekch 6Obsérv.\ 18,62 | 0191: 30 |::289. | 38 
Æurich:{0psertal). . 8,47} "? lise 1,83h::32 b:291'| .43 à 
Holeute . il. |. . 13,98 |-0,588 52 h:192,| 1.95 

| Genève ra Le 20,48 |—0,64$:05 sal: 18! 

Bal... .Us1 |. . 10,42|—0,348 2 




















2a78l a" 2008""{5! sfat.)] 2179 
1874{à 1448 ‘(6 
1281[a 980 ÿ 
'dod x218 












2 15,874 490 6 : 
18,41]—0,16) 49 1293 
































Moy. des 23 stations. Ÿ 113,76-5,63l 6 
| Maximas . | 24 9,20] ,?.{.20,48| 0,47] 111 | 315 | 136 | 33,0 104 
| Minimas . . . . .. UPS 20! ‘? | 8.85l-11,961 %5 1° 99 155 l'ié:4 750.0) 
Différence des extr. . | 2203 | 11,95] 10,49] ? À11.63112,43) 96 | 216 | 151 | 16,6 | 18 


D S puoirpies bol un ann rCU 


Havtour Au 4° de tempfrature d de . Sifférence. I 


0) Soi 7 


| 2179 à 1652® (A à B. 158" .2117 ; , 12°] 225" 
i 








1652 à 1107 (B à C). : 360 ‘| 15 1" * T'écs | 192 
… s1r. (Ca 










2119h ‘417 Ata|D 








a|D).| 630 | 14 | 154 [T7 |'197 | 1977 : 
D:.15p2 |1 








9 Niea lier | e9e-4 atcib> | Ju 















Genève au S'-Bernard 12070 











nm | mme | mme 


Berne au S'- Bernard |1904 |} 160 | 222 | 213 | 188 | 204 |... 132 | 200 

Simplon au S'-Bern. : 470 | 90 |141 | 189 | 435 | 180 1 à “uw $d168.; | 142 

Genève à Berne. . . | 166 179 | 94 | 119 | 158 15 | #3] 
| 186 1236 1190 | | | 










+864. 419 


@bservatioms météorologiques à 23 stations fédérales suisses. 


mere 0 Le PNR ARR AA PAM RE a 
mraremétéerens PAG où nelsp Ta HAUARS MODE SU RAS. RE re 1 


État du citer. Nombre ke jours sereins vuve 
Vents. Force (intensité) à 4 heure. None ir jsmæalapà ou sent faible. 
Année 1864 (366 jours). 


2IWAATZ 1 “Hu Wré 2” / BARRE 













2 9 8so d. seslsn pt ci RES ETS rebbd "2 ||! 
nel 120% Ù 2? Qu +. Bit 2 hbitsdbbod ||: 
sollssoil 9? CO EE eut ?sT 188584552813] |: 

fre al. 58,9 | “2080 Ted Bi TM albedbk #83] |, 
de sel codes telr tin. LRO 2. F887 neMigrih2] |: ? 
F sagiau 1708.81 l2565,81d.1 %%:, 2 1001] 18e 
134573! 662,01 12047,7 4.1 71. 2 QE ln fre 18107 | 7200 
9,80! 208,118 788,9.| 1 1 2 hihi): fn 509 8140 

















































1:6:| 228,61À 630,119.€ ?11 2... D; den 8 | u131 
| 140,01! 43,3: {.5 75. ? Hoi] sons: | N27 

| 548,01 1102,068 2 7: 7... UN 1400hebs 

nl um iil 9 chere Llod défrénsbab re || S1: 





4 | | 
645,6! 168,81! 814,4.5.7 2". 2 dr186shonkstpl || € 19! 


4adt;8:| B05,8111687,41|.0 7:21. 


















k20,6! 


: 6dr;00 | 60,0! 766,0: 
647,01] 1 +0,21 ssx dat: 
438,4 0 Lie, 4111485,4 “£.: 
ce 159,41] 846,4: 















; 89 11409 
“© "66 | 10.3 
h “és : 04,34 

















+45 [fiécod redhat] :29,911 797,4 :f. 
5:43 ces 10188, 4 '6T, FT 851,4 0€. 
ere. A 69p2. po #. 







120 22,0! 


t 






«8 ( «? 0 
13, 8, Î1467.9 À 
8. 1263,2 ||, - ce 


: e à a 
F, [ el À | 74 TRE SE Lot ï 
0 ,? 111! 


sa réa jé fe st ds Pt pui 1 pour rl ir Les moyenñes de rt + jour toutes _. bons I 






























ve . ennui | 
EAN a 29h St oftid 





el yat oc | er [ee ST es ET SOC ON EC LT 


Moyennes pour les stations B C D. 































9197 b uiaraqgeis) 95h LL 1 LL 
“Exfrèmes LL É 272. Moenné 1642* ; 1077 : YÉLA e 
LS ; CR be MT EX SCO EE QE 
4 au tri … Stalio R à D. “es TLPLTE die be 8) SOIT 6 SCOR 
! } 
CEE TL : mu, I we Let sdi À a . die) ii AO CN 
Bag] ‘‘1 H 14 | 84151) 880:3 191,9 g hair eo |? cr 2 Galet Fi? Auife 2h | à 
Que (PA | OU AUX TE pos : 1° 006 trostunfe #06 pan) | 
es ; ti LUS Pa; ‘1: CU" OI QUE Loue - 72 1, nil 
YoŸez le läblaur qui précèdent. del obs D oUel Fit où Us ul 4 ue tof pit 
se “| cit iv er"! on 4) np Tabf 6 south 






, nuit EU : 











416 V8. 


onveavaitoin'métieretégiauei à © stations Sédérntes :suimsmit 
Tétitératures moyennes 4e! l'air à l'imbres "Mois: Kimbes: | 








































































RARE susnt 
pdu: i{ 449%] tit 8. (labs. qu _. RAN/ l'sonur. | socr.” ocTos. se ANNÉE | 
4 :88 101-3438] 1,55 j ET pe, 65 “5°, 5] 4,6: | 
HAE. 2,8 sal ALAN LA RAA 
4514, 941-317] 2,1 EC 471-097 72E 0.62 | 
mer attllutol ‘3e À ve bel D PET 18 0.36 | 
re Lg 3 O4 '4,5b nu il 10,061 8.78 Bot Van 0.19! 
2,56! 4:65! 1,54! 10-494-9,34) 5,41, 2,5: fo af - 3.61 
89 44) 682! 9,78 8,83! 7,14]; 2:82)-2.:pE 1.86: 
dant. e7bl-261/1165) 1000! 2rekpebeeel 1.1: | 
! 3148 ""8,4B| 10,18] 13,111 11,15} "6.84] 65061-a83F 3.69 
248) :.8,81 |118,11|,13,13) 12,15} 9,92] 4h39) 3.40 
tL16,6p1 19,061.11,84| 9.981 3,851 328 -A Ib 2.35 
itrilgi'a2 eolost-sioslts;5slto, nil 157! '6,1B] "9:06 12,221 10,00! '7,88t:97m#uf,00l 3,15; 
obus: -Of89r-3j03|—2,47/,.1,05) 4,82). 9,6D| 10,84] 11,28) .12,88| 49,20).4,9). A 2PE 6.22: 
QG. |Ÿ 14 - &1]3s 6184 ral) 208) 4,32110,14)12,90)14,24| 12] 19,174.) ST B.10 
I : | 
se Ph Dr s + € int TR 1 : us 1 À : 
| | 15) |olo6l-7251—-284| 2,411 54331 10,99! 12,43l 15,65] 13,61] V5 5,95 B.70 
| 18 4 1losl-5,58l: 11884685 |: 8,09/:13,72111697 À 17,64] 16,74 R.63 | 
| A7 | opt) 889) ot] 4,00). 1,30 13.081,60! 19,08] 15.90 7.2 
| 18° | 1}31]-4,6 —0,f0 5,53[ 7,38 14,72] 17,31] 16,08 5,98 : 
| D. ‘Ho | 1167|—4, 183{ 006: 5,561 8,80! 14,15 1. 70] 19,29! 17,37 BG: , 
sin ff lon À 1578 _5,63 2 pl sav! 8.08! 13,75 16 ,15| 18,29] 16,44 8.0° 
pets [lors À 1lort-6,18 us at 7.964] ts,14/ 18,88 18:40! 18, 5.8 
ji Hoiog À dlert-37/ : 6bd "8.89113,92/ 56,85) 19,48] 17:84 p.05 | 
is [fotos 4 do02l-1,42 “nn "00! 9,121 14.26] 1665| 18,071 17.2 p.20 | 
ù : Moyennes, SR | 
ail orge 1-5! l18|8,58 _8,181—1,801—2,361 2,941 5,24" 8,67! 7,28! 4,90/—0,5#/24128] —0.11 | 
| B. 662 j26|—9,05]|—6,07|—1,19| 0,82] 6,61| 9,05] 11,65! 10,24] 8,09 2 —1,36| 2x1! 
.G'liuot |-1b3 25 61 19,99 "1d0l 3,94! 9,21| Ÿ1,13| 14,10! 12,36! 10,00: 0,31] 4.79 
a art Laihrl-snlco0el brel sal 23.09] r6:x6l 18,43) 10,80! 18,801 … 3,85] 8.23 
Moÿerines! . . {-2Ë Ja 117 33} 0.4] 2,651 CILIECCEEETTEE 6] 9,10] 3,9: 1--0.35 8,7 
en di | mauteur pour 1° de température de différence. 
AùB. | 527% | 592=11120%] 250=| 146 166] 144] 138m| 177%] 178%] 165%] 141 | 180%] 193% 
Bac. | 545 | 180 | 160? -#7704 996 ” 075 210 ! 2e PF 228).289 | 2886] 356 | 315 0 Î 
PCaDi! -830 .| 243 11260 ‘216 À 151 148 | 141 | 156 | 146 | 142 .197 | 18 1x 
lue CE RAURT { LR [214164 | 168 | 165 | 186 | 172 | 192 | W0S [288 | 2565 À 1, 
| 24741 36787 196%! 2079 ‘202%! 150%! 134] 162%] 167%] 168] 233%! 214) in 
| 426 | sl 309 | 323 | 290 | 201 | 280 | 315 | 636 11775 | 52u | #46 Ts 
301 SL |. 524 À 115 À, 80 | 62 | 90 | 88. 82.) 86 | 93 | 113 li: 
! | 58h | égal | 306 | 607 | 2G5 | 400 | 596 | 563 [moins] 501 at 
nés.. .{ 113 | 200.1 338,1 162 | 209 | 297 | 247 | 242 | 370 | 698 | 213 | 257 | 450 
2au11| 29203" L1247mf 165] 206! 1691 177%] 134%] 163") 188=| 1947! 198! 219=) 2121 203 
22at1| 2070 À 218 | 168-E 202 | 160 À 184 À 168 | 103 | 169 | 174 | 192 | 190 À 205 19, 
BaA. 621. 59211120") 2501 146%: 166%, 144] 138] 177] 118%] 185") ni 180] 15 
Ca A1 3972 ,) 223 | 305 | 132 |.167 | 170 | 471 | 182 | 197 | 211 } 210 240 20 
DaA. 1102 | %51 | 480 | 210 | 161 À 160 | 158 À 1722 À 174 À 177 | 196 209 ts | 
Mayenhes. . D : 651" | a 158"| 166% 158°] 1647) 183" à tel) en 06° 1977 
Moy gene dés 44 stat. | 242 | 409 À 264 | 163 | 185 | 200 | 200 | 201 | 266 | ag | 217 | os2 | 2.2 








: 864. #llé 


Qnaatnatiaos méitéonclogiaus à 24%, ptathens Mliraiot:auiaere 
Tempétsluresimovennes:dieil'air à l'ombre, rn, Raisons. AnRérS. 
Leée JAM 






l .LERTRÈMES | 


| aura MAYER à ET , Mdr se |: | 
| Ù L s. Mir 

lala], | 12478 f° hs Bt dl fl atél rof 4 l 

Envapins ere 141 É 




















































UT | 8, 1,92] 6,b0 2019 0h 
Satnt-Fatthark (tesin), | 2093, | 6,16 |71,08|. 6,60|-0,3ÿ|-0 

Retard 6 1sung) burel 20701! 61 r-06D|, 83] - - 0 - - O3. 
+ 9008. À “6.27 6-08! -8,4#--1, 100-050! 
“Srlmt Gr Da brie Na8t4i ds +6,28 h 0jfa) ot. 256]: 6e] 181 
À DER nl 41784; 4420 ko O6E 8j48l4 2144{:11;84 ln 1 
à -Betors reset Up liat6 |0.#9,40 À: 1109k10,46 À: 24 Es 1,82f+ 2 
‘\EBerisiatt (CValaid): L.-. 1! LA f16181 À +5,05 |S 4,08/14 1148 de 113,68|i 2 
10! lÆenwots (Grisons). : 114 11] 1047611 26/78 at6sluoltal 40811342: 2 
.. Fin f Andermats Erin … 1:48 on6,15 fi 2,96/40,29f: 2,661. 2,58]. 29 
‘141 Weissendtelh Fstleurs ‘p28\ '23,6r/ 2,68110,48[° 3,t9/" 8,fa[0: 
TÉhadmont (Neuetintél. "| "#16b À Up26 | 5,69/42, (86l-516 0 8:96 28,7 

Engelberg (Unterwalden) 1014 | —3,66| 5,48/13, 13 5,44| 511] 2 
| mx dé - onde PTE ERA DELLE Ce ARE CS CEE (OS NE 
4 châtel). LRU et) ‘880, 888! ciadbieiolt 6,88. 51701 24.6: 


6 1,00 |: - 955] 16,48] 9, , SL ap. |: 
, 2450 |, 8,381 16,21 10,351. ,8015,81 46,6 


OT 


































Toi 47,2 




































ME À'Coire [Grison TETE ; | -608 , 

si Berne (dhserÿatoire). À 4 lu, 074 

.., 4118 { Sehwys .., 4. 420. 5411 1598 0 8,58 16,94 , 858]. al \ 2f 914,41 4613 
LD: 19 . Neughâtel, (Obsarvatoire) 41: 488: , a HO |- Rat |, 17,864, 8, 1681: 8,6% r 2 ,Ÿ “A0. 39,3 
. +] 2044 furteh (Observätoire) : «41/4480! 4: +1,84 E OL 3 

Ut sn Bolenre ., à 7, 14 11.441 ".4 +2le0): Saslicgsh 7741, 1.808 2h,5l-414,2] 43,7 
| 221| Genève (Observatoire). . . |” 408 | —0 ol 9,67L17,72| 9,23 051 380) —IT, SAT, 
:, 42311-Rôle; : on à oov 3 -n 2 | 215 |,.-0,20 10,99 171641,9,241., 9,201 28.3)— 5.9 439 
ON OT A ET ‘ \Moyéntes. ‘1|1 A ant 

A. 478.2 2008: (4 stations} : .11 :2179 |--7,80.+-1,4h] 1 7,06 “nai0 

B. 1874 14487: (G stations). «:) 642 À +6,48, . soon 
.C. 4 {de 1381 à 980, (4 stations). cal IA | >) 28 À : 

D. 603 à 275 (8 stalions Ne un cr 25 
| .| L Moyennes. 7 _ Une 119 UR 6 nr LE Ô Fi 9: ue 20 4143,9, 




















A LA Hauteur por, a° de température, Ifférenen. 6er Lens DRE 
| : 2409 à 452 (A à B).'. | 21" |" 627%) 151%) 1 * 161% 193%! 1450: 18201 (1 67% 
| | 11-4062 à4107 (8 à O.- ee | 546 1]. 171 M 054 | 320 | 220, my 180 il: . 107 
tant 41,4607 à. 477, ([T à D}. Ga =: UT 147 1180 178 1.140 [| 110 À 30 
| 220 1.497: L 448 424791 Li 2% 
| ta “Skin Bernard au Siipidn | ‘450% st 185" "155% IQ 914 1Q8" ù CP) DETTE 
| 507 T'als moins] - 


| 12 à 18] Weissenstein à Chaux-de-F. | 301 | moins | 81: 46° | dc 
Ooite:h Bâle 114 , 1 , «1 | .428 | 410 [1607 h:38t } égal. h15176 
L'Moyennés : 1, à 1 4 1 || 106 :17 "406 1 "283 9" 296 À 111139011283 À 296111: 
.23a1 Bâle at Saint-Bernard! . . . | 2203" a 80% 210%! 203%{ "1 Ars l'xpt 

| Genève au Salnt-Bernard. :' ! | 2079 |! 265 ÉTAT HET 19311 BE A 


| Ga 12] Grimseél À Andermatt. . . ‘| 426 | moins | 261 | 361 | 347 
ju 1540 | 5321] 253 
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Le 
. mr +: - € lt 2 
[2 CA 
e C9 . | 
à : ù 
; e s = : : 
2 | oS : =, 















La tation B à À est citée. deus 527%. 627%! 151 pm] 18: 
1C à A. Yors, et n'est pas’ camprise doubté | 1072 97 ‘1189 1196 dti 16! 206 fu | 189 er 
‘Ds A. | dans les moyennes générales! 1. 1902 | 981 -F1180 d'115 200195 FLT S'HT RO 01 
| l Moyennes . . . . . . . .. | .. 392! 160% me | al . | (or 32 
® Moy. générales des 11 stations. | …. 260 1 208 202 | 196 | 252 | 201 | 214 13 








VI. dE = 





A1$ 184. 


Observations méféoroJogiques à 3® ntations fédérales suisses. 


1# Q octppanonliv ven) 619 © al QEeLTEEELT 


paée 1989- 
2 ‘outiits sil Pi ATEN 4 LOL oonmnmz 


bs3es MM tes Chanoines 

| 2264, Frerks Glaniel aub. 
fthard, = 2093 | F. Lpmbardi ab." 
nm. 1. Grison$ : | »oza M. Aellig (aub.) 

Simplon (bospite) . . {| Valais. . . . . . 46 2008 | Pas..Frasserd eur: 


Beruipa (Ræsa). ., . | Grisons . . . .1 0, 81 |: _[ 1884 | P. Iseppont faub. 
| Grimseli, - nue, Berne . el | 46,34,) 1874 | A1. Juhaf (dèmest 
| Slls (Maria) - PART Grisons .‘ . À .46 26.1 1802, | J. Céviezsel (profes. 
Bigi-Mukp. .i.,.: >| SCWYZ + . . | | 1184 de , Bhrgi \aub.) 
#taila. ,,- ii... : | Grisons . -1 0. 46 28 | 1180 , Sphmied icurr . 
Bevers. ic in n) - 1715 . Lakrættli prof. 
Græchek,,, «1 1632 | Tscheinen | (curé). 
Lermatt .,: 1; É J. Réden cu. 
| Zernets, 11. 1476 | C. Glidon (oœure. 
spluegen (village), . a Lan | Crotlogini (négoe. 
Aundermatt. . .,.. lies a 1448 | P. 7% Zürcher {eur 
Platta (Medels).. .,. - | Grisons . . 1319 | Huosder (curé. .. 
B | Meckigem, .,.,- »,-. Valais . HER 1339 De Curten (doct.-m. 
| Weissenstein . ,,.- Soleure Re 1984 Justnberger (domes: 
Bemüs. .,.,.,-;:;: ee. 1246 | 4. Pbrta ïeure 
: rotsrmget ep | Grisons .,. à 1213 | Rrügger juge . 
_Closters + 1: , 41: «| Grisons... , 1195 | J, Rieder (eure).. . 
1152 | E. Sire (instit.). . . 
1150 | Aræhenbühl on . 
1092 | P. Junod thurloger . 
102 | Lecouttre. 
101: P, FI, Wismonn rt. 
18 | 6 | 980 | ©. Mcolet ‘pharn. . 
29 926 | Roillen (professeur . 
2 | 910 | l'iud Regti (eure . . 


25 874 | F. Rryel (aubergiste 
19 | 833 Dégbon professeur!. 
19 825 | Bumann ‘profes. 
2 4 | 821 | Atüller professeur 
26 [4629 | 32h | AntiJemerta tie 
28 T | ‘ot “Frhf (pharmacien 
28 , 46,41 14 _Blnkli (horloger!. 


®. 


= 


M t on D 


. æ. 


Chaumont ,,.,: "1", DA : 
L Beatenherg,. : .| M Bérne CIE 
. Sainte-Croix . . ts Vaud, eos 
Le sentier... : -,.. Yaud . 


| 

i | Engtlborg , :- :: de nn 
Chouxy-de-Fonds..:.]| Neuchâtél, ; 
Fragen !.. js 1e - | Appeuzell . 
Elnsiedeln ,1-,4 -.. ..| Shw}z …. . 


UetMberg, «,. … . . - | Zurich. . , 
Salnt-Amier;. .… .1. . | Berne. .,. . 
Yuadens.… 41014 1:-,-,| Fribourg... 
Auen. . 4 ui. 1,-.. | Glarus. . . 
dinesas _r'etrt , Tessin. , ... 
.| Alans; . . .,.-4 .. Grisons . . . . 
Thusin . 4 je. À Grisons, ... . 


-S-SESS S SOS, S.2 SS.2.di cc © ss = 


- 


S SE. © = |S 


a" cp en vase  atit 108€ 




















(LITE 419 


œnstiraliols hélésistesiqnes à 38 sa dons RdEraien Rnlasis! 


. ft ON É 
Année 1864. — MVenner Mésuelles . annuelles. 


_ [,5|- 1, 95|-—2,52| 4,82 
























5,94 
6.02 
6.10 
4,80 
9,54 
6,95 
7,34 





—,.34|—) 20 —+—à 29 3,79 

0,0? —5, 34 + ,25 3,90 
NT 6,77 +2, {4 3,24 
.[-0,21]-—1,72 +0,16 #,36 
3, 18 —3,51| 0,40 5.59 


—1.661-7.25 —1,11( 4,47 


-60,15/-80.58l-8°,181-40,80!-2°,36| 2°,941 5°,28| 8°,65] 7°,28| 4°,89)-0°,54|-4°,28|—0°,10 
_3,16/-8,61|—5,81|—1,36| 0,15! 6,70] 9,241 12,04 | 10,45) 8,08] 3,15]—0,97| 2,49 
_1,431—6,03/—2,80! 2,02| 3,99] 9,68! 4,83] 14,30 | 12,67] 10,42] 5.28] 0,28] 4,43 








11,16 
12,09 
11,70 
12,39 
13,75 
13,04 
13,23 
















19,93 
13,49 
13,30 
13,61 
16,84 
15,44 





15,78 
16,56 
16,68 
15,48 
19,72 
17,71 


15,40] 13,22 


Moyennes mensuelles. 
















4,863. 1$4: tiM/1 | } AE | | #4 2 
SFATTONS véc. | 3anNv. | Réva. | mags. avai. MAI. suuber AOÛT. ns lt Nuy} | ANNÉE. 
} 

N , Te. nr . mar ee or — 
el ; +, al-8°,9#]- 88 b» 10! -393 °,57 50,91 RP Elus di 10 67 
AT 2 10,53 [65/4 08-362] 2,85 6,0p[° 4,54{-0 84004 do! —o 9) 

| J. sl mb 1 45[=4 sf-3,11| 2,17 7,08 sb} bien 21 —0,62 
EN RPUEIUER 417 1,19 3,60 7,19 5, BE 24 48t 0,30 
5 Lcbl-s'aistslenf dal 4,52 814 ‘és aix Len 0,82 
. | 6, fe |-5,46/-258]-0,21| 5,44 RAT MNUE 
7 [-4,83)-1,82)-6,61 Sn —0,5B| 4,55 É A: 1,51 
8 4,41 1005 —.1,43|-3,38 5e 5,81 ‘#25 11,40 
.9 |-270|-4 |--5,27 —1,68 —0,8 4,41 TAMP 250 15) 11,86 
| 10 [4,10 14] -5, 33/1 39]-0. 48 6,18 qe LU 0,917! ,2,3 
B. Æ M — 6,38 +8, 33 —3}11]-0/4p 6,79 7,19/ NT 13 ne 
12, [<3,80)-4,571-4 33] 026! 2'98| 8.56| 10:18! {366 9,019 "#00 4 98f 4,09 
HP 0Ù—6,55|-500!" 0130] 3,45) 8,43| 10,18! {3,11 8,64P'#0T Th 4! 13,61 
14 40 10,80|-6:01 |" 02 1e 8,81| 11,11] fi 130 ,67| "#30" h.30f! 2,33 
ts 4, 5 3|--4,97 “0476 1,58] 8,06| 10,42] 13/22 °8,34/"410129, j8ll 13,03 
ie 42 —5,231-0,79] omnl 6,61! 9,06! 11!84 7,08 P ANT D,140! ‘9,45 
LU tsl-1,921-2,54 250 8,56] 16,90] 23,56] 12,19! Joël SYNUT HT 164 
18 so —8,80|-4, 9 454! 9,21] 11,32] 14,50) 12,49] 10,0Hf 4/88" 8,17]! 4,07 
NU -2,03 —b,25 —i 55 en 1,57] 6,13] 9,06] 1222| 11 sol“ Lace u,1%1-44,00l! 8,26 
20  |-2,581-8,49|-3,71 1 10,83| 12,60 (4,30 13,111 10,67| #00 8.49| 480 
21, -o8al-3,13|-1,20 3,60! 9,49| 11,86! 14,17 | 12,93 bel 80 tal: 3,60 
22 ñè a -6. de +2,59) 2,66| 8,52 11,0#| 12,921 11,74] 10,12F° 5,061" 6,561" 4,40 
sus 413,63 "n 31 4,52! 9,60! 10,81] 14,281 12,83] 10,297 4,891 : 6,20] 5,22, 
"| 94 ie —3,30|—1,49 _ 3,33 5,68| 10,71] 12,08} 15,02] 13,8% 1547! 5.9 82 6,25 
25 |-0,34|-4,00 +2,13 2,39 5,01| 10,25] 11,35! 14,64 | 13,38| r018Ÿ 3,061 0,9: 
26 |-1,43/-8,69 -4129 4 10,06! 11,331 14,25] 12,53] 10,46] ‘5.69[° d,94 
21 |-1,33)-6,48|-3,21 À,32| 10,14] 12,201 14,24 | 12,94] 10,47! 53 
28 |-0,94|-7 ,25|—2,84|" 24 5,33| 10,97] 12,431 15,65] 13,671'11,37?"-8,9841 À, 66 
29 | 0,39/-3,93 | 3,70] 4,a1| 10,71] 13,35] 15,33! 11,111 11,73] 6:29" 4,62 
! 12,631 15,081 13, le 





14,47 12,1 
14,841 12,48! 
14,59| 11,674: 5, 
14,10] 19,10 
18,53] 14,77 
16,17] 12,72 
15,761 13,10 



























1420 


t8Hf. 


- ‘Slsemdtéois hétébwsle gi ses à 08 attoaT SET: safébes. 


ù 
1! tt 


l'., “Adnétis 84. 





STATIONS. LÂTIT- 

‘7 1] 48: | céssategme 7. ci. : “Cons 11,400 99114620: 
"| 4 lets 0. 70 11,1.) Valaisit 4 1.1. 6 29 l'46 17: 
"| 4 1 méfnt-Gèlles. r. «1... | Spint-Edues: 9 R8-+ 47 26 
|ne Alu un. us 2e à) Sthaffholte : . | 6 175) 45 45 
"| € æélhoumg … , 5. | Eifhoargd. 1: 4) 0 29°} 45 48 
0 2 | 43 | Cite: 14 . 5: 4 0 | Grisons, :: sde 29 [4681 
v. 4 Bbolehechant. | : «ut. LE Grisons, 0 . 0 25 |. 46:49) 
Del 45 | miss... cu, 1 À Vaud. : .« le 1 | 46 es 
r.,, | & ‘serné ne eo sv F'Berne. ,-,:. | 0 26} 46 57: 
21 7 | 47 l'Bobézbeng, . , 0. 0, F Angovie,: ., «+ 0 23 | 47 & 
A" | 4 ‘NBI. | - Hu nl 'e FSChWyE Le 4. 0 25.1 47 1: 
© 4 | 4941 Savgans. | 41... . [ SaintrGalles : - | 0 293 h 47. 
ct] 90 1 mettgnys «1.0 "| 'Valais “. «| 01 Hl°45 #& 
- | 41 |'Neéueckâtel :.1. ... .:. | Neuchâtel, .. :@ 18 | 47 @ 
ll: -|52 l @tares. : .:. ... . «| Glarus . . . . 0 27/47 à 
[| rl zerteh. 41, , ., . Zac... .|e 26 | 4723 
do -| 5 l'Alltæten …...: | Saint-Galles. .| O 29 |:47 24 
» "| 56: | .Méamtes , - . .-, . . . | Unterwalden. . | 0 A E 46 57 
2 | | -Altéerf,  : . 4 Uri . . . . . | 0 26 | 46 53 

4 "| | ewDeterthun  .". . | Zarich - , . . HO 96h 45 30 
"| 5h | mdieure. : :.' 1. : ... } Soleure. , . .| 0 24 } 4713 
: 2] 5 | Mathhauson. , ,'. . | Lucerne. . . .| Q 24 47 & 
TEL ch Bemu hotes 1. ,E Vaud, . 1 Q 19! 46:15 
“| 61.1 Mreuslinagen. ,: .",:. |  Thargovie, . . Q 25 | 47:10 

4 2 ae EUg: 4 sue ms: e1sie Zug. es - + 1 0 28 47 10 
otre cb Genève. . er. | Genève, | . . LOQ 16 ,46 12 
pli 2 Gk. Sdbaffhquse . >» +, + Schaffhause ee Q 24 45 42: 
“| 6b Olten. .,...:.. Soleure . . m .| 0 2 45 21: 
bre id Aarau , , « - + «+ .,… + Argoyie..…. . , 1 0 23 | 17.23 
ul 6 | Momtreux .... 4. , | Vaud. . ,....1 0 18 | 46: 24 
|) Marges,. 1:40 1.1, | Vaud... ,,1 0 17 | 46130 
ll da] Ædesseh, 1. , 14. H Argovies , .. LO 24! 43,8% 
u | DA mèe, ,,,.,.....} Bâle , . . . . | O 21 | 43 83 





| | ‘Lés nee des mois of ais sorit ln mopeune des leclurés du ermomatre 4,7,:4, 


L 


«D'ols sw 5185 


w sauts 608 


0 [ { « 


En 1863. des ubservations météorologiques fedérales suisses sont faites a #35 alulions, 


LOPR ‘hors À 





végte IA.Gdrbaëd Rec. doua. 


698 
684 
164b 
163 
"808 
: B9T 
‘ 688 
11874 
"871 


Ld 








Xov.'In44lbon ‘cure; 
Ditrquer:{préf.) 
Berk|(curé. 
Bæmpnn (prof. 
Ed. Killies (D Méd.' 
.0WMels Gardnier’. 
| \ 1 +? 
Obserralotre. 
AV. Fréy (prof. 
E. Lèmrmel (prof. 
Gel {prof:) 
B:'L, Gras (avocat:. 
Obseivatvire. 
rtl (D Méd. 


Obserralvére. 
Wehtli (prof à 


F. Miller ! Méd. 
S{ainer (hibliqth.' 
Bzæchler {prot.) 

W\ Pfxher (phar.) 
Rossät ( pref.) 
Schntidt (prol.) 
Mühlberg {prof. 
Obrerrataire. 
Mægls (curé. 


Simniler (prof.) 

Carrad (Er Mkd.) 

Burnier {Coldnel). 
ir'anner (ptof.) 


9 hours, : ï 


La station au Saint-Théodule, 3350m alt. (station Dotlifus), a été organisée le {er août 1865. Des observations bi-herairr- 


et a 7, 1, 9 seront faites toute l'année par les deux freres Blarrer (guides de hautes régions) de Meyringen , et par le cautinut 


J. Gorret de Valtournanche, 


C.Dæchwanden (prof. 


Th. Munsingen (ner. 


| 
| 


‘Peter Merian (prof. É 


18f4. 421 


.swenations, météonnliegiaurs- à JR ntiommrfédén ir smimmes. 


Année 1964. — Myenneimensuelles, annuelles. 


1863. | 4864. 
SRAHIONS: À béc. | Akv! rt s. !|' | cÉN. ##ÿt/ loctos. 


4,25/-a1,29| bural.54a8] on sb|140,37|112,2020t,15 mauesl: 5°,081 |9°,72 
“h58|—6761-0,26), DOS N45]| 14,47] 16,211 14,99 Fe 208 |-03,641 ! 8,41 
F L02/-6582|-1291. / 6,19! 12,481 24;71/1 73 48ls6h 2074 42,224 | 7,23 
020|—7,26|-1.0 à] 702|12,27414,6811409 15,36! 9ub8é.13,74h 7,98 
“@28|—@,%4|-1,18|: 4,921 7,94] 13,13! 14,721 1900° 15264 0401$ 83,018 8,147 
105|-5,88|' 1,35): 4,871 8,45] 13,72! 18,07$ 1 7,64 14,15) 9968b MARI : 8,63! 
110,221-8,01!. a:01|, 4,24 r,45| 13,06| 14,26) 14,99 1390806 |283,638 ! 7,741 
1,18|—4:69|+0718), 4,4u) 8,07] 13,52] 14,89{/14,17| 16,82] 13,34] 7,89/a3,414 : 8,12 
021 —6,80|+021|: 4,06 13,08] 14/60 :114,08 12,86! &60!202,76$ : 7, 28! 
0,61|6:81|-285| 4,0: 12,70| 14,680 11,45 13,mbtse4lre 5) | 7, 38 | 
1,41|—4,66|10,701 4,43 12,93] 14,72 111,31 13,511 8404, 7,98) 
\8,061—7,27| 0,36] 4,177 13,40! 4,89}11,29 14,144n996h#,50$ , 8,22 
10,30|—4,85|| à 78l: 4,68 5| 15,531 16,62124,03 14,6%4:999{er4,110 9,25! 
1,67|—4:83| @06| ! 14,18/:16,70 re .57|13,06112:05h73,67) 8,67: 

| 0.651-%:171-0 991: 4, 221 12,731 14,768 14.971 15,651 13,441 -8181 13,67 


1,701-—5:63|-3,04|. 
1129|—7,48|-—1,35 
‘Y,01|—4,28|—2,07 
2,091 —#,54 


FN 1160/-5,811+1,03 
1,08 —4, ?6 0,66 É 
2:601-5,87|+2;01 
2:891-5,26 | --0,86 
1,67|-4,27| 0,85! 
1:10|—8,50|--0,63 
4,72|-8,67|+0,43 
1,511—5,741-0;:5 
8.23|—1,86| . 


9,11 
r,42 
8,021-—4,521 "6,191: d,dô1 9,121 14,261 16, MAT 97 


Moyennes mensuelles. 


0°,59/-5°,841-0°,67| 5°,16[ 7°,61113°,10[15°,02117°,65116°,35113°,461-7°,93] 3°,22] 7°,80; 
1,82F--8,071+0,52] 5,66! 8,21} 13,70] 15,78! 18,%4]| 16,59! 13,63} 8,03] 3.94} 8,21} 


mare oo ocre 


De la station 24 juillet, août, septembre, octobre sont interpolés. 
Les slations méridionales de Mendrisio, Lugano. Hellinzona et Locarno ne sont pas comprises dens ces tableaux; la tempé- 


rature est trop élevée pour être “omparable aver les autres stations. 


ANNÉE. . . . Mendrisio. . . . 4lo,4* Lugano. . . . 11°,26 Bellinrona . . . 11°,26 
JUILLET. . . Se Le ere à 9,90 — , . . . 2069 —— . - . - 23,00 





12 RG" 


mésdmé-dierobstrvutiuis Mecébrotbpiqiés M'IU'uRIAS PEtalel nie 
Températorés Moyennes par stlons"2 "Saisons!" Anribe! 
dite dd. 


Re CRUE Ge CRE _—— Cal DER En Qu CU mu œm—— — = 


MOYENNAS./ Lou PU — 





EXTHÈMES MOYENNES. 
nn - 






hd 
. | Us : été | AGTONNE. 
por RINT, ÉTÉ. AUTOY, pxNËE. | A MANS 

‘ \ -" è ‘ + 1 : Mi. 





Lstallrdl sslral-1e]-d'88 ou D 
[2 {-861+-1,0) 6,60!-0,121-6,911-d,71|-10,53|. 
| a aéletos) disr|-0.39/-062]--5,91|+7,02 fr | | 
4 À-40,61|H0;8!: +9 +7,85 3,00/24, 1: |! 
54.35)! 0.08! 8,471 ‘1.10! 0,8 9 ee. 4 1,5 0+-5.8 


so ‘pl: 1 1.4 2 ou 1 pe 


‘4,48 
#,d1 
EST 5,51 
beil ‘4.35 











| 7" $ 
4.731 1.83|—2,17 
154] 1a1l-4 


{ 1 


CS EL LE RP LE ire tt UE PSS PRE à : 
1,20) 0,88] 9,021: 2,84] 2,41)-0,56/-@.58|" 5,44|-3.58 11,35 
mie . 0,63 9,111. 0,89) 1,51 LA, 33 —1,82|; 1,65 2.11] 10.49 


+ [R 


le féranft dés] 1008! 243/ 40/4 rl ol ser) d2]065! 9.61" 051|-2.É 
"9 1-4,27|" 0.61 8,18 2,61] 1,86 13,10 5,21 441 {,68f 978 6,82| 7,141-17 


8.86| :.181-0.91 
9,57|' 1,19 2.20 
10.18] 9,01|-0.28 
10.18 8. —0,83 
11,017 10,67 0.39 
10,42 8,34 —3.18 
9,06! 7,65] ‘d.14 


10 |-286l! 1,4 16, 26 3,36 D 39/4, 10 8,14 6, 18|—i, 39] 11,6: 
11 |-9.10/ 1,03] .10, nl" 423/" 1,12/-6.28]-13,49 6, 19 3,11] 11,55 
19 [36! 3,03! 11,96! 4.41! 409fe-2,30!-4,55|. 8,56 0,26] 13,66 
13 |-6081, 4.05! 11,48, 1,91] 3,61|--3,60 6,89] 8,43] 0,30|"13,11 

14 7,04 | d 89 12,84 Ù 4.42 9. 33 +-4.40 19,80 8,81|' 0,23 F1 $,30 
Du |-Grcll 2,96! 11,711 2.08. 3.03]+4,:5/-10,55| 4.06 0.67 [13.22 
| 5,71 [" 2,96! 10,291 2,i 2 361421110808 6.610.501 11,84 


& 


14 -io6l, 4,161 12,281 5,22] 4.64 1,73 
18-593) 4.36] 12.80] 1,70! 4,05/-4,50/—8,50) 9,21] 0.341 14,50 
19 |-a.61| 2,53 10,93! 2,86! 3,26/-—2,031-5.25] 6.13|—0.11| 14.22 
[201-493] 5.38| 13,34] 5.42] 4,80|—2. ssl 8, 491 10,83| 2.231 14.30 
Pos 191! 5.26! 12,98). G.08 5,60|-0.80|-3:73 9,191 2.69) 14,17 
Por assl sal 11,56) 5,25) 4.50[-2,461-6,6af 8.50] 1,18] 12.52 
23 2.20) 8.36] 12,6! 5,06! 5.22|-—0.59)/-—3.63) 9.60! 1.951 14.28 
211-152] 6,511 13,66] 6.29! G.22|° 0,24|—3.30) 10,711 3.33] 15.02 
25 1-26! 6,071 13,12] 5,30) 5,611-0,3:1—4,00! 10.25! 2,39] 14,64 
26 |--4.80! 5,48] 12,70! 5.61] 4.76/-—1.43)-8,69) 10.06] 1.641 14,25 
27 13,66! 5,611 12,19) 5,441 5.11/-1,331—6.431 10.141 2.,08f 16.24 
28 |—3,68/ 6,26 13,92! 5,441 5,701—0.961-7.25) 10,97 2,45/-15.65 

‘6,41113,26| 6.19] 6,31 0.391—4.930 10.71! 3,70/15.33 
30 io! 5,57118,611 5.821 5.201-0.961-—8,6:0 19,301 2,561 15.08 





io! ss6l 123l13,66| 10,99! d.38| (15 
| 11.42] 10,09 
9.061 7.851.900 
12,601 10,67! 0.39 
11,860 10,651 6.09 
11,041 10,12 
10,8:110.29| 0.29 
12.081 11.41! f.52 
11.351 10.761 0.91 
11.331 10,46] 0.94 
12,201 10.451 0,53 
12.431 11,35 0.59 
11.11011.731 1.52 
10,308 10,66 —1,19 





+= 5 

S 8 

| —— 

hs 

œ 

D 
_ s : 
CL Le “ 
(=) 1 

RE EP PP ET CESSE ES EP PRE 


2,94] 0,06! 14,80: 0,38) 6,22|--0,34|-5,20] 11,46) 3,19] 15,18) 42,93]112,18 
288 3,34,48,95/ 4,81! 6,81) 0,0/-6,361 17,09! à,90! 1,56] 13,491 12.48 
3,23 711114,86| 6,40! 6,291—0.7:|-6,77{ 11.70) 3,241 16,68| 13,30] 11,67 
0,90! 7,181 14,39) 6,941 6.65|—0.21|-1,72] 12,391 4,361 15,48] 13,61] 12,10 


0,29! 9,63] 18.69| 9,421 9,431 3.98/—3,511 13.55] 5.591 19,72|.16,841 14,77 





“ue gen LL A LR as val 


non +. * ie D À: 
. in. | Mes. . [ii 
. 7,251+-9.8 


Fr 









‘8.411-10.5: 
8.11|+:. 
‘9. 11. 
10,061+-? 


11,45|--6.5 
10,49/7.8: 
11.65/+10,9. 
9.78|:5.%- 
11.6: |--8.14 
11.55/4134 
13.66 [r4.5: 
13.111: 6,5: 
15.40 +10.8 
13,22 110,5: 
it gs lei 


13.56|—4.1 
15.501454 
12.93]. 5.2: 
15.30|—6$.3:: 
{5.051 3.5. 
17,521—6.0: 
15.28 13.6: 
15.02)-3.% 
15.04! 5.00« 
14.25|--8.6: 
14,26|-6.+ 
15.4:1--.9: 
13.43. 4.9: 
15.081—8.6 


15.78 {3% 
16,56b 23 
16.6$:-4.° 


51 19.681 —1.° 


19,52|—3,21 


Les estremes de L'année sont les mañimas des movsetnnes isolres de lets et les ininnues de d'hier, et nou les mosvrnaur. d. 


mesennes matremes des saisons divisees pair quatre. 





1861: 


423 


RÉSANS AAMIRRVMIAPE, mStéRrRISGiQure. 5 JA ciniénans Sédéroiss-aunbuus. 
Températures moyennes, pan StAlODEn re VRISOME A. DRE 


MOYENNE, L,,r 










Lan LCA 

sms 

ui, nt 

Di 

#. [el 82/16. ui 

31, rh ï 849 4 

38 | Q,07|| 4,9/° 

39 +2,93 A9 

10 12,06 3,06 

41 [-2,69| 7,93 

#2 |-2,15| 8,66|1 

#3 —1,00 9,55 

44 |-1.93| 8,74 

45 |-L86| 9.00 
—2,50| 8,38 

47,1-2,31| 8,63 

48 |—1,28| 8,58 
—1,18| 9,31 
À--1,621 10,82 

51, — 1,03 8,al ) 

52,[—2,901 8,491 15,79 


— 1.81 


70 


9,11 
9.14 
8,23 
9.87 
8,26 
8,88 
8,95 


—2,99 
2.81]. 
—1,78 
$ 
1,9 
—2,00 
—1,62 
0,84 [10,10 
200! 7141 
_1.08/ 9,16 
—0,32 | 9.67 


1,60]. 
15,81| 7 
16,63 
16,$1| 
16.82 
17,00 
17,22. 
15 134 , ; 
14,04| 8, 
17,72 
8,90| 16,11 
—1,19| 9,21] 16, ss) 8.23 
—1,58| 9.051 16.57] 8,01 
_1191.16,49 18,0à 10,10 
0,22]! 9,73] 17,67|, 8,21 
—1,52| 8,17| 16.18) 8,b6 
0,30! 10,69! 11.84| 9,21 


8.2 


: 1,79/--5,63 
1,297, 48 
4011-4238 
2,09|—4,5 

504.23 


L|-6,13 





ANRÉE Fe 


#1 HI 


vu 


18,76 
13,34 
12,91 
:1:13,70 
13,03 
13.67 
13,90 
15,42 
1112,21 


1,60|—5,51 


71 13,92 
13,36 
1113,14 
13,59 
ee 


PAIX ag 


ao! | 4,92 


6,14 


‘6,56 


26] 13,80! ‘5 





EXTRÊMES MOYENNES,, Let 





hi 
"60 bo 45 
6.09] 18,99 
4,691 16,13 
4,52f 


| a,02] 19,00! 


. 5,56 19,29 
. 5,58 


‘16.97 


5,49[°18,29 


4,28]:17,33 


4esliit,87 
4,98 
4.921-18,62 
‘6, 90! 18,86 
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. ie 17 10,4 1 DTA AD , | 
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\ l HIVER PRINTEMPS. ÉTÉ. AUIQUSE. | 4 ausons. 
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12478 à 200 217% | —6,9 | —0193 |: ,6°,96,|| p.34 | —0°,44 
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OL à NT FAN y '} Ù i 265 ; 2,68 
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| nonotits 9h BB ue 11° DLL L 
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Sn ol | it | (PE na 
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re CT Ur D.  |e0,40 |: 410,511" 0,681 À [+0,19 | +0,09 


en PA 1 OT | E. 1,0, 11.440,47: ‘+012! +0,25 +4,19 L 


0 Moyennes CR 0 f—eti | +0,58 | +o,s7 | +0,24 HOT 
Le re +0,35 [7 +0,68 
À 2 Minimas: . . . ." !. Le "—0,4 +0,47 | +01 +0,09 


el 41! Différeñtes. . . . . ” . 1 ‘7 0,7 0,18 JL, 078 0,59 
“| i dt 1 t à tu l Ü ‘+ ! 
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Les moyennes par loctures bishoraires et celles de masima ct minima deg 24 heures, par. décades par: pis, par à 

ns et par années, si les observations sont bien faites et rigoureusement exactes, ces moyennes sont généralement très-çgn- 
pordantes » loutes les allituden. — soie la preuve dans divers Tableaux de nos. Materiqur, , Sn Sn if 
Le comparsison des moyennes avec les moyennes extrêmes de ce tableau ne sont pas comparalives et ne sont qu'approzi- 
atives, puisque les moyennes extrémes sont les lempératures les plus hautes et les plus basses des lectgres horaires diurnes, 
ndis que les moyennes sont les moyennes de trois lectures seulement à 7-1-9 h. — et cependant pour l'année elles ne 
flèrent que de 0°,27. En écartant des moyennes les stations C (17 s 30). dont la différence est snormale, la différence 
ur les 4 autres séries de stalions est de Ue,17. 
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1 part a Gh. 4 1 
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Du il "gl À | 
» Q E | : Ü 
ë | ES 11} Le nombre diheures de 
[a ! 4 if soleil, embre o@ variable à 
lol, Il di, 2, 4'et hat 
ES . double pour l'igenalt- e 
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ee pa 4 1 2 hon à Fautre. 

Mipimas. . 0 of os | 
biférencis 1 À ] ue | | 


ar Die mitrérencés paire ‘fhéokdie (bsb61) ‘dé 2orbnfié (hote) :5 Essbe> > 
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SL ([ ô li 0 ! Var. [2 | A ne D ! 
n 8 (4 —1 |;+2 Ver. 8,5 du } 5 Différeure dé of: 1, 
n 10 | —2 H+2 | Var. D n'ést pas d : l'horison': à : : 
» Midi 0 0 | 0 | Vhr. | +0,5 dre L Cette dfredcr à + 
»# 2 0 0 O Var. [42 liallé à la Des grande même su 
» 4 Î 0 O | Var. O station du 1? | températaren lodsles ! 
” G 0 \hr. +-1,5 [Thsodule. Je A la datién du Une 

leo les rasons solaires a'ent” 

Moyennes . D —2) +4 1 Var. [+1 | fes dons ls hé h de le 

Maximas. . 2 | —2 | +2 +-2,5 | de lée pendemt 3 ms es bre: 

Minimas. .| © 0 0 0 | 

Différences | 2 |  o | +2 2,5 Le 


Les températures (boule sèche) sont des lectures du thermomètre federal placé dans one cage, eiposition à l'Oset d ia 
maison de M. Mäden fcuré) à Zermatt, — J'ai placé à L'Ent de la inmaison, sous un hangar à l'ombre permanente 9 
thermomnètre houle isolée et un minima à alcool à index, — Le. températüres de ces deux thennomètres cerrrependrat : 
lecture da thermomètre lourné en fronde, et je crois ces températures meins infuencées que dans la cage. qui n eu çes ! 


l'ombre permanente. 
OR LED von nes _— = 9 ares 
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Ces tahleaus ne renferment que les observations du 3 au 14 août (de 6 LE matin n 6 h. soir). I 


Les temparassone station. Théodule d'août 1865 à août 1866 avec les autres stations fédérales sépare qué un et 
lotsqué les observations ‘fédérales muises seront publices. , ue 
Les moyennes très-exactes par demi-sommes des chiffres d'une observation à l'autre divisées par 6. ” | > 
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- 1521. 48104:6,40 0e | DRE 
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Min. .| 5,8 igé | 6 6 de 
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Les moyennes très-exactes par demi-somme des chiffres d'une observation à l'auire divisées par €. 
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5 et 7 auût les observations à Zermalt sont incompletes, — Ces deus journves ne Lu pas comparables avec Île station 


RS D “US © RS EX 


1865. 


par ntidbé Arai! 





+! " 0 
40,5! 0 
= , 0 
—(,5 +0 

-(1,5 1 
ei] 3 

u 


——— mm —— 


0,08 Le +0,30 
+0 
0 
5 


L 2 


me 


+ - - _ 
Le + + : 
- is) - 


EE 


ANT 


éléoro Sulques à Zehraati (vatafs siatalion suisse, 


este jetés) 


‘4€1 3" "ait. 


| Différencps, rentré théoahrt bb Y Et Acéhletr- (ner , 





1465, i 491 
hecçoations météorgiogiques À ANT 1); Ne +07 D RN E ; à Ÿ En 80 
Per, BIEN AUX 
6 noft,Ases {6 3,6 nr IGiWRS à 










THERMOMET. TEMPÉR. DE PHRALOMSE he ÉR, | HAVTELR PO PL 4 ML ue 
RE ES er “RENCE 
PERD édit ‘t Hôule : ei 
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———_——_— —— me | mn À À | mmqum — 


Moy. . | 12,05 2,85! 55 [12,09 AI &UE À 

Max. . | 20,0 51! 89 | 200 | 18,84. - 4 | 
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Diff 13,0 12,81 56 | ut : Done. Cl 


Les moyennes très-exacles par demi-sommes des chiffres d'une observation à l'autre divitées par 6. 
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PCR LT NS AE su sul Vostques'£ a! 


Par nes (curè ). 
j ao Ù) COAR Do » 
ses s (6 à 2 


#‘eti 


” S Août 





— 7 lectures). 















































THERMOMÈT. TEMPÉ TT pouare Dur. ur ous ° 
en en. Ù] Bari: du a) Aè en FPEMERCE sal | 
| “tee st°||' pe 
rosée. |relative] Fédéra] | A |’ EAL. ètre fédérg 
a O ] | à 
54,60 | 2,8 | 86 | 5° 0, 5,5 L mp Lu dE 10 PA 
GAS 25) (0) Ga) l (7,1), Qu) vus | de) iuchen 
1e-br,11| 6,2| 83 | 9,01 2,1 r+4,9 on nie ke : 
8,8'17,23| 6,5] 718 | 10,2] 4,31. #89 ib 7 
19,1 18,96 | 9,7 | 69 15,21 14,11, ail 16 | eh} 214% 
(13,2)1,25)/(10,1)| (64)1(17,3){ (14,5). (48) (1) (—9{3) |’ (187) 
1160762] 7,3] 54 | 16,1 | 14,6]. ill 8 is | 183 
130 [643 | 48| 3112411091. dsl 10 | 10 | br'| 
91! 35! 56 |122 130]. gel] Midi | —1145 | ps1 LL 
(8,7)| (6,0) [(a64)! (2,9)! (67) À (8,7) |, (8 2) doge| | amie | 05: D (1545 | (112) 
(6,8)! (5,0) [(5,63)1 (2,9)! (16) 15.8) ju) 4.19 dell, 2 | 1489 | ul 
DÉEER PA RAS DE . T0 _ + 4 +225. dur 
9,7 64,3 EU Dblecs FAN 16 1410 Lutte: Al 
86) 224,170, pt lb (8x | (12/2) Lmapdl 
. : . : Al u en $ (a) " C9}59-ba(tet 
Û , 
| : 
Observaÿ in Got (34154) PALIN RATE ton nn 2355 Isoto 10 he dy ; D 
Par parus LE hngetiS ML à" Evous hi Min. . 7. 77 | 
G |-3,1/-3,313/80 |-3,5] 96 | paliqu : Dit”. | 148$ À 143] 

Ce ft 2i2p (2e aiT3)|(—2,8)) (96) , Nr ai 
gr os fuo;s'|4,2s |-1,1 | 96 ... : ue 
10 L'23) o0l'ae7 |-30| 68 lost PR . 

Midi” | "3? ] ‘03 ] 3,34 [42 | 56 lee le 6 #46 | 201") 
(1) nr) o,910,13)1(2,8)| (1) « :, la Ur | GO, Ù | (489), 
2 | 1,8 ]-0,8 | 361|-32| 69 Mr Ar ge 9 | 227, 
14 |-02)-20/345)-36| 7 | Sr . 6,9 |, 289, 
6 |-1,8 |-3,0 | 3,33 [492 | 83 ‘ 1 la Midi |" 84 |, 207, 
Ka) |(-3,5)114,2) (3,14)1(-5,0)! (89) | leur. | Naf. | 4 (1) 1(—12 uy(140), 
RO) 120) 018,08) H)T (81) 3,1.0-3,5 2_||-1 118 | 
, CSS names Ésasn:od Eur s Ù +0 01,4 000! 
py- « O7 3,16) 16 à le 
bx. .| 3,1 —1,1 | 96 Sp UN ES) ISA |A 
fn _3.] ÿ 9 56 : ( «| U (8)0| K—14, -“PABYIT 
RS D 'E 2 DE 0 (9) SI 1 (8,7 d'(800 {If 
MT. . | G.8 3,1 | 40 4 ; 
irter. entre" fibodnte"ABLbt) TES male 58€ qeiss. ce bed PE 
e i - —Àÿ: ‘ 9 
6 |-8,1 ! |—6°,41+10 LUE es “Mi te go | 5e 
% . (—7,2)|(+13) (Di 4) u.2l |» 148 
. n. Le U (D 0 O1 , 

di 11,5 _13,9 ie L Les méjenges . L'Est | 
TE (-15,5 -12, à G bpoir, par abaërsa$ons!bi.ho- 

“ UE Eu . taires, et der Sodydnnel d'une 
, Ho à : Le phservation 4 l'éutrd, divisées 

: ni r ie oo } 

I; —14,0 —1,1 +27 pa : » 1 : 

8) |-12,2) (-1,9|429) ir. 

4) |(-0,5) (8,3) |(+-5) be | 
Re — ——— | | | — , ; | | eo RATER [T4 
V.. 1-12,89 —9,12|+ 11 is À “ a W/: 

an. . |—22,6 _J: nues I AR 

1391415 Ù +4 0 i) MW 
— 1.9) —6,3 +10 | ie 1 ;: l à (| 
13,5 7.61 35 Dos 
VI 
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434 14fià. 


chacrestions mhtéersiagtiuen À Ar PA. Kaleln p?ÉAHOR APATPE à 128, # 
Par, Apr: dCUTÉR 


® noû. 1888 6. à Goei KHUEU. 








4 | ronene:wneuses | ENS à Laanow dei cl : i on 
DATES. ER me | [uvpyouétéonrs,. || —0BsERsaTpx 
fn Léoleis. [timbre |eriahiT Digpet. ] Force. À à tro. À À D Re nl 
LA | 6 | Ë D D 9 624"".61 QE «? \ | k: 4 | 1 > 
T6 0 | 628,4, fu EL a 
| 10 ‘ | 618,0 0 |; ; SE ! : 
| À Midi 2 l 627,6, 0, !, | u du D 
pile to 1 ed,1-| 1 FL. : el 
» | #41 2 11 626,8: 1 | 1:, AE 1. 
| ». g l' oc, al], | ‘ra 
| » | (8) A (NE NE, | (0) (628,6) (0), | me : 
On SR SO ES 
l'eennes. A: | on lee Le a . 
| Mauimès. * : L | 628,6: CRT 
| Minimas . - Î: 0 | 6211: q ne | L: 
DIR ÉTENCeS I 1,5 | L Door er SI | | | 











He à Obébrrgtiosid métforeinmques an, sol fn, Ttodpie (Valais FRANS 918... 10 
Ù «1 {ct pa Dellfus-An95$. Fi AUGAMA AURAS, 7 LU ZT (ES CORLTERL "nt 


un et Im 
: 5 de : x pont Le beromèbre, n'est pa: 
» dia | ox] ? |'o RTS onde plat à fe sut 
» -|'10 2 | l'axl *? ÉCART" vds 
. Mid} 2! 05 | ? 21! re ol 
pi | 2: 21, 0,5 Î à is |. ! 
A. 1#, 4 0,9 : à HE 4 , |. 
UE DES à |: | 0 .0!5 Û ? Ù A Ron art Fe l At 
16) À en (Q) [GG ? CL ES CR TE RCE | 

RE 

Méyenges. fi 12 | :0 0 | Var. | 0,3 2 [ali , : 

| Mäximas. 2 | o 0 | Var. | 0,5 ? 3 nel 

Mimimas. .f' 2 0 0 { Var. | 0 ? 0 Re 

Différences 1 01, 0 O E Var. | 0,5 ? 1.3 ui | {. 


1. : iitréreneés entea, Théodule, (28897) 64 £srmmt (484857 APT, a 


(pe jt be 
g | 6-1+21-r21 O|Va.|+02! ? Du Lars |. 
s 8 0 0 Var. 1) (4 0 | , c! ) | 
» |10 0 ofvar.|—-10! ? |.0!. | "1 
s |Midil o o | var. |—0,5| ? |+2 | | jé 0el 
» 2 0 0 | Var. |—0,51 ? |+2 |: ot 
. [4 | o o var. 0,5] ? [+21 . ... | 
» | 6 0 fvar. 05! ? HIT. 
» | (8) ._ |., aol ? |) | 
Moyennes . | +2 | —2 To Toul ? +11 | | | 
| Maximas. . 2 | —2 0 —[ d 
| Minimas. .| 0! 0! 0 0 9 0  . | | 
| Différences | +2 | —21 0 I : 2 Du — 


Les mogennes sont de 6 h. matin « 6 h. soir. par observations bi-horaires et par meyennes d'use observation à l'sutre. 
divisées par six. 








181. | 485 


User Mons EEE dE tune d'or ART ain hey, donhets stimsou: US T:a 0 
Pat me cons. 
s'Adët sseù (6 à 0277 lets P 





TÉMPÉR. DE L'AIR à L'OMBRÉ. 























THERMOMET. POINT | HASTEURIFOUÉ le DE TEM- 
| sces.' Lt nee TENSION A URL Me à PER \TLBE DE DIFFÉRENCE 
| Boule | Boule | à. : rot . TaTIOSE | 
sèche, [mouill. rosée. Fédéral A PEst. Max. | Mir : re al dans la cage.) | 
| —— —— = t— PRE, SERRE EE = 
De osulartasr los) 85 D2,r | #5 fol) 241 NU 
[os Dsslesfs,95s| 36| 13 | 8,41 8510 : nee :, | mavreus.| 
À 10 13,7 | 8,9 | 6,27 | 4,4! 54 | 18,7 | 14,84 | ID | til à 
D Midi 17,0 |11,5 | 7,35 | 6,7! 51 117,0 } 1708" : 11: ve 
De 2so ist Dax! 6,5] 39 [21,0 lueur ii Der 
4 123,2 |16,6 |10,74| 12,4] 51 128,2 [1729 | : . ee 
6 is1| 82/5667) 3,0] 50 [18,1] 13/2 Est) nue ee su 
@ [O2 Gals,:8) | en pl cs 22] 18 Lea 44 
PR D Ur. il ; 
| Moy. . |+15,13 581| 54 fibidhité tt) |, [ls :4 2-4. 94 
|Max. . | 23,2 12,4 85 28,2 |a79 TT" lol ‘6 |: —88.-1 11e : 
Min. . | 2,1 —0,4| 39 15° Le 06 || ‘<8). {18,7 fc 
Dif. . 21,1 12.81 46 Ÿ2h,1 | 15:7 66 | nos. | 118 MAUR 


onservilé. RéGGror Alf don AS aute tetes pie ren en rio | 40 


Par Dellfus AUS "2 subi tie qhtiteh: "571: Rae —4.3 
I. . 13,9 30 
5) ? \ : 


6 A2 1e5,8/le,93l-1190! 49 L 











8 3,2 1,76 |[—-12,2! 30 "fs 
10 1,0 3,83 | —2,4! 77 ‘| par nas re QI l'Est. . 
Midi | 4,3 4,69 | O0,3| 75 |: 6 
2 5,3 5,044 1,2! 754 ::| g 
$ 5,0 4,96 | 1,0) 76 |" |: . 
6 4,3 3,63 | —3,2| 58 Midi 
(8) (-3 5) (-4,2)1(3,14)1(-5.0)[ (89) L , ‘9 
a es = mm | ; 
Moy. . 3,31 —3,20| 62 DE u 4 
Max. .| 5,3 1.2 | 77 | . 6 
Ï Min. . |—2,2 12,2, 30 | 1 ‘|, (8) 
{ Dir. . 1 7,5 13,41 47 | Moy. 
Différ. entéé Yhéeauté Chad} kérmate (here 4 481) er dr ÿ 
6 |—4°,3 -10°,6| —36 “h ss 
8 —5,1 —15,8| —43 É d 
10  |—12,7 : —6,8|+23 : | 
Midi |—12,7 —6,4|+-24 : F 
2 |-15,1 —5,3| +36 E ( 
4  |-18,2 —11,4[+25 L ’ 
6 —8,8 —6,2| +8 | ji. 
(8) {(-12,7 (-7,7)|+-25 : Line 
1] Mos. . |-11,82 —9,01|+8 LA | oo À 
Max. . |—18,2 —15,8|—13 : : tra 
Min. . | —4,3 | —5,3|+8 2 L Û | ,6114)11/ 
Diff. .1 13,9 : 10,51 51 ts se eoiud 
1 





# 


36 18905. 


bbsériiionv métdervisgiques à Lobmutt:(N alaisi,yissition vuissss) 26107-d. 
‘Par Rélès (court. 


AG ;ApDût 1885 (6 à étre: u dachums,). 


' ; , 628,8 
Midi a2ft 634 
à : 4 ie 628,8 ; 
Mit u2pt S,., 1,5 L 629,0 
6 629,9 


Er | | . 1 | 628,81] 64 
Maximas. ’ ar. : 629,9 | 10: 
Minimas. ! a 628,3 | .1 
Différences ” | 1, 1,6 1.9 


observations 1 Lonnnns æel du, Thépémie. {Fadialn)s RAD nb... 0 .| 
à bar Dell Amber Auguste EMioheis— VVObmÉAlM lits 1..°3 


; nt), 
10 6 | E 4° , 
y gpl ‘ muillard sea. ts 
D RTL ju rouillard'normal, 
. Midi rotfllard'normäl. 
De Briatqueux; sursaturd|. 
, _ Brouillard! notmel, 
dot À 41 9 Brouillandi normal, 


SEE EE 


Mqyennes . | : | nbralemet br 
Maxima. , ? | e j 
Minimas. . es ar. L 3 |! - 

d té 


a 





Dilférentes' 


+2 | Var. |+2,5 PAP 6 

ar. [+0,5| ? +Brouillrd. 
#-Breuilard. 
+Broulllard. : 
+-Brouillani. 
-&rouiltand. 


+-Brouillant. | 


+3,0|<+Hrouillaré. 
+9 |+Brouilæd. 
0 |+-Bruuillatd. 
9 |+hrouilland. 


Moyennes . 
Maximas. . 
Minimas. . 
Différences 
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Ghstttatlennanétéspingiquesià Senmaté, (S'olais ): nine snianru: MARS at. 
Par RÉgdès (cart). 


40 Août 19685 :(0 à AL: leotares. 


THERMOMÈT. TEMPÉR, DE LAS 


Etes. x ù ; 3 ‘ 
res bee , [relative] Fidéral | À L'Est. | Le | 


6 2,41 50,6 15,91! 3,6| 77 | 741 | 2°0 1 #, 
| } 
| 


LA UTEMR POUR 4° DE TEM- 
L PAR CELE, ATURE D DIFFÉRENCE 
DES beuxistaridts.. ’ 





8 11,91 8,616,60| 5,31 64 119137 
10 |156| 10,61 7,02| 6.0! 53 lix6l #62) 
Midi |15,1/ 11,0) 7,13] 7,5! co | 1m 1,84 
2 15,41 12,01 8,32] 8,6! 64 | 186 || 150% 
5 15,0! 130l10,16| 11,6! 80 | imoltéstt je | nuit” 
6 |12,3| 10,61 8,691 9,2| s1 linsl of ul 5,2 








PR RE PEN OR RS RARES OR Se ee 
Moy. . [13,80 7,57| 66 113,89 80 ; 
Max. . | 15,6 1,6! 81 limits) 1.0 : 
Min. .| 7,4 3,6! 53 | 1,4! «7: | el t 
Diff. . 8,2 8,01 28 8,2) 912 u h Moy. +? —117721 Fr | 


Obseriat. Wiéféeretdatcor Mb TuÉLAUIS Vanier); ARNO Rite use Æ TL . 
Par Dellfusiautiers- Akgiié Mickols— Vetéelns ilot 4 no 


6,3 110 
6 0°,01—0°,914°,05|--1°,71 88 i ue b , “il 
8 1,3! 3,51 5,57 2,31 88€ «: 


| 
HAUTELS PQLR 4 ; 
10 2,5| 2,5) 5jém) 254.40m:0. 11 . Per thermogètrg à VEst. | 








Midi | 2,0! 2,0! 580! :@424; 408 1 , 6 12 | 248* 
2 1,8! 2012523 2294108: «1 | c 8 89 | 195! 
n 141 1,41 set 1,44 108: | : -10 | “ia, | 127] 
6 1,01 1,07 4oul :10!.108.! 01 | Midi | 12,8 | 136: 
a eee 2i | r32! t+tat. 
Moy. . | 2,08 vob 1077 |: 088 :: ul ñ | i 12, 41! UT 
Max. . | 4,3 2,1 | 100 u, ÿ g ‘| 4116 pl 
Min. .| 0,0 —1,7| 88 Cu ape a. ul: 
Diff. . 4,8 4,4 12 É ù De | —1L5à: AB 
Différ. ont Mhéodét) (SSEON): dE DorMAtS (2SA8 7); EAN ,, AR Li TES rh 
6 |-1"1 —5°,3| +11 opt [ir ; 67 | tai 
8 —7,6 —?,6 ‘di | | | 5 | ë ' 
10 —13,1 18,8 } 4441 (E els \ | | | 
Midi |-—13,1 — 5,31 +40 ju ‘|: L Ds W: 
2 |-13,6 6,4} +3 % | L 
4 |-13,6 10,2! +20 |, | u 1 {| ÿ | 
6 |-11,3 —8,1 | +19 bon) : 
Moy. . 1-11,72 —6,80!.-+12 L. L | 41 | 2 to fs 
Max. . |—13,6 —10,2| +47 il : | | ja hits HW: 
Min. . | —7,1 |-+3.0 +1 1 a L | (E antpll ! 
Difr. .Ù 6,2 0h. 36 1. qi: D omerutl | 


Par ciel couvert. le thermométre féderal dans la cage en fer-blanc est concordant avec celui expose à l'ombre permanent 
Per ciel decouvert ct soleil celui dans la cage est influencé, ct est toujours plus élevé de 10 à 4 h. soir. — Le thermomett 
1 l'Est correspond à la température d'un thermometre toarné en fronde: de nombreuses observations que j'ai faites le canfirmen} 

l 
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Use itbnus météo r téttanes it Sent té dd ANAL EME ter ec: 
Pat hat fut} 


14 dbût 1088 (6 à 20 Rafrel! 


= © ER M UE 7 CPE Ce 


“ORSERVATIONS 


M sims.“ 
Minima .. 
Différences. 


©bservaiions APRES dormant tva" "is te "10 
| par Péifus-Adsiey ‘LIT augédté Narebrér- 17 2. ru*s 


prete tre 
Re it CS REA Sa: | 151: ? 9 RS 
to To |: S 151 ? 10 | Btoëflfard' normal: ‘ 
ue i@i 2! [sd [16] +? | 10 | Btotiifard'hérmatt 
dd List nr 

? 


| 

| 

| 

| 
| 

| 

| 

| 


.. 
| 
} 
vd | 1.5 Blotilard : heige“ « |: ” : | 
4 | sd 05}: BioëM., pluie, adige:|! © © | 

N'TE “# | : [sa l'os: Bto#ffhard® bluie: -: |! ni 
| RE en En : 
| Moypnnes . . 0 12 ù 1.d ? 
EMaximas..| O0! 211 1.5 ? | 
| Minimas. .| 0! o!Ù o | 05 | ! 
0 ? 


Cub''ibr. 'p., beige. 
| Variable.  - 
| Diférences: À ad 1 1,0 | 


3) id, 


1V!; br., pli, éeige. | 
] 


se OA entré fhcedufe Mis désir bof dt S tout 

| EIRE O Var. [—05, ? 11 1° "| : | 

| SQ |+0,51 ? Hi je "t, 

À ci | vat. os) +? [42 |bréüitat 

| [+0,51 ? | o |[+Bréaiturd 
+0,51 ? +Bréuiltard : nelge. 
05! ? 
—0,5 ? 


0) +-Brokittarä : pluie. 


Moyennes . p  |+0,5 be i plute, neige. 
Maximas. . 1 Ÿ +2 . ve 
L Minimas. . -0,5 ? ss must 


Différences 1.0 V | ie 


| 
1 
0 |+kr’, pluie ; nelge. | 
| 
| 
0 
l 





1e | UE 


oreiller: méhfonninninues à larmnét,/MAlQla es, PRIOR LU en APE, OÙ. 
Par, PAR: UT Des 
19,4nût 19085 (6 à Goar ME: 
























TEMPÉR, DE L'AIR {L'O IRBE, mr É ALTEUR, POUR 1e DE TEM- 
< é PTE 0 all, ERA de DE DIFFÉRENCE 
ue de dde Boule xs). À; Li lal Ur 


DESDEUX Pete. “1/0 
‘rosée. relative Féderal | A J'Est Mel. Vihereunétre Sidéfal dans là cage. 


. 
DirrÉaExcr 
de 















1 
ŒAUTEUR. 














8 |12,5110,1]8,51| 8,9! 79 | 12.6 ; À uvéler* 
Lio 16,21 10,41 6,49! 4,9! 48 | 16,2 
[midi Disol 10732) 6,1! 48 [180 het 229 
| 2 1821120173! 6,17! 48 |18,4 F —h3:| 209 
4 16,1] 11,61 3,90! 7,8] 58 | 16.4 | —1B8,2:| 132 
8 |14,3| 11,9) 9,18| 10,0! 16 | al las. _1korl 109 | 
DR RN PR RS nt us AS A 
Moy. . [15,30 ; 7,05 | :.58,145,30 1! Dh Ya | 
Max. . | 19,2 10,0 | 84 18,4: AU ‘ti Sr 
Min. .| 7,3 4,61 148.1, 7,8 | : op Tue 
Diff. . | 10,9 5,41 35 | 10,9 yep 111481 | 
Ohseryet. étre L: AN P°LA M Theme TARA Is), BRETT es, coeto . 
Par Dollfus;f5f9ft 77 Ausaaén Miel: rre VV OGM OR. 5111 ; se 
6 —2,31-1°,7| 3,66[-3°,0| 811  - do: h] TS: 
8 4,21 2,9214,581—0,1| + | ‘.: sk. 4,3 : n … HAËTEUR Por 4à 
10 3,0| 3,01 5.6p|, a,ol,ap0 L: . 1 À, L , per ihermomè e NT 
Midi | 2,0! 2,0) 5,301...8,0 400. k . j |,  d-. 209" 
2 2,21 2,21 5,38. 2,21.400.h:. LE Ua 1197 
4 2,31 2,31 5,41! 2,3! 100 L. À Nuit. l- 1140 
6 1,81 1,8) 5,231 1,8}, 100 À , à + 0,3 b- 116 
tt t— 110 
Moy. . | 2,41 _Laslhoal. | 189 
Max. .| 4,2 au à 80.100, «a | 1 M jeff 
Min. . |—0,3 —3,0! 144: | 1 NTANTEN | A 
a 1 4,5 6,0| 26 | |, 1] Mo. à :12Bt 
Max. .| —15,9 | 209 
| Difrér. ontae Mhéoduje 12407) A6 Eonmait (AMLAT),5 ATP LE Cu QULCRE 110 
| 6 1-16 7,61 —2 ; be To 99! 
8 |-8,3 9,0! —5 | | 1. © he | 
10 |—-13,2 19/62) ER 7 
Midi |—16,0 4,462." 4 | - 
1 2 |—16,0 | 4,6 |+h2 7 + v 
1 4 |-13,8 5,642, | .h , à | 
—12,5 Ù —8,2 +24 ts t Le | 
Moy. . |-12,89| : —5,58/1-36 | DE ta 1 
Max. . [16,0 —9,0 | +52 RE Se TE 1 
Min. . | —7,6 —1,9| —2 4 CRU LA 
Diff. . 8,4 7,11 54 vd; toit tf 


Par ciel couvert, les deux thermomètres marchent généralement d'accord. Par ciel serein, celui dans la cage (fédéral) est 
iafloencé per les rayons Inmineux. 





4/40 1866: : 


Ohpreruptilons météeralagianes à -Fevmnit | dalais). :rpéntilue:samlmne «DRE "net 
Pan Ride: (EU: 
A2. Août 19688 (6 à Ge. 5 LçUEY + 


| | .NoMunE v'LEURES À, VENTS, | | 

vayes freses| et .|  HYDROMÉTÉORES. OBSERVATIONS. 
Sole. | Ombre. | \agieb ['Diredt. | Forcg. | 

. [Le barowètre « te place 

le fr sprès' midi, Le mer- 
‘1 cÜre dehs le tebd, prie 
Us # per étuli 6o dans k 

tbe, L'imsirament est es 

p#iait bos éiat. 


" 1 Citation de combaraisin 
* . * ‘Ntécodak ot Lerma@ du 42. 
, ! 414,14; prtdam otre #- 
À} |johr à la sation Théodele. 
; am servir h <skaler la À 
difference d'altitage ezgc- 
{ nt. : 


6304: ñ.|. 
630.3 |. 
630,3 


Maximas. <l:2 631.0 : 
Minimas, c {14 Ü À. 630,34 «1 |. 
Différences. 1 2 AL 0,74, 61: 
| |; Dbsirvadiens ééféonglagiques an.ç0t dm HhénAle.(NAlnis)s. ARGENT BR - + ce. 
jy ““ » Par Dollfus-Apaget. — Augusfe; Mishal.rr/etiatelm 11108 n°8 


2 | 6‘: . E jt 0,2] 8125] 10] 1. us |, Les lectures des des sta 
» | VE | 513,0| 8 | … , ffidus sont tigou . 
: exbctes 
: *. 0 513,5 10!|B ujtard #e. ee njoûte la lectare _ 


0! 513,7 | 10 | Brèuillard sec. ::: para l'embre, | à l'E 
SO 5140! B su 4, + [édiamaisos dem. Maace. | 
SO 514,2| 10! ! is, [pehke isolée, a l'ombre per. 


- : méneni non 1i$f : 
so ||. 514,4 | 10 | Brduillard., . se ne 


Drome 18 
( 


ed 


* ftolnme celus qui est dans |: 


| ; cake fédérale. 
[Moyennes . | Vard! 0,321 13.64 | 9, Colvan. 


Maxihas :|'0 | + [val 1 L'stsal 10! | 
linfmas, : | 0 Vari| 0 512,5 | 8 l. : | 
iférences, 1 0 2, VVaril 1! 191 2 ! l 


t PRE ! 


Différences entre. rhfodule (R#S@"). et. Zermats 2908"). ARTS 
42 © | 0 |,  AVaral+0,2! 11981+3] 1 - | Les températares du he- 
Var.ll o 117,9 | +1 | _ pa aUEst corgrpos. | 


: 2 : dedt aus degres d'umtherm 
+2 |, [var us] +s |+Btouÿlard, bai où lee V0 
+2 Jar 0 116,8 | +5 |+Btoujllard, plié vraies qua Pre bctuves 
+2 Var.!| 0 116,3 +9 - « fédrales, suriogt jar ce: 
+2 © [varj}-1 [uc,t | +0 |+-Btouitard. nie Da 


l 
6 0 Var. 0 116,3 | +5 bé dE 


RS ete Ce PNR eur Re en 
Moyennes . +8 | Q |Vari|-040| 116,93 | +5 | j: 

aximas. . +2 |+1{ Var.{|+1 117,9 | +9 

inimas. , 0 |—1{ Var. | —] 116,1 | +1 | 

différences. | 0 LVar:l 0 1,8 8 


{ 
i 
+ 





18686. 


Oavrenens-météorsiegiques-diefmbevévralats} HR io .” AUS AO 


Par REAN Eure’! 
| AAA aseù (6 FN Mines) 
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THERMOMÈT. point | aowi- TEMPÉR. DE WA 4 oMÉR£: DIF. ÉTÉ N POUR Re DE T ° DE TEM- 
esters” ve x . rensiontii@g ! {If ÿ4i f | = Es dés re nn 
qu mouill, rosée. |relative] Fédéral à Est. Est. He fédérdl dans la: cage. 
no glass o DIFFÉRÊNCE, «| 
Ë Ip 1 8 À LR HAÜTECA, 
8, 113,5! 11,2} 8,76| 9,3 
,10 “F aTist 18,819 75 | 10,9 
Midi” [20,9 !"15,6 10,53 | 12,1 29e 
4 ! 1.4 { A 
2 126,11 15,61'8,42| 8,7 Le 
4 ' 29,6 L 42,1 10,23 11,7 145 
6 Let 122}18,54| 8,9 15. 
—s#atemme À dséte st À A 
Moy. : D49,884: : 1 |10,13 LL 
IMax. . "25.6 _ | 12,1 A5 Li18a. 
Min. . 110,5! 7,3 5 26611 
a e N VTT 
Di. | 15,1 4,8 Moy.. | —14,04 | 124 
Observato n@6édrol daleo Au MUR data 7 Mae Lee” PMeto din ext0;Se 229 
Par Dollfus-adssiel aug Mientt =: ayetdteitf. “PME | —7,6 88 
+ À “ Û e o 1 l ; € ‘3j Dif. t | 119 “à ! 
8 ‘2,97 2,115°,49] 2,5] 97] ; 8”,| 291 "| 
| 8 | 5,2] 4,2|5,18| 3,2| 87 ut on à HAUTEUR PÔUR‘4e 
| 10 81): 5,21 6,38| a6p'gmbrt "M cn | CE LE | per thermomè Head 
Midi. | 56) 5,01 6,33] 2,8) "obhit :f n'RDILE 8, | — a 263" 
2 PF 8,6) 5,01'0,29| 4,4| 92 | pl | ji 8° dir 
, dé D à 0 
4 6,1] 4,31 5,50! 2,5! 78 ; . ns Ne AC 10 141 
, 6 | 481.48) 044! 48! #05  L'edf tr tte La 102’ 
À dt — ———— | —_— ————.| de 
Moy. . | 5,34 3,81| 90%! L | os un 14l9 
Max. .| 6,1 4,8 | 100 RE Se di 
: : Llou 1f: / 64 - A8A 
lin. . | 2,9 2,5|. 78 TA | | 
im. . | 3,2 2,31 220 {4 ‘ef OUT moy. ? | —12,28" Dr | 
à did: 5 J 
Dés entreffhéodule(WBLO y riñaif His) 24 Ep) a ds ne , : 
| 8 {176 AUS HAT LU ET ni. | oo l 181” 
| 8 —8,3 | à —6,1 +11 (ES DS à (Ù hr / “21 © h 
10 [12,0 6,388 À" "11 n/ | ; 
Midi L154 ss ue Par PI Ar EN 
2. |t9,s —4,3|+57 | 1° | ME LS ue | L 
t 4  |-19,5 —9,2 ppt 0 doi Nr del So $ | * 
6 —11,5 —4,1 | +38 «foi | ( '] ti # 0 JL 
| 10Y. : -14,04 —6,32 +35 | 111 nu ft 1, / 1 # 11/0 | 
ax. . |_10,5 —9,2|+57 1 ‘| D CR DE ni 
lin. . —1,6 —4,1 +11 Lt TI | l | / | 4 U) 
Diff. . 11,9 | 5,1 46 #1 h 1 “| > ARE LL 
Le thermomètre à l'Est correspond au thermomètre tourné en fronde à l'omhre. 
V. 11. em 


44? 


41865. 


ONsertvations métébiiogiquef h'Écrhvatt éiats}L'ésaiive Véitseu SuSS aict 
pus müäbh cn. 


Mjnimas. . 
Différences 
CRE 


di 


435 Add 1888 (6'à din: Matér. 






0,71 


630,17 
681,4 (| 
636,0: 

1,6 











L HYDROMÉTÉORES, j “OBSERVATIONS. 
1 9 Û 
| r | | 
‘D . it t} ; , F # 
l 
41 Le ‘ ‘“s52 lt: Ke splail pe flese dan: 
D” LS up “lle vallée à $ ,b@ures gt: 
P + LE " 4 ) | spupe à 4h AS j# 
À :{ 1 3 VEN Ù 1. 
9- | ; 
9 + r ; \ À | 
4 # ( 1 1: "ot 1 
5,4 | - 
ÿ à 1] ' oh 7: [A ‘i 
(Et 2 i p) 
Ca + Co À , 


PR @bservations'météorologiques a au cel du Théodule (Valais), 8850" ait. 
par Déllfus-Auaseé '"Lagasle Michbr' li tbe ri mere 








ia} u u cdd Loulesae peux Vonmetif-211ltotf 15° 
13: 6 1 l', nl 1 € 513,3 1 VU) op 

n kB 1 1'ln2 | 513,3 | 10 

n 19. 42 || S { | 513,6 | "10 

» | Midi 2 |: S 1,5 À 513,5 |, 6 : 

sas > |: Sd | 2,5 | 513,1 |: 6 
HUE gl ts |! S { 513,1 | 7 
CARS NET 6 |.513,0 | 10 | 

er ee | — ete dr 
| Moyenbes ,1 0: ù “| SE 1,1 518,27 | 8,0 | Yariable. | 
1 Maximbs. . | 0 ‘1 [SO s 513,6 | 10 js 
Midimgs. .| 0 | ‘1 |.0 de 513,0 | 61 | 
Différences À 0 1 2,5 0,6 | 4 e | | 
ul Différences #ntre rhécdule (ssse") ct zérmatt (ass 2") 4133", | 

143 l'6 O |—1 1+1 +1 L,18,1 | + 

DUT gli +1 FF Us | rt "118,0 +9" {LBroutfaht, Met ocre ose 

s [10 | o +1 |-1 ÏS 0 | 117,8 | +5 | Brouillard. Ve 

» | Midil O0 |+1 |+1 440,51 116,9 | —3 | : 

n | 2 | o | o |: SD |+1,51 116,9 | —3 |‘ ._ | 

[4 Lo lo |, ft | © [116,9 | —2 | : 

» 6 0 | o |, Var. | —1 | 117,9 | +1 | Pluie. 
ne am | —_— É 4 
Moyennes. [—1 |+2 {2 À Var. [+0,71 117,50|+2,6|+Brouillard, pluie. 
Maximas. . [—1 |<+1 +1 À Vâr. +1,51 118,1 | +9 se 
Minimas, . | O 0 0 |Vèr.| 0 116,9 | —2 
Différences | 1 I 1 Evér. | 1,51 1,2 


nl: . 
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Ohserwslons-mhtéantiasianen. à. Dont (Eala),14tR6AR, ARÎPaR: AG als. 














THERMOMÈT. 








Per Rügpn;:icuréb 
19 Anôt 188% (G,à Eyes lehuer) 








TEMPÉR. DE L'AIR Lo DE TEM- 





L'OMBRE, | vis FÉR. L:  BAUTELR PO 
ei berm. PÉRATURE DE IFFÉRENCE 


4 
l' 
IL 











| MURS DES DEUX RTAVIOXS 
| relative! Fédéral | A l'Est Min: . l'Eet Nos ph ral danslla cage.] 
6 | 8,0! 6ç°,8 80 | 
8 14,0 | 11,3 | 8,63 14,0 : 
to ira! 1s8l 0,5 17,4 TE ES 
Midi | 20,8 | 13,0 2048 | 2520 | 
2 20,8 | 12,8 20B 
4 17,7] 12,3 17,7 | | 
6 13,9! 12,2 13,9 
— | — | — | — fl 
Moy. . [16,09 8,05| 61 [16,89 4. au 
Max. . | 20,8 10,9! 83 | 20,8 | |: cles 
Min. .| 8,0 5,4! 33 | 8,0 3 au | 
Dif. . | 12,8| 5,5| 50 | 12,8 1.12,: 146 
0e OS. mb, Po SfinoncOf oi Los ut ut 0 FAT DRE AE 259 
| °bservat. météqual, qu spl du Fhéqpule vajals), 3350" al, 109 
Par Deollfus-Ausset — Auguste Michel — Wettstein. ss ae | 
6 1,1, 0°,6/4°,60] 0°0] 93; 1! L | , 1 149 | 
8 4,01 4,0, 6,10! 4,91 100 pce | n “H UTEUR POUR 40 l 
10 | 4,71 4,2) 5,98! 3,1! 9311, |" par fhernon QU : 
Midi | 4,81 3,515,37| 2,2] 8311, 1. 6 : 0. 248% 
2 62| 3,9) 5,03] 1,3] 71|:- | 1. 8 :| 12,0 | 145 L 
à | 46| 36/5,53| aahiempin ln: ts 19 !| —1sa| 130 À 
6 3,6| 3,2! 5,61| 2,8] %5% , |:. Midi { —15,6 | 111 | 
= mme À mnmeumene KE émperuenense À memes À ces D œmpm—— | sh p1 
Moy. . | 4,14 2,31| 89° "| É mie | 6 | 
Max. 6,2 4,0 | 100 NN LÉ EU Ain | 
Min. .| 1,1 oo! 1 "|" 6 : obbs. |, LR 
Diff. SAT" Re. NS D Moye :01:6682,30| 142 à 
* | 
Biftér. entre Théodule (8349) .Pt (Zermaté (as ss | | . | . | 
6 |-6°,9 Gé de DRE Dif ju }8,01|: 137 
8 |—10,0 =5s11+27l cer RAR 1 
10 ]—12,1 —1,0| +281 5 RUE : 
Midi |—16,0 1344 - | one 
2 |-14,6 —4,1 | +38 | SN 2. 
4 —18,1 4,0 +34 e U l | DE 
6 |-8,8 —8,11+121 7 | : || FAR -e 
es | —— | —— + j mn 5, |! l 
Moy. . !-11,95 —5,68| +28 11 l | je “l 
Max. . |-16,0 —8,1 | +44 
Min. . | —6,9 —4,3| +10 
Di. . | 9,1 3,8| 34 


Ah 4965. 


1BhowgreVons mitémrainaiques à Zrrmatt {Tolsis)., statien mins: : PRONS -2ût 
Par Ru CUTÉ). 
LA 4AÔT-ANSR (6 à Bare n7 agir» 


ts Lo à : HE VENTS., ° MARON. j C ni (PRE titi 
EL. WaSOMÉRÉONSS, r || —0BSsRwATIoss. 
} st 


pates fnécrés. | 
es a téro. t 
0 [ L 


699=re) 10 À | ie à # - Ale Le sal a e da la 
69,2 10:1| s nie Rue ui comche 
du 19 CL | . Do UK | 4 Phorlson Ÿ b. 
6 


ent = 


& fe 


624,42 1011: ent [Em ul 
& bd ‘10: À us tee ve 
: 1628, 4 19 ! se" CE 
6 8,4 19 


Eu 

0,3 | 628,44 19: 

| 1 | nqi 19: 

| Minimas. o.À 1 0 | 624,1 | 1p, 
| Diféresers LT ,2,1! : | Ù B4 1 0: 


der vtt ne Éétéqrohsiiues A3 pol.An Æhérdale (ART) 08830", Mts-a40 


_ Dbollfusmansset 77 AusaatnAnhel.r Was hlmriioun 5° 
tit 


a 
LA 


. 41,5 ,41910,1 : fr La saleil 94 lise à Lbo- 
“  Fion ah. et disparait 
1,0 Die | + | J & b. sw. Ù 
0,ä | 509,3 ’ À ébleil d'Hhor&on (1 à 
1,5 508,8 À te [Que à: : 
La | 508,2 Ward... |‘ Mifféreice J la durée 
; 12,0 4 "008,6 ouillard,, neige, ‘ ! de soleil à born 4 b. 
2,4 | 508,8 oMilard, neige, ,|'&S:m , 
en 7, 


— ——— 


| so mia ar. | 1,50 | 509,11] 10 | Brauillard, neige. | 

aximds. . rar. | 2,8 510,1 | 10 — 
Minimas. . | . [0,5 | 508,2 | {0 sn. 

Différeboes:: . 12,0 1,9 | 


ot, 


k Birérences ntres: mhécAme(FSEN "06 Lonmatt (SK ÉTAT + votre 
G ; Var. |+1,5 
8 Væ. 0 le. ,, 
Væ. |—0,5| : Neige. , 11 
V 

| 


21 


ar. |+-1,5 laie, brouillard. : 
[41,5 luie,--brouil..neige 
. [42,0 ljie,-+-brouil. neige 


. | +-2,5 luie,+hbrouil. neige 
2 : CE 


Moyennes . . | +1, 5 delta 
Maximas. . \ F. |+2,5 — Pluie, +-hrauil.neige 
Minimas. . “ 0 Éd. . 

Différences Var. | 2,5 —Pluje,--brquil., neige 





XUE 


+865. 
oNseFfdfiôns mémo rdiépiqucs Q'SÉrRaEr (VRP): PNA TE I OSe ait. 
D 7 3 
414 Avôk 1888 (6 à 817) hétérést. 







THERMOMÈT. 
coté: TPS 4 une 
. * | Boule | Boule 
sèche. | mouill. 












ga! 89] 


ALL 10,1 

Ée. 44 | 10,9 
Midi | 10,4 | .o7 
2 9,9| 8,6| 

4 9,8| 8,7 


9,6 






| Moy. . 
| Max. . 
Min. . 


10,37 
12,4 
9,4 

3,0! 















| Difr. . 


















0,50! ‘ 95 


6 1 0,21-0°,3l: 4,44 
8 | 1,1|-—0û,1| 4,23 
10, 1,6) 0,2|14,11 
| Midi À 0,0! o,0 4,60 
2.1.:0,0! 0,0! 4,60 
Ù 4 D:o0,0! 06,0|,4,60! 
| 6 |—0,41-0,:1!4,46 
RbceR CRE PR 
| Moy. . | 0,36 
Max. . | 1,6 
Min. |—0,4 
2,0 


6 {—9°,2 
8 —10,0 
10 |-10,8 
Midi |—10,4 
2 —9,9 
4 —9,8 
6 |—10,0 
Moy. . |-10,01 
Max. . |—10,8 
Min —9,2 
Diff 1,6 


0,5 97 
—1,1| 85 
—1,5 
0,0 
‘0,0: 
0,0 
0,4 


"0,0 
—1,5| 85 
1,5 


LS 


5 


—8°,9| +3 


—10,4| 8" 


—11,2| —# 


[292] +8 
À 27,4 | +10 
M ASFSLE 


—8,5 | +10 


—__—_— —— - 


-9.,01| +7 


<11,21410 


—1,4 | —3 
3,81 19 


ù 
t 





Ptit 


leur 


4 
à #“ " 
‘ | Ai 


jee 


Ohsertht. féi£orot! ‘dti ot lu TuÉbdulé (varars): Sgsbe"art. 
Par Dollfathusret/2 qaubübte "atiintr 1 wétetéen: "lo 


| =N,4{ 


| uit, 


14,0 


| Ditrér. entré ‘fhéeadutétisdès us Lérmdté ter ce AUsv 


! 
4 


—_ 


—_ 


| ss DEU 
ec Rte 





















LA 
114 

T4 

“144 
189 
161 













V'oil 


OUR 1e 






( 

l qu 
| 
[ 





















A4&6 186$: " 
ONéertätièné mbtécroWiuuer N'YEr Matt (Vans) l'OIT déisseT ACTS" AN. 
ét niabs ur! 
Résurbé Uu 4, &748, 9] XOŸ11,1121113'8t 1h Août. 2805; 191juuré 
Pér léètüres bbhoraires de 6h. ouh à 6h: s0én 


625% où Nr] 

636,81 | ie 

620 590" | 

627,40 

627,62 n 

628,81 634 

629, 75:| 

630 0,57 à ne 

630,77 5,4 “a ne Le RIRMÈTRE, 

628,64:1.10,0 | Pluie. à, |, |ley2.l1a. 14. 
“628,62 | 5,3 07... | 629." | 
630,77 | 10, | en . || 630.7 
626,95 |" 0,3 | "1°", n.": || cs: 
| 82,1" an re pi", 2.13 

PEL LA U Ù 


sn : SR ie dd ue A Pa 2e 


© + 


Observations météerologiques au col du Théodule (Valais), 3850" alt. 
OUFE , vi ? Drobe-ps nous Lo 58 2 rtipigorone: rt 1 25081074 


Par Dollfus-Ausset — Auguste Michel — wwettstein. 
fé oh, © #7 ROC EUERRS SEL EL SOEUR SDL CE CS OELEETD DS CT 
Par lectures bi- “horaires de 6 h. a ci à 6h. soir. 


iv u Nos: « sas tt ut 
0 [21 ? | 60! 
Var. | ‘0: L' 1,4 jBrouillatd ; nèige. 
Var. | ‘05 |: 10 | ‘° | | 
‘EE: | 1,3 = | . …_ 
Var. 1 | 1,4 | | 
| 


| 

ù 

Var. | 151 9,4 |rouittapa : NN “|. 
| 9,6 ||Brouill. | pluie, nike | ‘ 4 


RL 


‘y 
‘4 
+ 
? 
Ÿ 


S0 
Var. | ‘0,3 |' " 64]| 9,3 ||Brouillapa. ? 1°" 
so | 1, 513 7 8,0 |: Broüilla} ; Pluie.‘ ARRET 
. 609.11 | 10,0 : Brouillard, “nicigé. ) » 12 
+—+| — 
GT] GI] var. | 10 ? 11 6,61 
4 l'O | 2,1,  ? 110,0 É Max. ie re 
0,1, 4 [Var | os ? | ds OU [M | ss 


12 8 À 1,8 pi: | «ss: 
Neo L Le" vu Î 


ÊTSF 
13, ft. 


Les températures sont les moyennes de G h. min à 6 À soir per Lectures Li-horaires, total disipé par 7 lecture. Les 
riournéns du 5 et 7% Août n'ont pas été observées régulièrement à Zermatt,  , Er 
Nombre d'heures, soleil, ombre, ont été rectifiés dans ce résumé. 
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régis ua adermatirells), ninfon sriaren##851. 240 


Porn BAO8 si ché. 


Rébiu date 9, 405111619113 1e Aoû ASQE 10 0nurS) 





Rar..lettures .dlharaires de 6: tin à 6141 50m 





























a —— DENON = | 
| _—. LS ee ni L ] À qu ll ps es 
| o Tempéra- rise Point | Humidité | : ne extrémes 
| ares | da rosée, | relative à l'Est. ÀlEst. | _lours 
3 [12,10 [17,00 | 80 st ne j08 TS ie, 
n 9,06 | 6,24 | 4,3 | 12, | 8,63 ME 10,2 
6 12,05 | 15,59 | 2,7 | 53,2 DC 2050 13,0 
8 |1366| M8] 6,4 | 61,1 fes ER 13,1 
9 15,13 7,10 6,2 | 554 | 12,62 ce 12,6 
10 13,80 | ,7,87| 7,7 | 66,1 io 186 11,5 
un asso! ps] 71 | 58,3 || 160318, 12,1 
12 19,38 | j9,20 | 10,2 | 55,4 | 17,62,|. 35,6 18,5 
1$ | 16,09 | 8,09 | 8,1 59,4, 16,44] 20,8 14,4 
| htm) ul 86 |_680] 046) 124 10. 
| CR OM PE A RETRO TEE 
Moÿs. [1 109, 17,52 T1 64,4, 12,85) - 18,11 12; 
Max... - 18, 53 9,29 | 10,2 88,9 |" 17,62:| 25,6 | 18,3 
Min. . .| 9,30! 6,24! 2,7 | 532 8,63,|. 12,4 | ir 
Diff. . 9,23| 305/ 71,5 | 3571 8,99 | 14,2 ‘8,3 





In OCES . “talus lsboodE sf Los na 21: otorpobotn eu0b6 719240 
@bservations météorologiques au col du rhéodule (valais + 8850" alt. 
1 0)e))" 86 Bono ans os - 392420 L2.-e5V110Q 14° 
Par Dollfus-Ausset — Auguste ru Wettstein. 

ROSES LEE TE CENT PTT CR AG NAS AT 
Par lectures bi-horaire de 6 h. matin à 61 k. soir. 











2511-85 1766 2,5 4,5 | . | 02 
3,05 |'-5,3 | "85,9 [63 10,0 «y | 720 
2,80 | —6,4 | 16,3 |! 5,8 0 |, | ,20 
‘3,64 | —3,1 | 77,8 | , | a + E | . p 03 
3,83 |-2,4,, 659 , | 3 Sul | 0 | of 
5,21. 1 LA, 976, | NL | 4,3 0 | | 0 ] d, 
5,181 15,9.9%1),, |.,1%2 à de 0 Fe 0 
6,04 : 3,9 90,0 —. | 6,1 . 1,0, | 0 4 5 
5,52 | 26. | 89,6, “st dy 62 9,0 | { pe 
443[ 0,5 | 94,0 1,6 610 |, - | 06) 
En Dr RNA ET ETS R 
TIENNE EME Dar | 
‘6,04 3,9 | 940! 6,2 1,0 | | aÿ 
2,80 | —6,4 | 65,9! ,, ,| —1,3 10,0, || UE Ti 
10,3 28,1 7,5 11,0 : 


3,24 


Pout donher toûte la velodt d'ersctitude ets chiffreh de cülonnes lle ce rétunté 'onl « euleulé'le port de rônés el l'Humillité, 
relative par la tension des journées. Les moyennes de‘tes tehrtons” botrt + mthémtiquémat etéttes , ae Ique es but et 
températures. tnt 0 dou mat sd: ne pot 
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Chapnratipes, mhtéerpinsianre à Serra LOBNT.Ot one dede : OST) 
Résumé du Zn dn Gode Ra 103 Lt 123 183 14 août 2885, 18:joun 
Perlesture biharaires de 6h matin 41610 \seir 

Différenea de.la station Théodule sompanée.à enlle. der Zerinatt out, 1730, mêle. 


| HYDROMÉTÉORES. 


‘ +#1,b- (E) À ie 
1ODifir. Au 2 “anal neige. pluie. 
0,1l.s. À 14 438: REA L 


L Hoi. Ac —h,5 : Fa v 
0,4, Lui. À: 


L —h9 : | #51 | 
H-0,4.. LQ t É Us 
«#01. | +D,6.1 +Breutlard, pluie, seige. 


Marl, 
«Yar] | 
à Var - 
.#Yar: 

s “Yar. 1, 
AVari 

4:180:.. 
eYar.:: 


0.06 : 
0 
1 119 


+8 4 + sen à us 


ue ,083 
ALL 
Mo: . | 
Max. - 
Mim . | 


} 
: 3 Varie 
Var. Led-1,R:l. 119,63 
i ! | 


+ ÿYari, 


eVar...t: 


-0,4i—-116,03! -+h,6 À + Brouihard. A 
40,4 os-117,801 +2,6 À +-Broulllard, pluie. ‘1 | 
Li Hour, neige, pluie. 


40,23 l0e-11,9 nvr — froutterd, neige, pluic. l 
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PREMIÈRE ASCENSION 


AU 


” 


MONT-CERVIN (MATTERHORN) 


PAR LE CÔTÉ ITALIEN. 


47 Juillet 1865. 


Jean-Antoine Carrel (dit le Bersaglier, guide-chef) — Sean-Bap- 
tiste Bic (dit Bardolet) — Amt Gorret (abbé) et SJ. Augustin Meynet 
de Valtournanche, partent du Breuil vers les 7 heures du matin, le 
16 juillet 1865, et se dirigent vers le Mont-Cervin dans l'intention 
d'en faire l'ascension quand-même. Ils suivent le sentier des trou- 
peaux jusqu’au chalet du Mont-de-L'eura (du vent), et ensuite le ruis- 
seau qui y amène l’eau, jusqu’à ce qu'ils apercçoivent le glacier au 
pied du Mont-Cervin. Ils laissent le glacier à droite et tournent à. 
gauche, et de meonticules en monticules, ils arrivent à la base du 
mont dominé par la Tête-du-Lion. Ils gravissent sans difficulté ce 
mont par un vallon, et, laissant ensuite le nevé qui couvre le glacier 
à gauche, ils marchent sur la moraine frontale sur le bord du dit 
mont, jusqu'au Col-du-Lion, où ils n’ont pu arriver qu'en traversant 
un nevé d’une forte pente. (Quand on conduit des voyageurs, il est 
prudent de les attacher à une corde pour faire ce dernier trajet.) 

Après avoir jeté un coup-d'œil dans les abîmes qu'ils ont à gauche, 
ils attaquent la grande pyramide. Ils montent pendant une demi- 
heure sur des pierres mouvantes jusqu’à la première tente, qu'ils 
laissent à gauche. Lx 

Avant d'aller plus loin, les quatre explorateurs s’attachent tous à 
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ung, jougus, corde, à la: distencerde 5% là 6 ;° sauf le”premier, 
qui.arait un boutideicerde: nus long, afin dé pouvoitoheminer flus 
à1508 Aie ftusoutenin succassivement; Les: autres : dans’ jles' mat vuis 
PAS, rr SUT. las aciers. (on doit toigionrs: em: las corde teichlé, sais 
ne ars cobla précantionaiestpasliiéqssstirss1he peéhier doinsentr 

la core dans ses mains oprès s'étre bien placé pourineuivoÿr en'to rule 
TO, SOutenir. sucaessivenent Cest: qui ile suimene “ii sf le dr site 
1 AREÈS LS ÊtRe. solidement attachés: dans l'ordrsrsuivant -:Cartet, 
Mc; Gonrot.et: Mernet ils-montent:d'abordi parfun -éoulbir. très: 
raide..qu'ilsont sppelé la, Ghaminée, de la: hauteur de &*.' Ils suivent 
l'anète, en; marçhenten.kigtaag ftsqrä le ténte ;loù”ils sont ârrivés 
de midi à ynoe-heure. Hs:y passent la gremière nt - 1; ‘: 

Lo-lendamain matin, À Ajaillet, à iag'heureé: di matin), is grim- 
pent déjà les: Degrérrd-la-Tour, de da hanteun de, 59% environ. Jissui- 
veai l’aréte:et.touynent.ensuite à droite jusqu'au;Velion-des-Glaçons, Ils 
retournent sur.liarêta jnsqu'à un endroit qu'ils dnt appelé 1b Mduvas- 
Ras, d'oj,ils,mæviennent, à'droite jastlaul fand de da Gorde-Tyhdall , 
qui leur :aiservi à-gagner da. Crété-du-£[0q,- sur laquelle ‘en: chemine 
vers-la çanghant, soit à gauche.jusqu'à:la Oranuie, . séit: voilier où 
handle de-npige an-dassous dé: l'Épaule. ti, tu int - -.: 
_Batte.çorda miayait été fxée par, MI Myadsjt-lé 28 juilldt 4862: Quoi- 
que la. dite corde, devenue blanche ,:nieût pas pdrdu:sa temmaité, on 
a jugé à propos de la remplacer par un eable double de ls longueur 
de.saira mètres, fourni par M,-lihgénieurr@tosdane 1" " 

C'est À. cette Hande de neige. qu'il conviendrait de creuser une grotte 
dans la. roche. yive. .de la, aapacité 4u, moins .de /189-h120% cubes, 
pour, pouvair y. passer. confortablement-la duit..Ony:serait à l’abn 
des Kigyeprs.du froid et: de tout-accidant quelconque: On'aurait de- 
vant le porte. unlong et large plateau 'poùr pouvoir é'y:pramener# 
sor aise et. admirar le vaste horison quirse déroule au Mids pisqu'aux 
plaines dn Piémont, at:mêâme..e. l'Italie septentrionale: Bibn des 
voyageurs.se,çontenteraient d'aller. jusquerlà., Quu:Rredik on .peut y 
arriver dans huit heures de marche; pe sérait! pas‘trep pour une 
journée. Depuis Là on. peut facilement ‘arriver au:sommél ‘en quatre 
heures. , 7 ni on traitara. 1eeci, une aire. féis et. — à-n0s 
VOY4geUTS. : RD 

Ngs he ne perdent pasdeun nant ie nutie 
et une légère -collation sur le Sigra}, ils:sp ditigent .tebs le Nord, en 
suivant l’arête de l’Épaule,.Us,ssisissent en, passant nn: béton deifréne 
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qua fMrhdsat avait jlahté:sur-catto-apétel Cettol'travéiS8é Rout'4 
eottéenardaidiourel] Hb mbetestinsmlite poadaht fire d'utié Meëre 
par d'arétestqu'ils trouuent-al droite; / vers :ke- détniétmämelün dé 14 
cime. Ilstonrdent ensuite 4 gauche Vois FOuést, et'chbritifient déhd 
la.dunctias d'une:antaillessutilssuoyaiont dans l'usété dt: Nbrdmaïs 
ayant,remanqué:que ca passage: pourait tte dangéreut pit la Che 
de glaçons ou de pierres quisæ"lüétæchent bouvent’dës rothèts"supé 
tieuiss ils onttouwrnéiaudireiteljusqd'àtla basé diléermiér niéiib{on 
qui-surplbobes: d'oig ils cheminentiptesdue. trial tenant Vers fl 
Nord:eu mibrchänf les-uns:hprèd, les autres où sé spittétionl alter ht 
vemant anoc Hicénie,'attendu;queds pentaidéitaltéché'étaititrésciml 
clinée et qu'ils n’ivaient pas de rdemps-d'y faite des'tlaréHes lt d'y 
fixet we cotes Chttoitratarsèe rest dlipéu brès ‘lotigwe au! 2500: L_ 
Carrel, .avnivérle (prerhier au:1boût de cette galerie: J\éaple l'a Notes! 
sarèmes : ainétéé ;-x ne Iprofond'icoidoir iet'Htie ptoi vetticule" s'étaient 

“présentés devant lui: ls examineit tous énsemible étils'Heritiet{é Got 
seil Afirèé un shaéntiideriéfienionret d'hésitetiéni cadkét dé fhl 
attâchet avec: deux cordes. et veiluit debcén@ré-dans Ce toûldif, qui 
était ték-raïde surtout véré de-fondi'ot: qui lérait utidivén fÜm-4e 
hauteur. — Bic en fait autant dprès\lui/ Et guide @unser fait quels 
quespas vers iiNonf jisqubeur Pitéte] Bb 40 dit ir 4PŸ avait plbs 
auounobstagle,-ilihihâteide :s'écrien d'u Nous yiroftines 216, nébsy seL' 
ras dans td ghaltidéheukét» 112 liner Gt oh ang a tant fe 

On décide, pousmepesmanquer:l'iscnsion étipobr fatiHibe 14 rél' 
traite ; que ‘les: deux premtiess/monktetaient seuls ‘s:le ‘péri t ctPmÀ- 
naati du'Mbnt-Cétvib, -etque:tes deux autles'testethienitlat srl 
duitétnible:coaloiet potir des: rémontés dilètit rétour: Lcdr'6n/ #autdttl 
pas! di temps(d’y fver Une dordé." Ainsi dit, lafisi hi épée et" 
mie poenaant'ie:bion, le jrapoau.etunl ‘éoidé lldtigu ae ‘40147 
5Ô#. stdané doins- deuvibet-rinutes:, Vert les Héui Hbures brés. 
raid ils dredsaientiiel drapehtiltticdlore héliétt ad'soradt 4h Mbhi:! 
Genie, 'suiile-diamiélon/ vers eicouéhdnt:'Le'atapékt était tarte 4e 
1# etlong der Rs: : 16. bâtons long de @nu/;l «été fixé this! din tas de” 
pietres. On:le:voyaittrèsbion eneuré 24:14 fi dé’ sebtéthbtd, dis‘ il! 
a. disparu depuis. ile" shmmét du MoéitiCénvi' fobmé me "arété' | 
dentelée du levant au couchant, de la longueur de 200 éfhviron:’ 
Vets !let milieureetiearéte et fütrhée pht Hiféiné dé fé vetit potiése 
du: Nord/aud Midi; ‘et let deux eitrénfitéh 4ont'nuek ‘et en'f6kmé'üé 
rmamélon ovak de:pievres:mouvantéé: Castel 1 eu lh précaution d'en 
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mettre quelques-unes dans sa poche. C'est du gneiss sensiblement 
schisteux, dont la surface porte des marqnes-distinetes de fusion. 

Les deux guides ne s'arrêtent pas longtemps sur la cime. Ils écri- 
vent sur le bâton leurs noms et ceux de leurs compagnons ; il leur 
tardait de rejoindre la tente avant a nuit. Aussi, après s'être arrêtés 
environ vingt minutes, ils PAPE squ ‘au fond du couloir; les 
deux con 6 AE ÉT Vent apr Er 43 rat 
tachés à une longue corde, ils salssansse la descente qui fut aussi 
heureuse que la montée. Ils se reposent un moment sur le Pic-Tyn- 
dall, et à neuf heures du os ils sont confortablement installés dans 
la tente. Ils y prennent urf Yrahqdtifd'#ehas et y dorment d'un pro- 
fond sommeil, malgré un violent orage qui a éclaté pendant la nuit. 
Le matin, la tente était couvert# de grêle; aussi n’en partirent-ils 
que le lendemain , vers les huit ou neuf heures. Ils descendent lente- 
ment et ne rentrent dans l'hôtel du Giomein que vers les trois heures 
de l'après-midi. 

Leür hhivée fût'ün "Vrai triomphe. ‘am. Givrdanc, Miéfankre 
Gaspard et un grand nombre d’autres personnes volent à Kuk tot- 
contre. La demoïselle bauphine N. N. présente un drapeau d'hbu- 
neur à M. abbé Gorret; celui-ci le défère au guide-chef tarrel, 
ét totis, au cüthble de la joie, s'installent dans l'hôtel pour se reposer. 
sè rafratchit et sè rassäsier. On descend ensuite’ à Bretil ; et on ter- 
mine cette mémoräblé journée chez nr. bespard aü rite de nom- 
bteux feux de joie qu'on avait ‘alluhiés de tous côtés dans ê&æ vaste 
bassin , voronné vbrs lé Nord par'\à Magnifique pyramide du Mont- 
Cefvin , qi Séblait prendre part à cétiè réjvuissanté publique. 

‘Téls sb 4 peu près Les détaits Œué n'ont donnés'les trôis compa- 
gnons dé A paré Corrét j j'ai lie de croire qu'ils sont exacts. An 
reste’ céldi-ci, ‘dut à pris uné part’ si active 4 cetle glorieuse ascet- 
sion, vous aura AL ou vous dira les autres circonstances que j'ignore. 
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ane Parent de Zexrmeait jeudi. à.9 heures 35, mines main, 

se dirigent vers le Lae-Nor, puis, suiyant la crête, du Hprali, ils 
arpyent à la base dy Mont-Copin 4,11 heures 20-minutes, font l'as- 
cension de la montagne par. NE, et avant midi se trouvent à 600 
ak, à un emplacement convenable, dressent. La, tenté, 64, y. passent le 
journée. r—. Les guides. Croz et le [us Tougralder sont. envoyés en 
éclaireuys, et à. leur. reour déclarent qu'ils n'qnt FA aucun, obstacle 
sérieux. qui s'oppose à l'ascension ; ils prétendent. En Sp. eût copr 
tinué la marche, on aurait atteint le paint gubmigant : et. que le,soir 
on serait revenu, au même emplacement. on 

Le lendemain on se remet en route avant soleil levant ; à 6 ‘heures 
20 minutes on atteint une altitude de-4200® :aptèsl ue derif-heure 
de repos.on,sg trouve à. 4600". An fai, up nouvelle halte de 50 mi- 
nutes. — Jusqu'à cette station, l'ascension ne présentait pas de diffi- 
cultés sérieuses et on a ex rarement. reçaure.À la corde, .ù : 


‘ Extrait de : Rivista delle Almi, delle Apenini et Vulcani, anno Il, p. 411 et 422; 
Torino-Firenze, 1866. 

Traduction en italien de la lettre écrite ee Edward Whymper au Directeur du 
journal auglais le Times. 


158  DÉUATBNE ASSENDION AT MON TUEER VEN! 
°bLes biiäpelirét ES mowverté=al15l basé lié célié parole iüchie qui : 
vue de Zermatt, paraît verticale; ils changent de direction en estala- 
dantiihol bee Qu côté NO, L'E'asdendln devient iftctié ét pall- 
Re, Pineiinidér) étitide moedieneft rémytiaft tel anftécthtites 
déarnl ,À Etdit cite dE féble pled'auk CHE délitéæ!::. 
ip sb thiei Crèr-armiverit 4 Da OBAMA Heure 
O‘ihtés Jcs atléres #0 tes pis frdl J'unour Sfdusrs 

. . . . Le lendemain Whymper et Taugwalder père ‘él fils ren- 
tranhà2Sermatts iles dtires sontabents;: «1 L'an 1 
having pas non GA Guatgeong TonLR AS TBE ne ut  n 
D nistapiont dis Dh onu bts Han CH an ata De uu 
obapapiimonuns hit pipe nf ang nb Gers po Ne) mas A 
Oo pu ju SOUS 4 eu ewo0bhs:ll “ue sb tuiue pate à 


af ges flo onbiisip où ot, ue gb oh ton Hal ati ossi ss 


Perse siOatastrophe: oi tunes 


chofors ous og at 3 2 aubno Gina wobhsi QG, f 
: | Spas Traducti it : se : 
AVS wobbes ARLES LS en 7 4 is dette) CU 


asfouo@ .'X b: le "5 piles AUS oui care it UT tu 
\ 


g Sé] ourn àmes au ) nt çul lai nt du Moni- - Cervin 
Edit 32, a he ch ii n AUOT EX 1 si 
(Matter orp) une eure. — Mai th temps, soon ef 1 moi (Eè- 


LL OL DE LA AY L'attatit LS EL }; 

mard V y er) nous tenon conseil on les “dispositions à prendre 
LN À } \ NY) vw: 

pour reconduire la caravane à bon port. 1 fut convenu que 1 le guide 


Croz, LL Je plus Lena, et étant le plus bort, ouvrirail 
la pu ne, € sel tque Haddow (le. pl us faible) je Suivi rat direct ent, 
udson ; .{ a le” pied montagnard, et vaut un guide, désirait étre 


Ait à Ne Sare \n OS 
Le troisième ; mer père le suivra. — Hudson m et moi étions con- 


1 G32 ti 1, us \ Ciuuss 


venus de Fe. une no à da ro M 2e dans les passages, difficiles, qui 


fou 


servirait ‘de ont d'appui, supplémentaire, Malheureusement celie 


+ + 


piécéuition n arriva pas à exécution, de ect | 
> apayane se place dans V' Y ordre convenu, et pendant « ce temps je 


d'u \i: 


fais une esquisse d du sommet. Au moment: de  J'appel pour 1 l'attache à 


“hits v' VAN ait 


la . Corde, un ami observe que noûs n'avons pas laissé de souvenir de 


A, ‘4 Hu Loir Ai 


notre ascension : aussitôt je trace les noms des grimpeuts sur du pa- 


TM si UE HA dt us, Au tu 


Den, 4€ les mets dan: s'une | honteille et et, ktcompagné | de Taugralder 


(Pa d'ail De jeanbi 


ls, ja mente de nouveau au point culminant ponr | mettre en ee 
Pendant mon absence les amis recueillirent les mousses locales. . 
Il s'agissait de prendre les plus grandes précautions pour décendre 
Cbyraomisquunl seul primpeur:sermettrattend marcisé, /et dès qu'il 
aura iprisipiediæ seoond: suivra. etramsi' de suites ++ fous: étaiant 
"qi it 
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solidement attachés à Ja carde, à la disiange:d8 20 niers.(8f} l’un de 
l'autre, pe donoeph of pong of ofmotiios ere, UorreX sf 910 
Je, puivais sans étre attaché à la corde, abyaprès sm quertliheure 
de;.marches..Lepé.ÆErmmais Donglhe (re: pria., diattaahen À .viaux 
Taugwalder,à1la, carie, générale les autres. n'anentipas la frcersaféit 
sante en .cas, de fhute de l'un d'eux. — Ceri a past à paie diraai- 
autes avant le moment dela £atastnopha, (ft -CRrtef SAuva; lrivieuh 
Taugwqlder. : 


ous À 1) moque 88 ibn tiot nl 

(ss us per quanto io so; .10b mamentodélle -cdtastrofe: nesauho si 
movea, ma nè i0, nè i Taugwalder possiamo dirlo con certezza, perchè 
4 due nomini che andavano innanzi erano nascosli da una sporgenza di 
rupe. Il povero Croz avea messo da porte la sua accetta, e preoccupandosi 
sempre piu della salute del signor Haëddow, ponea à suoi piedi a posto 
l’uno dopo l'altro. Dal movimento delle sue splolle io giuidico che ere in 
aito di volgersi per fare ègli serterannasmdue. . ... ) 

À questo punto Haddow sdrucciolo, cadde su di lui e l’urto violente- 
mente. Allora udii un grido dispérato &i Croz, et vidi lui e Haddow perci- 
puar giù,  quindi Hudson fu trascinalo a sua volla, e Lord F. Douglas 
in uliimo. Tutto cio fu L'opera di un momento , ma subito che sentimmo 
T grid dt Créz Titgwalder ed 10 ci puntammo con lanta  jorza per 
quanta he concesse Ta? roccia, La cor da era legal tr a noÿ, ê Lu yr do" veune su su 


; e fout y, *, 
noi due come su di un ‘solo on. ; 


Noi ci sosienemmo ma lg corda si ruppe a metn fra uéatder € 
Lord F. Douglas. Per due 0 tre secundi 1 hot tédemmo à v nôsiri infelic; 
compagni precipitar sulle reni ed allungar: Le pant procurando dr Salbarst; 
quindi : sparire uno ‘dopot ‘Paltro’, e ‘éadere di precipizio in precipizio ‘sul 
ghiaccaio del Matterhorn che giace di sotto, ‘ad una profondità di crea 
4000 piedi. Da che la corda si rüppe era impossible di aëutarli. re ne 

.Subito che fummo discesi in lu0go sicuro, io richtést quale era la cord 
rolia, e con sOrpresso € con terrore séppi ae éra la pi  debole delle ire ; à 
e siccome à primi cinque uomini si ‘légarano mentre 10 stava disegnarido, 
10 non seppi qual fune avessero scella; ed anthe ora non posso altre cre- 
dere se non essi stimarono opportuno servirsi di quella in pr eferenz za delle 
altre, E s'è detto che la corda. si fosse rotla fregandosi coñtro la Yoccia ; 
non € cosi, si è rolia in aria, L non presenà alcuna traccia di déterio 
ramenlo. de 
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RS Autant qu'il Seat au moment da.la patastraphe 
audunr n’était en marche.-et-ni moi, m'Fougwualder, àaus ne pouvons 
V. 11. 29* 
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le dire avec certitude, parce que les deux grimpeurs, qui étaient di- 
rectement en aval se routier pes pre préciation de roches... 

* Haddow trébuche , tombe sur Croz , et le heurte violemment. Alors 
j'entends un cri désespéré du guide, et je vois Haddew, Hudson ct 
Lord Douglas qui perdent pied ét ge trouvent entraînés. — Tout cela 
fut l'affaire d'un moment ; maïs aussitôt que nous entendimes les cris 
de Ga 21dgodi HD) boG 10 M PoMbrEe AQEPAE €... 
Nous soutenons vaillamment, mais la corde se rompt entre Taug- 
walder et Lord Douglas. . .. — Nos malheureux compagnons roulent 
de précipice en précipice, d’une hauteur de 1000", jusqu'au glacier 
du Matterhorn..... 

Impossible de préciser la cause de la rupture de la corde. — Aus- 
Si Que ous 'ettrés Atbdiit'imé placé qui ofrxit' ab Ie'séctité! jeka- 
minai la corde "ét test hvéc Surprise let térreut tué'jé rrré suis con- 
vaicu que! c'était ta plus ‘faible ‘des tibis "ét mon éténneinent fut 
grand de voir qu'on lui avait donné la préférence. — Cette ‘evrde ne 
présente &atid so 'énabinblé Aucané tracé de’ frbitemeñt qu'élle autait 
db éd'tohdhañt Ta" rdché ‘:"elle’ s'est hombpue par Buite de poidt 
iblré gotténaitt" 0 re boop ne es De 
dun QU ul Her er ri HU RARES, A0) RTS i se 
STE PTT EE OA CE Er TEE | AE 
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/, Cr] ! jh à M I PT dr vi: of: É a 
En 1864 le nombre des ou d "observations était de 88 6. Depu 


cake époque, d'autres observatoires ont été mis GP ACVUR LD rs 

Les sus FOUSTTERONS sont de 275%. FRA: à 2478 (Saint- 
Bernard). se .. 

En août 864, pendant. mop. séjour au ol du Saint-Théodule (Va 
lais), 8350 alt, j'ai fait eptourer le chalet en bois de la localité d' pe 
mur en pierres sèches de 1" d'épaisseur. On a placé double-porte 
et doubles-fenêtres ; le toit a été consolidé. — Mon guide-chef Melchior 
Blatter, son frère Jacob (les deux de Meyringen), et le cantinier Gorret, 
de Valtournanche, ont consenti à séjourner en permanence à la sta- 
tion une année complète, — En août et septembre on a transporté au 
Théodule du bois de chauffage et des provisions en masse, le tout 
suffisant jusqu'en juillet 1866. . 

J'ai placé moi-même les instruments d'observations et commu- 
niqué aux guides la manière de faire les lectures. Des livres avec 
en-têtes se trouvent en double pour chaque mois à la station. 

Tous les mois le livre d'observations me parvient régulièrement ; 
je possède août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. 
Ces observations météorologiques et glaciairess ne laissent absolument 
rien à désirer, elles sont faites régulièrement, horaires et bi-horaires, 
de 6 matin à 9 soir, suivant instruction. Disons qu'elles sont faites 
avec vouloir-faire et savoir-faire, avec une persévérance stoïque. 

L'abbé Gorret (un des grimpeurs qui ont planté le drapeau au 
point culminant du Mont-Cervin) m'écrit qu’en décembre, par une 
belle journée, il s'est rendu au Théodule pour serrer filialement et 
fraternellement la main à son père. Les persévérants observateurs 
étaient en santé florissante. 
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M. Seiller, maître d'hôtel du Monte-Rosa à Zermatt, me mande: 


« Le 30 janvier, par une journée s plendide, accompagné du guide 
« Taugwalder js: ji fit’ nk Hsite NT gels kiThdbdule. — Is se 
« portent parfaitement et sont pleins de courage. » 

Les tableaux d'observations de la station du Théodule compren- 
dront 20 tableaux doubles par mois et des annotations d’observateurs. 

Du matin au soir, sans reFWh@ @i@Rl'un calculateur, je place des 
chiffres dans des colonnes verticales, dont l'en-tête est horaire de mi- 
auit à minuit, et les lignes horizontales j jours du mois. Les moyennes 
sont calculées par jours, nuits, “diurnes , par décades et par mois. 
par observations horaires et interpolations, et par lectures de 7-1-9. 
suivant prescriptions fédérales, et en sus moyennes par extrêmes 
diurnes, ét par maximas el minirmas 
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— Fractions de nuages qui couvrent le 


couvert. — Températures à l'ombre sur le 
ciel. — Hygrométrie à midi. Point de rosée. glacier. — Observations glaciaires diverses. 
Humidité relative. — Observations du 


glacier inférieur de l’Aar. — Résumé des 
observations météorologiques au Grimsel, 


du 17 novembre 1845 au 1* juillet 
1846. 


E. DESOR et DÉLLFUS-AUSSET 
arrivent au Grimsel le 10 janvier 1846 . et 
le lendemain se rendent à l’Abschwung 
du glacier de l'Aar et au Pavillon Dollfus. 














@hservations météorelegiques d 
''ét'Étécinires nrbrimiser, feras ae. | 
1" novembre 1845 au 1 juillet 1846. 

5 balade sun téhidé-chep; 1 "1 


Observations météorologiques 
et glaciaires au Pavillon de l’Aar, 
2393" alt. 

20 ant au 10 septembre 1864. 
Par DOLLFUS-AUSSETctAUGUSTE 
MICHEL. 
Pages 68 à 125 
Lectures bi-horaires de 6 matin à 6 soir. 
— Températures centigrades de l'air à 
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Humidité relative. — Observations du 
glacier inférieur de l’Aar. — Résumé des. 
observations météorologiques au Grimsel, 
du 17 novembre 1845 au 1° juillet 
1846. 


E. DESOR et DOLLFUS-AUSSET 
arrivent au Grimsel le 10 janvier 1846 , et 
le lendemain se rendent à l’Abschwung 
du glacier de l’Aar et au Pavillon Dollfus. 


Observations météorologiques 
et glaciaires au Pavillon de l’Aar, 
2393" alt. 


20 ant au 10 septembre 1864. 


Par DOLLFUS.-AUSSETetAUGUSTE 
MICHEL. 


Pages 68 à 125 
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Introduction 7 Ascepsion et installation 
qu ,cok du Saint-Théoduk, BOALFUS- 
AUSSET, ct AUGUSTE MICHEL. 
— . Kepseignements communiqués par Île 
cantinier Jean-Antoine Gorrel de Val- 
tournanche. — Extraits du livre d'inscripr 
tion des touristes au ‘Théodule. — Catas- 
trophe. Chute: él mert d'un guide. — 
Renscighémènts tétéorolbgiques par Mel: 
chior ‘'Blatter, gulde-chef sur diverses 
kscensions qu'il a faites cette année. — 
Gni'dd'$aint-Thévduie:’ Logement: 'Rdÿas 
et nerriture. Youristes et grimpeurs. — 
État hygiénique à 3350" alt. — Instruments 
métégpalogiques <t autres. — .Nbserraliqns 
et dispositions des instruments, —, Altitudes 
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du massif du, Moite-Rbsa. -— Flore au enl 
du Saint-Théodule. — Oiseaux: .— insertes. 
—+,Çhamnis. «+ Lièvres. — Renanis. — 
Marmottes, — Action de l'air raréfié sur 
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BRANSCHEN (guide). 131. 


BRAVALS (Auguste). 262, 264, 266, 2617, 
269, 305, 307 à 309. 

BRÜGGER (juge), observateur ca station 
à Churwalden, 1213" alt. 418. 

BUMANN (professeur), observateur en 
station à Vuadens , 825" alt, 458. 

BUMANN (professeur), observateur en 
station à Fribourg, 630" alt. 420. 

BUNZLI (horloger), observateur en station 
à Thusis, 703" alt. 418. 

BÜRGI (aubergiste), observateur en station 
au Rigi-Kulm, 1784" alt. 418. 

BURNIER (colonel), observateur en station 
à Morges, 380" alt. 420. 


C 


CABASSI (Giovani). Guide. 1, 2. 

CARRAD (docteur-médetin}, observateur 
en station à Montreux, 385" alt. 420. 

CARREL (chanoine). 141. 

CARREL (J. 4., dit le Bersaglier), guide. 
451. 

CAVIEZEL (professeur), observateur en 
station à Sils (Maria), 1802" alt. 420. 


‘CHANOINES au Saint-Bernard, observa- 


teurs de météorologie 2478® alt. 418. 


4:70 
CLISSOLD. 269.  ., 
COLLOMB (E.). 129, 207. 
CROTYTOGINE {négociint); ébiétatéhé”eli 
: sûtion Ha Splgen (titlage), 1417 ‘at. 
418": 4 tab! je mt Proun 
CROSZ (guide). 455. 
OURTEN (ve ,'docteur-médbcin), obéérta: 
teur en sation à Meckithgen 1339 | 
alt. 418.  ‘:: : 


Di 


DARDEL Firs (photographe). 207, 
DÉGLON (professeur), ‘observateur en 
‘station à'Saiñt-Imier si alt, #8, 
DELORME (E.). 131. 
DENZLER (ingénieur). 269. 
DESCHWANDEN  (C. professeur), oser 
vateur en station à Stanz, 456" alt. 
420. 


14/4 


DESOR (E., HR. 19, 21%, 286, 40; 


| . | 
RATS LAN TS AUS 


DIERAUER ( professeur), ‘observateur en 


station à Saiut-GaBes, 684 dit. 420. ! 


DOLLEFUS-AUSSET. -19,.62°467,169 à 44%. 
118 à 127, 180, 134,137, 142 U 199, 
808, 207,:208-à 222, 224 à 259! Ÿ13'à 
294, 326 à 684, 8BG h'449, 459. ‘ 

DOLLEFUS (Gustaré). 243 à 254. 

DOUGLAS (HordiFrancis). 455. 

DU CAILA: 219 à 2187 ‘ . 
[or + 0) ER SL 

B , : RE LEE 


#l.: 
: 


ESCHER (Arnold de la Linth). 302, 307. 


PS ES 


FAVRE (Alphonse). 288. 1 ,, ,:, 1: 

FOEBR (pharmacien) , observateur, en sta. 
tion à Jlantz, T04= alt 418, 41: à 

FONVIELLE (W. 9e). 129, 10, 131, 147, 
155. 

FORBES. 307, 308, 309. 

FREY (a. 1 
station à Bœtzherg, 571",alt. 420, . , 

FROSSARD (Bas., curé). observateur: 
station au Simplon, 2008" alt, 418, 


+ 


: GERBER (Armand). 130, 14{, 141. 
| GIANIEL (frères), observateurs en Station 


RS 


RL: 


a 


Ut, 


rf REAT 1, 


professeur), demain en. 


AUTAURS AT: OBSRRNATEURS. 


1“. pla ent ne 


| GARBALD (A., receveur de douane), obser- 


vateur en station 2k Castasegna, 69= 
alt. 420. 

GEEL (professeur), observateur en Station 
‘a Saargans, 504" alt. 420. 


{ 


au Julier, 224$" alt. 418. 
GIRTANNER (professeur), observateur en 
Station à Zurzach .B55= alt. 420. 


GORRET (Amé, abbé). 451. 


: GORRET {Jean - Antoine), en ‘slation au 
Théodule, 3350% alt. 420. 
GROS'(B. L., avocat), observateur en sta- 
" fon à Martigny, 498% alt. 490. 
GÜIDON (C.; euré), ‘observateur en station 
. Heure 1476 alt. 418. 


HERSCHEL. 270. 
‘HIRZEL-ESCHER. 144. 


:HÔGARD (Henri). 207, 329. 


HUDSON. 455. : 

HUGT. 304, 459,7 | 

HUONDER (curé), observateur en station 
‘à Platta (Medels),.1379= alt. 418. 


) 


mot gun. d UE PUR 


IMROF (M, domestique), observateur ce 


. Stabon au Grimsel, 1874® alt 418 
IN-ALBON !Xav,, curé),, observateer en sta- 
tion à Gliss, 684" ak, 480. 
ISEPPONI (P.}), observateur an staties à 
Bernina (R@sa), 1881" alt. 418. 
JAUN (Hans; guide - cheff. 1 à 61, 213 à 
‘254: 280. L 
JEMETTA (Ant, félégraphiste }, observa- 
teur en station à Faido, 722 alt. 490. 
JUNOD (P., horloger), ubservateur en sta- 
tion à Sainte-Groix, rO9g® alt. ‘té. 
JUSTENDERGEAR: ( démestiqee). Nha 


AUTEURS ÆV'-O8SERVATEURS.” 


teur en station awxWeissenstein, 1284" | 


re IR CRT 


ai er Pa Rs De 


KILIAS (E., DOPeUR - médecin), ; “ébsepva- 
teur En sfation à Coire, 603" alt. 420. 
KRÆHENBÜAL ‘( (euré), “observateur 2B, 
station du Behténtierg, 150% alt. 418, 
KRÆTTLT (J. L. professeur), observateur 
en station à aus 171% alt. 4}8. Pa 


CS 


418. 


; , DL 
Me NE PAL 
Las 
lr Ho 


Lt 


LECOULTRE, observateur en sation kel. 


Sentier, 1024" alt. 418, sn] 
LEPILEUR (Auguste), 269 12645 2P5,4 :1 
LOMBARDI ( F., auhergiste),, qbservateur 
en station au Saint-Golthard, 2093ñ it, » 
418. : 

LOMMET (E., PRE “obsrileue en 
station à Schwyz, fi7" alt. 420. 

LUC (DE). 141. 


J: ,'!{ 


M ” ie orii M 


MÆGIS (curé), observateur en stasjon 
Schaffhouse, 398" alt. 420. ” 
MARTINS (Charles), 261 à 27 1, 304, 306, 

307, 308, 309. 
MERIAN ( Peter, professeur ke observateur 
en station à Bâle, 275" alt. 420. 
MEYNET (J. Augustin}, de Valtournanche. 
451. | 


MICREL (Auguste, professeur), 68 à 117. !| : 


129} 130, 1815137, 138, 140! 142 à 
205, 212, 21, 
MÜHLBERG (professeur) ,: observateur en 
station à Zug, 418% alt. 420, ‘© ‘ 
MULLER -(docteur-médecin} , : ubsérvateur 
en station à Altdorf, 454" alt. 420. 
MÜLLER (professeur) À observateur en sta- 
tion à Auen,, 821%,.alt, 418. : ; , 
MUNZINGER (Th., négociant), observateur 


en station à Olten, 393* alt, 42017 |, 


L 


N LC 


NICOLET (G., phanm. \, observat. en statidn 
à La-Chaux-de-fonds, 980'alt, 4181” ‘: 


426 à 449. ” ‘°° "ll: 


471 

o “au hell: 

"os ei Î tif: 
! QBSERYATOIRES météorolagiquenà:Bara, 
L ist# pl; à Zurich, 480 alt.o.à Neu- 
‘  châtel, 488 alt.; à Genève, 408n alt. 

420. nu ot, Vaili 

| CERTL] (docteur-médecin), observ taux ken 

Station à Glaruy, 488" alt. 420. . 
LOTZ (ingénieur), 207, 334. 41, 


sttirs 


sa.e 
tif'os 


| Ri 

PAYOT (Venace). 262... “true 

 PFÆHLER (W. ; Pharmacien) ; obsgrsalque. 
en station à Rathhausen, 440" alt, 420. 

| PLANTAMOUR (E.). 268. un 

 POUILLET. 270. D ENZ 


! PORTA (curé), hu en tai À: 
Kemus, 1246 alt. 418. 


| 
| . 
| j {te is / 
à " 
RAMOND. %+. te 
 REGLI (Pies, curé), obsevvateni. ot a- 
tion à Ejosiedeln , 910%.alt. 419. i7 1.11 
REGNAULT. 256, 288, 345, 846, 348! 
RIEDER (1; curé), absetvateut/en btatibn'' 
à Closters, 4195 alt.4108. °°: : “'l 


RL UE 


‘lROSSET: (profesæur, observateur on'kta- 


tion à Bex, 430%:alt. 490. ‘: ‘'” 
:ROTHEN (professerÿ, observateur er &tu'! 
tion à Tragen, 926 alt: 41B. -/ ‘ il 
RUDEN (curé à Zermatt}. 130; 1414/4188 !'' 
139, 142, 146 à 205, 426. — Observa- 
teur en station à £brmatt, 1613= alt. 
418. | 
( nn Vu el set Se 
S 
SAUSSURE (n£). 139,182, 183, 217, 221, 
266, 267, 268, 339. a 
SCHIMPER (W. P.): 243 à 264. 0! 
SCHLAGINTWENT frères. 261. nc | 
SCHMIED (U:, euré), observatéut ën ‘sta- 
tion à Staflal, 1780 alt. #18. ‘ ‘" 
SCHMIDT (professeur), observateur en sta 
tion à Kreuzlingen. 430 alt. 420. 
SÉCRÉTAN (opticien). 136. eu dd 
SENEBIÉR. 210. ' ns 
SIMMLER (professeut\, observateur en sta- 
tionf à Aarau, 389 nt. 320. 


« : 
dit dr ,! 


Û 





AT2 


SIRE (E., instituteur), observateur en 
station à Chaumont, 1152= alt, 418. 
STEINER (bibliothécaire), observateur en 
station à Wintherthur. 449® alt. 420. 
STUDER (Bernard). 141. 

SCHUCKBURGH, 264. 


TILLI (Henri). 269. 
TSCHEINEN (curé), observateur en station 
à Græchen, 1632" alt. 418. 


V 
VERNEUIL (0e). 129. 

w 
WÆBREN (Hans, guide). 281. 


AUTEURS ET OBSERVATEURS. . 


WALFERDIN. 138, 343. 

WATSON, 19, 276, 282. 

WEHRLI (professeur), observateur en sta- 
tion à Allstæten, 474" alt. 420. 

WELZ (jardinier), observateur en station 
à Reichenau, 597% alt 

WETTSTEIN (professeur). 428 à 449. 

WHYMPER (Edward). 455. 

WILD (ingéuieur). 332. 

WISSMANN (P.), observateur en static 
à Engelberg, 1014" alt. 418. 

WYSS (guide). 134. 


ZUMSTEIN. 299. 
ZUERCHER (P. V., curé ), observateur 
station à Andermatt, 1448" alt. #18. 


TON Cm — > - 
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